I 


LIBRARY 

OF  THE 

U  N  IVLRSITY 

OF    ILLINOIS 

551.05 
UNVfE 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2013 


http://archive.org/details/climatologicalda6768unit_9 


(JNWE 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


JANUARY  1959 
Volume  LXVII     No.  1 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 


ASHEVILLE:  1959 


WEST  VIRGINIA  -  JANUARY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   78°  on  the  21st  at  Mannington  1  N 

Lowest  Temperature:   -13°  on  the  6th  at  Birch  River  6  SSW  and  Pickens  1 

Greatest  Total  Precipitation:   6.58  inches  at  Kumbrabow  State  Forest 

Least  Total  Precipitation:   1.22  inches  at  Moorefield  1  SSE 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.85  inches  on  the  22nd  at  Mannington 

1  N 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   37.0  inches  at  Pickens  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   8  inches  on  the  19+  at  3 

stations 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer 
cooperative  observers.   These  observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Wea- 
ther Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and 
placed  on  punch  cards.   These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can  not  be  checked  by  machine  until 
nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all  the 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data. 
A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published) . 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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MARTINSBURG    FAA    AP 
MATHIAS 

MOOREFIELD    1    SSE 
MOOREFIELD    MCNEILL 
PETERSBURG 

39.9 
40.7 
44.  : 

t3  .4 
44.2 

19.4 

16.0 
18.7 

18.i 
2  l.'J 

29.7 
2B.4 
31  .4 
31  .7 
32.6 

-    3.8 

66 
65 
73 
70 
69 

21 
21 
22 

21 
21 

-  1 
-12 

-  3 
-10 

4 

18 
18 
It 
18 
5 

1087 
1128 
1036 
1054 
99  8 

0 
0 

0 
0 
0 

8 
8 
5 

7 
6 

29 

20 

30 

31 
26 

1 
3 
1 
2 
0 

1.73 
1.79 
1.22 
1.39 
1.38 

-       .98 

.67 
.49 
.67 
.38 
.60 

1 
16 
2 
2 
2 

6.0 
5.5 

6.0 

1.0 

4 

5 

1 

17 
16 

27 

5 
4 

4 
7 

4 

1 
0 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

PIEDMONT                                                      AM 
ROMNEY    3    NNE 

WARDENSVILLE    R    M    FARM              AM 

38. OM 

41.3 

41.2 

19.2M 

17.8 
16.2 

28. 6M 
29.6 

28.7 

-  4.2 

-  4.2 

69 

b'i 

22  + 

22 

-    6 

-10 

18 
18 

1122 
1090 
1119 

0 

0 
0 

9 
6 
9 

29 
28 
29 

0 
2 

2 

2.10 
2.02 
1.96 

-  .88 

-  .15 

.44 
.50 
.61 

15 
22 

17 

5.6 
7.0 
5.0 

4 
4 
4 

27 

17+ 

17 

e 

7 
5 

1 

2 

0 

0 

0 

DIVISION 

3U.4 

-   3.6 

1.81 

-       .61 

5.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 

m    p.  h 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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to 
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I 
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1 

CHARLESTON   WB    AIRPORT 
HUNTINGTON  WB  CITY 
PARKERSBUHG  WB  CITY 

sw 

16 

7.5 

6.6 

29 
31 

wsw 
s 

21 
21 

63 

66 

52 

55 

n 
8 

6 

4 
1 
3 

6 
6 
3 

0 
3 

4 

0 
0 

l 

0 
0 
0 

21 
18 
17 

34 

7.6 
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See  Reference   Note*  Following   Station   Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  month 

1    |    2    |    3 

4 

5    |    6 

7  |  e  |  9 

10 

11         12 

13   [    14    | 

15 

16    1 

17    1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29 

30 

31 

J.T1 

.27 

.06 

.02 

.02 

T 

T 

T 

.31 

.T2 

.49 

.02 

T 

.13 

.80 

T 

.46 

.04 

.2« 

.09 

aloright 

A.12 

.01 

.31 

.10      .02 

.01 

T 

.04 

.94 

.55 

.06 

.01 

.29 

.44 

.63 

.01       T 

.03 

.28 

.11 

•  04 

ALDERSOM 

.32 

T 

.29 

.19 

.62 

.07 

.02 

ALPENA    1    NH 

4.48 

T 

.37 

.14 

T 

.05 

.12      T 

1.00 

.59 

.13 

■01 

.70 

.25 

1.00 

T 

.25 

.06 

T 

AR8CVALE    2 

2.T2 

.02 

.64 

T 

.02 

T 

T 

T 

.59 

.24 

.02 

.23 

.02 

.75 

■09 

.17 

ATHENS    CONCORD    C.\U« 

I. 42 

.27 

T 

.26      T 

T 

.06 

.06 

.24 

T 

T 

T 

31 

T 

1.20 

T 

BAYARD 

•  .37 

.10 

.33 

.21       .02 

.01 

T 

.05      T 

1.09 

.30 

.19 

.02 

.16 

.IB 

.69 

.03      T 

T 

.31 

.09 

T 

•  19 

6ECKIEY    V    A   HOSPITAL 

2. IB 

.20 

.10 

T 

T            .09 

T 

T 

T 

.42 

.06 

T 

.26 

.96 

.23 

T 

BELINGTON 

J. 44 

•  03 

.26      T 

T 

.15      T 

.02 

.01 

.07      T 

.75 

.42 

.16 

.01 

T 

.91 

.18 

.77 

.02 

.01 

.27 

.12 

.12 

.09 

BELLEVILLE    DAM    20 

4.44 

.25 

.42 

.01 

.01 

T 

.63 

•  74 

.02 

T 

.10 

.96 

.64 

.03 

.0? 

.06 

.08 

6ELVA    2    E 

2.4] 

.20 

.10 

T 

T           T 

T 

T           T 

.23 

.40 

.63 

.60 

.23 

.02 

T 

■nun 

1    4.07 

.12 

D.05 

.01 

.01 

.26 

1.11 

.32 

.02 

.01 

.03 

.85 

.05 

.41 

.  18 

BENS    RUN    1     1* 

4. SO 

.54 

.05 

T 

T 

T 

.34 

1.40 

.91 

.08 

.03 

.•0 

.74 

.10 

.45 

.34 

BERKELEY    SPRINGS 

2.40 

.32 

.06 

T 

.21 

.20 

.14 

.29 

.08 

.69 

.11 

.08 

BIRCH  river   4   S5M 

I.B1 

.35 

.10 

.20 

.10 

.04 

.60 

.10 

.06 

.30 

.06 

.70 

.14 

BluCFIElO    ]    AW 

1.97 

.10 

T 

T 

.22      .03 

.01 

T 

.02 

.05 

.16 

.02 

.01 

.15 

.08 

1.04 

.06 

slucfielo  mercer  co  ap 

2.19 

.10 

.11 

.01 

.03 

.26 

.19 

1.23 

blucstone  m« 

1.93 

.09 

.41 

T            .12 

T 

T           T 

T 

.40 

T 

.18 

T 

.62 

T 

.02 

.09 

T 

BRANCHLANC 

3.72 

.23 

.18 

T 

T 

.1!      T 

T 

.20 

.52 

.87 

.25 

.72 

.35 

.27 

BRANOONVlLLE 

4.27 

.16 

.54 

T 

.14 

.09 

.06 

.71 

.55 

.11 

.21 

.57 

.44 

T 

.16 

.43 

T 

.12 

BRUSHY    RUN 

1.S4 

.05 

.46 

T 

.27 

.03 

T 

.05 

.0* 

.36 

.08 

Ham 

3.06 

.09 

.70 

T 

.47 

.33 

T 

.44 

T 

.70 

T 

.05 

.29 

.05 

BuCKHANNOM    2    If 

3.72 

.29 

.04 

.04 

.02 

.02 

.03 

.02 

.37 

.45 

.42 

.03 

T 

.13 

.76 

.02 

•  47 

T            .07 

.34 

T 

T 

BURNSV1LLE 

3.32 

.13 

.24 

T            .04 

T 

.01 

T 

.60 

.54 

.07 

.69 

.18 

.62 

.32 

.06 

CABMAYLINGO    ST    FOREST 

4.7S 

.33 

.05 

.09      T 

T 

.09 

.35 

.10 

T 

1.69 

.31 

1.07 

.35 

.46 

.09 

CAIRO    )    S 

S    3.10 

.30 

.02 

.02 

.03 

T 

T 

.33 

.BS 

.41 

.09 

.05 

. 

I 

.56 

.10 

0.18 

T 

CAMDEN   CM   GAULEY 

3.44 

.15 

.06 

.02      T 

T           T 

T 

T           T 

.65 

.53 

.06 

T 

.52 

.  14 

.88 

T 

.14 

.29 

T 

CANAAN    VALLEY 

I    S.B4 

.36 

T 

.28 

.16 

.10 

.35 

0.10 

.16 

1.14 

.53 

.22 

T 

.32 

.61 

.0  5 

1.03 

T 

.17 

.20 

T 

CENTRAL 1A 

4.23 

.14 

.04 

T 

.06      T 

T 

T 

.02      T 

.85 

.56 

.11 

.02 

.70 

.18 

1.01 

.03 

T 

.29 

.16 

.02 

CHARLESTON    MB    AP                  R 

3.27 

.39 

.02 

T 

T             T 

T 

T 

.21 

.35 

.14 

T 

T 

■  32 

.70 

.59 

T 

T            .23 

.32 

T 

T 

CHARLESTON    1 

3.01 

.20 

.13 

T 

.01      T 

T           T 

T 

T 

.31 

.44 

T 

T 

.67 

.03 

.50 

T 

.47 

.09 

CLARKSBURG    1 

4.04 

.35 

.06 

T 

T 

.69 

.84 

•  IT 

.22 

.54 

.60 

T 

T            .08 

.17 

.10 

CLAT 

J. 56 

.IT 

.16 

.03 

T 

T 

T 

.46 

.50 

.08 

.62 

.20 

.96 

.17 

.21 

CLENOENIN    1    s> 

3.71 

.26 

.22 

T 

.01 

T 

T 

T 

.65 

.47 

.05 

T 

.75 

.31 

.57 

T 

.32 

.10 

CRANBERRY    GUIDES 

3.49 

.53 

.10 

.05 

.06 

T            .01 

T 

.02 

.15 

.49 

.38 

.06 

T 

.02 

.49 

T 

.69 

.22 

T           T 

CRESTOK 

4.05 

.27 

.31 

.03 

T 

T 

.82 

.81 

.06 

.45 

.43 

.73 

T 

T 

•  14 

EAST    RAINELLE    1    SE 

2.32 

.20 

.13 

.03 

.05 

.04      T 

.15 

• 

•  60 

.•e 

.13 

.57 

.09 

.11      T 

ELKINS    AIRPORT 

3.33 

.33 

.01 

.01 

.01 

T            .02 

.02 

.01 

.60 

.28 

.15 

.01 

T 

.13 

.44 

.74 

.14 

T            .06 

.14 

.03 

T 

FAIRMONT 

3.58 

.46 

•  04 

T 

.05 

.54 

.75 

.21 

T 

.02 

.08 

.57 

.43 

.01 

T 

T           .13 

.27 

.02 

FLAT    TOP 

2.33 

.43 

T 

.16      T 

T 

T 

T 

.36 

.12 

.03 

.20 

.10 

.85 

.01 

T 

.05 

FRANKLIN    2    N 

1.25 

T 

.45 

.10 

T 

.08 

T 

.04 

.50 

T 

.08 

gary 

!.«• 

.01 

.10 

.01       .25 

T 

T 

.02 

.47 

.01 

T 

.29 

.61 

T 

T 

.03 

.06 

GASSAHAY 

3.48 

.37 

.02 

T 

T 

T 

.27 

.31 

T 

.04 

.86 

.02 

•  84 

T 

.45 

.04 

GLENVlLLE 

3.68 

.14 

.33 

T 

.07      T 

T 

.03 

T 

.79 

.52 

.06 

T 

T 

.71 

.26 

•  53 

T           T 

T 

.15 

.08 

T 

.01 

GRAFTON    1    NE 

4.32 

.37 

.06 

.01 

.02 

.01 

•  01      T 

.45 

1.05 

.50 

.03 

.02 

.25 

.56 

.02 

.10 

T 

.52 

.28 

.04 

GRANTSVILLE     2     NN 

3.99 

.33 

.20 

.03 

.69 

.40 

.70 

.32 

.86 

.09 

•  09 

HANLIN 

3.44 

.23 

.17 

T 

T 

T           .02 

T 

.26 

.72 

.02 

T 

•  TT 

.09 

.75 

T 

.33 

.08 

HARPERS    FERRr 

1.9B 

T 

.75 

.09 

.20 

.23 

.09 

.18 

.40 

T 

.02 

.02 

T 

HARPERS    FERRY   NAT    NOMMT 

1.9B 

.62 

.20 

.09 

.49 

.17 

T 

.33 

.04 

.04 

HASTINGS 

5.30 

•  4T 

.29 

.09 

.06 

.01 

.25 

1.22 

•  49 

.01 

.09 

.70 

.34 

.70 

T 

.16      .17 

.03 

•  20 

.02 

H1C0 

2.70 

• 

.15 

.02 

T 

T 

T           T 

.08 

•  52 

.04 

.01 

.41 

.03 

1.20 

T 

.12 

.12 

HOGSETT    GALLIPOLIS    OAB 

4.15 

.31 

.31 

.02 

.87 

.62 

.06 

.53 

,',8 

.64 

T 

T 

.04 

.05 

•  02 

HONE MONT 

4.39 

.04 

.57 

.11      .02 

.03 

.04 

.07     T 

1.13 

.43 

.12 

.02 

.27 

.38 

.55 

.03      .03 

.06 

.35 

.09 

•  OS 

HORNER 

3.38 

.20 

.25 

.03 

.04 

.32 

.66 

.36 

T 

T 

.10 

.76 

T 

.50 

T 

.36 

T 

MOULT    LOCK    15 

3. 86 

.10 

.46 

.16 

T 

.04 

•  65 

.75 

.05 

.12 

.45 

.49 

T 

.25 

.12 

HUNTINGTON    MB   CITY 

3.75 

.49 

.03 

T           T 

.40 

.74 

.15 

T 

T 

.22 

.59 

.69 

T 

.14 

.10 

T 

T 

IACGER 

2.30 

.05 

.10 

.05 

.05      .10 

.05 

.05 

.10 

.10 

.20 

1.30 

.05 

.10 

IRELAND 

3.60 

.30 

.06 

T 

.03 

.35 

.40 

.50 

T 

.10 

.74 

.02 

.60 

.06 

.40 

JANE    LE» 

3.28 

.32 

.09 

.05 

T 

.03 

.33 

.60 

.42 

•  03 

T 

.13 

.59 

.39 

.06 

.17 

.07 

XEARNEVSVILLE    1    NH 

2.30 

•  35 

.62 

.02 

•  12 

•  42 

.26 

.33 

.18 

KERN1T 

3.29 

.12 

.06 

.30 

.16 

.36 

.80 

.07 

1.12 

.22 

.06 

KEYSER 

- 

- 

- 

1.06 

.10 

.21 

•  19 

.51 

.20 

.02 

FJTOBLY    mountain 

2.00 

.07 

.54 

T 

.41 

.08 

T 

.06 

.07 

.49 

T 

T 

.24 

.04 

T 

KUNBRABOw  state  forest 

6.58 

.33 

.OB 

.60 

.09 

T            .32 

.09 

.11 

.50 

1.27 

.27 

.11 

.12 

.25 

1.12 

.05 

1.13 

T 

.26 

.06 

LAKE    LYNN 

3.61 

.02 

.42 

.04 

T 

.03 

•  67 

.65 

.12 

.08 

.53 

.32 

.03 

.10 

.44 

.07 

.06 

.03 

LAK1N 

4.00 

.30 

.32 

T 

•  26 

.85 

.24 

.27 

1.00 

.11 

.60 

.05 

LER15BURG 

1.55 

.15 

.20 

T 

.02      T 

.02 

.10 

.04 

T 

.29 

T 

.55 

.18 

LOGAN 

2.54 

• 

.21 

T 

T 

T            .07 

T 

T 

.07 

.54 

.04 

.01 

.66 

T 

•  66 

T 

T 

.12 

.16 

LOHCON    LOCKS 

2.40 

• 

.17 

T 

.02      T 

T 

T 

.11 

.22 

.02 

T 

•  61 

.19 

.59 

T 

.16 

.31 

T 

NADISON 

3.04 

.16 

.13 

T 

.01       .02 

.01 

T 

.11 

.50 

.04 

T 

•  71 

.02 

.81 

T 

.24 

.26 

T 

NANNINGTON    1    N 

4.09 

.20 

.47 

•  OB 

.04      T 

■  01 

.01 

.03 

. 

. 

• 

. 

• 

2.85 

.06 

.28 

.06 

NANN1NGT0N    1    W 

4.6D 

.03 

.75 

.01 

.48 

.01 

T 

.12 

.90 

.69 

•  05 

.02 

T 

.22 

■49 

.51 

.02      .01 

.06 

.12 

.08 

.01 

.02 

HARTINSBURG    FAA    AP 

1.73 

.67 

■  16 

.04 

•  22 

T 

.26 

.22 

.02 

.07 

.05 

T 

NATHIAS 

1.79 

.24 

.33 

T 

.07 

.07 

•  49 

.06 

.46 

.07 

NATOAKA 

" 

* 

• 

.30      .20 

•  10 

- 

* 

.65 

- 

HC   NECHEN   OAH    13 

4.9B 

.03 

.80 

.02 

.20 

T 

T 

.74 

.72 

.05 

.10 

.93 

1.01 

.01 

.16 

.08 

•  11 

NC    ROSS 

3.15 

.35 

.05 

T 

T 

.21       .04 

.05 

.06 

■  11 

.25 

.65 

.34 

T 

.60 

.24 

HI00LE60URNE    2    ESE 

4.37 

.60 

.02 

.04 

T 

T 

T 

.34 

1.13 

.28 

.02 

.03 

.68 

.23 

.58 

T 

T           .11 

.16 

T 

.15 

NOOREFIELD    1    SSE 

1.22 

T 

.67 

.10 

.05 

T 

.10 

.20 

» 

.10 

MOORE  FIELD   MCNEILL 

1.39 

* 

.38 

.05 

.25 

.29 

.10 

.22 

.10 

T 

NORGANTOwN    FAA    AIRPORT 

3.05 

•  44 

T 

.01 

T 

T             T 

.02 

T 

.26 

•  74 

.21 

.04 

T 

.02 

•  50 

.•0 

T 

T 

T           .29 

.10 

.02 

T 

NORGANTOMN    LOCK    AND    DAM 

3.58 

.04 

.47 

•  06      T 

T 

T 

T 

.74 

•  61 

.04 

T 

T 

•  12 

.46 

.57 

T           T 

.07 

.22 

.26 

•  03 

.07 

MT    STORM 

2.96 

.01 

.43 

.01 

.01 

T 

.01 

.76 

•  21 

.01 

T 

.14 

.07 

.84 

T 

.03 

.23 

.08 

.08 

MOM 

3.02 

.09 

.01 

T 

T           .21 

T 

.61 

T 

.35 

1.65 

.30 

REM   CUMBERLAND  DAM    9 

3.18 

.50 

.10 

.20 

.46 

•  16 

.01 

.03 

.40 

.54 

.10 

.20      T 

.05      .20 

T 

.19 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

3.29 

.77 

T 

T 

.55 

1.13 

.36 

T 

T 

.70 

.68 

.55 

T           .10 

.20 

T 

.25 

OAR    HILL 

2.59 

.07 

.11 

.07 

.01       .06 

.01 

.01 

.07 

.42 

.04 

.36 

.02 

1.02 

.11 

.21 

CRAPS 

2.07 

.05 

.65 

.19 

.07 

.24 

.03 

.05 

.54 

.02 

.16 

.07 

PARKERSBURG   FAA   AP 

4.97 

.56 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

.53 

1.05 

.53 

T 

T 

.04 

.82 

1.17 

T 

T           T 

T            .01 

•  16 

T 

.07 

T 

PARKERSBURG    MB    CITY      //R 

4.61 

.56 

.02 

T 

T 

T 

.64 

.81 

.28 

T 

T 

.02 

.90 

1.31 

T 

.06 

-13 

.10 

PARSONS    I    SE 

4.27 

.19 

.10 

.04 

.02 

.01 

.05 

.01 

.26 

.79 

.35 

.09 

•  68 

T 

1.17 

.14 

.23 

.14 

PETERSBURG 

1.38 

T 

.60 

.23 

T 

.05 

.05 

.35 

.10 

PHILIPPI 

3.86 

.03 

.32 

.10      T 

T 

T 

.03      T 

.93 

.31 

.09 

T 

T 

.55 

.28 

.57 

T 

.05 

.20 

.10 

.01 

.09 

PICKENS    1 

5.67 

.07 

.35 

.22      .03 

.03 

.04 

.10      T 

1.13 

•  81 

.26 

.07 

.74 

.32 

1.14 

.06 

.28 

.15 

.07 

PIEDMONT 

2.10 

.30 

.33 

.03 

T 

T 

.44 

.12 

• 

* 

.46 

.04 

.33 

.05 

P1NEVILLE 

2.19 

.10 

.03      .05 

.02 

.01       .05 

.05 

.05 

T 

.41 

.02 

T 

.25 

.90 

T 

.02 

.02 

.19 

.02 

PRINCETON 

1.93 

T 

.12 

T 

T            .27 

T 

T 

.06 

.22 

T 

.01 

.31 

.89 

T 

T 

.05 

RAVENSHOOO   DAM    22 

- 

- 

- 

.01 

T 

- 

.54 

.46 

.56 

•  57 

.21 

•  01 

RERICK    2    S 

2.43 

.16 

.51 

.21 

.29 

.10 

T 

.78 

T 

.28      T 

T 

RICMVOOD    !    N»E 

>    3.46 

T 

.05 

.04 

D.10  0.10 

.03 

.04      T 

.44 

.54 

.08 

.02 

.45 

.02 

1.10 

T 

.12 

.33 

RIPLEY 

4.31 

.51 

7 

T 

T 

T60 

.70 

.40 

T 

T 

1.30 

T 

.70 

T           T 

.10 

T           T 

ROANOKE 

3.57 

.38 

.06 

.02 

T 

T 

T 

T 

.29 

.80 

.38 

.04 

T 

.06 

.64 

.02 

.47 

.02 

.17 

T 

RONNEY    3    NNE 

2.02 

.34 

.23 

T 

.10 

.14 

.41 

.07 

T 

•  50 

.13 

.08 

ROMLESBURG    1 

4.96 

.03 

.50      T 

.15      T 

T 

.05 

.07       T 

1.40 

.46 

.20 

T 

T 

.35 

.55 

.57 

T 

.10 

.28 

.15 

T 

.10 

ST     MARYS 

4.94 

.55 

.05 

.15 

1.20 

.49 

.04 

.83 

.34 

.92 

.04 

.19 

■  14 

SALEM 

4.06 

.24 

.40 

.02 

.08 

.02 

.02 

.01 

1.10 

.72 

.04 

.50 

.20 

.42 

.03 

.20 

.08 

SALEM    JACOBS    RUN    1 

4.22 

.33 

.43 

.01 

T 

1.07 

.73 

T 

.40 

.37 

.73 

.04 

.01 

.04 

.06 

SALEM   PATTERSON    FK    JCT 

4.52 

.23 

.43 

.03 

.02 

.02 

.97 

.60 

.04 

.01 

.43 

.63 

.55 

.21 

.05 

.07 

.15 

.08 

SAUM   PATTERSON    L    FK 

J    4.60 

• 

• 

• 

.63 

T 

T 

.01 

1.00 

D.30 

D.10 

1.25 

.39 

.55 

.02 

.12 

.16 

.07 

SPENCER 

3.19 

.20 

.25      T 

T 

.02 

T 

T 

.02 

.67 

.36 

.12 

T 

.01 

.67 

.25 

.45 

.01 

T 

.13 

.03 

SPRUCE    KNOB 

2.23 

.02 

.49 

.08 

.02 

.03 

.44 

.06 

.05 

.16 

.07 

.72 

.05 

.02 

STONY    RIVER     DAM 

5    3.36 

.14 

.27 

D.10 

D.30 

D.10 

.60 

D.20 

D.30 

.12 

.95 

D.10 

SLMRRERSVILLE    3    NE 

3.36 

.12 

.02 

.01 

T            .01 

.01 

.01 

.31 

.45 

.06 

T 

.59 

.OS 

1.33 

T 

.17 

.19 

SUTTON    2 

3.70 

• 

.32 

.02 

.03 

.20 

.18 

•  10 

.  15 

1.40 

.20 

•  60 

.35 

.13 

T 

THOMAS 

4.30 

.03 

.04      T 

.17 

T 

.07 

.09      T 

.94 

.31 

.26 

.05 

.47 

.05 

1.24 

.03      T 

.03 

.35 

.06 

.07 

.04 

See  Reference  Note*  Following  Station  lodes 


DAILY  PRECIPITATION 


C0N7  Ifj'i   I 


Day  of  month 


13       14        15 


25      26  I   27 


UNION 

1  .94 

VALLEY  BEND 

3.14 

VALLEY  HEAD 

4.12 

VANDALIA 

4.14 

VIENNA  BRISCOE 

" 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

1.96 

WASHINGTON  OAM  19 

4.46 

WEBSTER  SPRINGS 

3.86 

WEIRTON 

4.07 

WELLS8URG  3  NE 

3.72 

WESTON 

4.70 

WHEELING  WARWOOD  OAM  12 

4.77 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.71 

WILLIAMSON 

2.96 

WILLIAMSON  2 

3.23 

WINFIELD  LOCKS 

3.78 

l.oe 

.65 

1.22 

1.23 


soo   Reference  ttotmm  Following 
-   6   - 


tfttloo    lades 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY  19  59 


Station 

Day 

01  Month 

0) 

at 
S 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

U 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALDERSON 

MAX 
MIN 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

IS 
28 

44 
29 

45 

19 

43   17   25 

17-5-1 

43 

12 

HO 

'0 

30 
11 

17 
6 

28 
8 

44 
9 

47 
31 

53 
32 

52 
46 

48 

6 

14 

1 

23 

1 

40 
10 

59 
35 

64 

48 

62 
18 

29 
12 

44 

19 

5  5 

)0 

55 

40 

51 

35 

5  0 
30 

59 
31 

58 

40 

49 
33 

42. t 
21.4 

BAYARD 

MAX 

MIN 

44 

27 

43 
30 

44 
13 

39   16   11 
14-5-5 

3  2 
6 

31 

22 

24 

11 

16 
9 

22 
13 

41 
3 

36 

29 

48 

16 

49 

37 

4^ 
4 

9 
-  2 

13 
-  3 

38 
-  9 

43 
31 

63 
31 

64 
14 

21 
10 

4  0 
16 

43 

16 

41 
27 

35 
25 

43 
8 

51 
IS 

51 

29 

36 
24 

36.6 
15.5 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

<7 

30 

45 
32 

56 
IS 

36   10   26 

9-6-1 

)8 
9 

36 
23 

23 

11 

2  0 
2 

31 
6 

43 

4 

51 
34 

49 

27 

55 
45 

45 
2 

12 
2 

24 

-  7 

37 
15 

60 
34 

64 
47 

53 

17 

30 
10 

47 

18 

64 
23 

53 

40 

48 
32 

52 

29 

59 

28 

56 
37 

37 
29 

41.5 
19.2 

BENSON 

MAX 

MIN 

»7 

32 

4B 
34 

SO 

15 

48   20   18 
20    2    5 

3  2 
3 

29 
14 

29 

10 

22 
8 

32 

19 

45 
6 

42 

36 

u 

16 

50 
48 

50 
9 

13 

19 

5 

36 

4 

40 
33 

70 
35 

69 
20 

26 

16 

44 

14 

47 

41 

46 
34 

31 

29 

37 
25 

38 

26 

40 
27 

40 
27 

39.2 
20.  C 

BENS  RUN  1  SW 

MAX 
MIN 

AS 

>3 

47 
35 

50 
21 

46   22   21 
19-2    1 

34 
12 

34 

24 

29 

17 

35 
12 

46 

14 

44 
33 

36 

22 

54 
36 

41 

0 

41 

8 

39 

34 

68 

37 

63 

20 

29 

11 

48 
19 

46 
40 

46 
26 

35 

27 

38 

12 

42 
21 

59 

36 

40 

30 

42.3 
21.1 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

3  2 

tl 

40 
32 

49 
16 

43   24   25 
218    7 

29 
17 

35 

16 

30 
18 

28 

17 

34 
22 

43 
23 

44 
22 

41 
16 

44 
31 

44 
16 

22 

7 

26 

-  3 

29 

-  3 

33 
26 

64 
32 

65 
24 

31 

19 

44 
19 

52 

29 

50 
25 

39 

26 

42 
4 

4B 
16 

58 

30 

40 
30 

39.6 
18.6 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

10 

50 
33 

54 

10 

54   18   19 
16-5  -13 

37 
1 

36 
25 

25 

7 

26 
0 

29 

14 

44 
-  1 

48 
28 

50 
16 

51 
47 

48 

9 

18 

1 

22 

-  7 

37 

-  4 

53 
33 

65 

51 

64 

18 

31 
10 

44 
11 

50 
17 

52 
35 

49 
3  0 

48 
22 

58 
22 

57 
39 

40 
26 

42.8 
17.1 

BLUEFIELD  2  NX 

MAX 

MIN 

»i 

2  8 

44 
32 

57 
16 

45   18   28 
18-6-3 

41 

13 

39 
27 

28 
10 

18 
8 

30 
7 

43 
10 

46 

35 

52 
33 

59 
46 

4B 

2 

13 

1 

22 

0 

40 
10 

59 
34 

65 

44 

63 
17 

31 
11 

47 

20 

53 

34 

54 
39 

50 
34 

54 

27 

61 
28 

55 

37 

41 
28 

43.5 
20.6 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

43 

38 
32 

47 
22 

40   39   13 
21    2    1 

28 
4 

-5 
16 

35 

17 

22 

11 

25 
16 

35 

12 

45 
13 

54 

25 

53 
26 

60 
29 

29 

8 

18 

0 

27 
0 

36 
15 

51 
33 

69 
29 

30 

16 

34 
17 

50 
17 

58 
21 

55 
St 

42 
34 

50 
31 

51 
35 

60 
34 

41.4 
19.5 

BRANDONVILLE 

MAX 

MIN 

62 

17 

45 

33 

34 

14 

50   25    3 
16-4-4 

20 
-  2 

28 
17 

22 

13 

18 

11 

18 
1  1 

25 

5 

43 

7 

34 

11 

50 
14 

50 
24 

25 

0 

13 
-  3 

26 

-  5 

35 
25 

56 
32 

67 
21 

22 
12 

25 

12 

44 
18 

42 
29 

36 
27 

30 
14 

45 
20 

56 

24 

54 
25 

34.S 
14.  C 

BUCHHANNON  2  W 

MAX 
MIN 

SI 

32 

49 
28 

53 

IS 

35   16   18 

16-3-7 

36 
2 

34 
21 

23 

15 

19 
8 

27 
16 

45 
5 

45 
29 

51 
20 

52 
47 

46 
3 

12 

19 
-  8 

39 
-  2 

44 
33 

70 
41 

70 
19 

28 
14 

45 
14 

48 
38 

48 
34 

40 
29 

39 

27 

58 
25 

59 
35 

35 
26 

40.5 
18.5 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

55 
32 

50 
30 

53   19   27 
11-3-3 

43 
9 

3? 
26 

30 
11 

28 
3 

35 
0 

9 

55 

56 
27 

57 
40 

50 
8 

13 

4 

41 
-  1 

64 
31 

71 
47 

64 
20 

35 
12 

59 

39 

31 

38 

30 

58 
31 

62 
36 

45.6 
18.4 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

M 

29 

46 
28 

52 

13 

39   20   21 
17    0    8 

36 
11 

34 

25 

27 
13 

27 
12 

35 
8 

46 

7 

44 
25 

39 

20 

55 
38 

40 

6 

16 
5 

24 
5 

40 

1 

35 
32 

71 
34 

68 
20 

30 
16 

50 
16 

50 
32 

43 
31 

36 

27 

40 
17 

55 
27 

61 
38 

40 
27 

40.; 
19. C 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

MIN 

38 

28 

49 
25 

42 
22 

32-6    9 
9  -10  -  8 

28 

-  e 

25 
12 

IB 

8 

12 
5 

20 
10 

37 
0 

36 
29 

45 
22 

57 
30 

43 
-  3 

5 
-  5 

17 
-  5 

30 
3 

40 
30 

56 

40 

55 

10 

15 
6 

40 
13 

40 

34 

40 
30 

37 

26 

42 

10 

50 
20 

52 
28 

30 
21 

33.4 
13.9 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

52 
40 

45 
27 

57 
21 

45   11   24 
8-1    0 

42 

18 

37 
20 

27 
16 

25 

14 

35 

14 

48 
15 

53 
31 

56 
26 

58 
32 

33 

e 

16 
6 

27 

9 

42 
21 

63 
34 

73 
41 

41 
19 

33 
16 

52 
23 

55 

40 

50 
40 

41 
30 

38 
30 

61 
35 

62 
37 

38 
25 

43.2 
'22.5 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

50 
34 

52 

37 

47 
22 

57   34   14 
23    1    1 

2  8 
4 

43 

27 

33 

15 

29 
11 

28 
13 

37 
14 

50 
20 

55 

26 

57 
33 

55 

18 

20 
9 

18 
9 

37 

11 

43 

35 

70 
36 

74 
22 

30 
20 

35 
22 

54 
24 

57 
39 

50 
32 

34 

32 

39 

33 

63 
37 

58 
32 

43.6 
22.4 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

AS 

33 

48 
22 

53 

18 

42   14   21 
12-2-4 

36 
15 

29 
19 

23 

17 

22 

13 

33 

12 

X 

42 
.26 

54 

19 

53 
31 

.33 
5 

17 

7 

23 
3 

40 

2 

45 
33 

70 
35 

55 
18 

31 

16 

46 
17 

47 

42 

44 
30 

38 
29 

38 
27 

60 
26 

60 
34 

35 

25 

40.3 
19. C 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 

MIN 

36 
24 

41 
22 

45 
12 

44   10   17 
10  -12  -12 

35 
10 

33 
23 

27 
10 

14 

4 

24 
2 

43 
-  2 

1 
42 

32 

'  46 

18 

51 
41 

46 
-  1 

10 
-  7 

18 

-  3 

33 
-  3 

47 
30 

57 
34 

58 
11 

25 

7 

45 
13 

46 
32 

46 
30 

44 
31 

38 
12 

51 
30 

51 

31 

35 
23 

37.4 
14.6 

CRESTON 

MAX 
MIN 

46 

23 

48 
38 

44 
12 

55   35   18 
12    1    2 

25 

-  1 

40 
23 

30 
9 

27 
5 

27 
5 

37 
9 

49 
13 

47 
21 

54 
24 

52 

28 

26 
6 

19 
-  5 

30 

40 
27 

60 
29 

66 
27 

27 

12 

31 
17 

50 

19 

51 
34 

36 

31 

34 

22 

39 
28 

61 
35 

60 

30 

40.5 
17.2 

ELCINS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
34 

50 
20 

53 
16 

43    8   16 
8-4-4 

36 
16 

28 
18 

IB 

14 

19 

10 

26 
5 

45 
-  1 

42 
26 

53 
19 

53 
32 

32 

1 

12 
6 

20 
-  3 

40 
-  3 

48 
33 

67 
46 

54 
16 

27 

13 

46 
22 

47 

40 

40 
34 

39 
25 

49 
20 

55 

24 

57 
32 

32 
23 

38.  C 

17.4 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

48 

39 

47 
26 

50 
21 

40   10   20 
10-1    0 

32 
15 

26 

17 

22 
15 

21 
14 

32 
18 

44 
15 

39 
29 

51 
23 

51 
31 

31 

4 

14 

7 

17 
4 

36 
14 

52 

34 

70 
52 

56 
15 

28 
15 

45 
19 

45 
37 

37 
28 

34 

22 

39 

21 

54 
27 

57 
34 

34 
26 

38.1 
20.4 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

40 

25 

38 
20 

48 
18 

39    6   23 
6-9-5 

36 

21 

31 
17 

13 
6 

15 

4 

24 
9 

39 
2 

48 

32 

49 
27 

54 
37 

27 

-  3 

10 
-  2 

20 
0 

36 
13 

53 
33 

62 
46 

46 
11 

26 
9 

43 
19 

49 

34 

49 
38 

41 
27 

45 
25 

54 
30 

51 
27 

35 
20 

37.1 
17.4 

FRANKLIN  2  N 

MAX 
MIN 

36 
25 

45 
32 

53 
15 

45   26   25 

18    0    2 

42 
9 

42 
22 

30 
15 

27 

11 

35 
17 

49 
9 

50 
25 

55 

20 

59 

44 

55 

11 

16 
2 

19 

-  1 

40 
6 

52 
31 

61 
45 

64 
22 

30 
14 

48 
21 

52 

39 

51 
29 

42 
25 

50 
14 

55 
26 

58 
39 

43 
23 

43.6 
19.7 

GARY 

MAX 
MIN 

51 

31 

51 

33 

46 
21 

51   45   13 
21    2    1 

31 
2 

43 
16 

36 
16 

21 

13 

24 

36 

5 

46 
14 

53 
32 

56 

35 

61 
26 

27 
8 

18 
3 

31 
3 

45 

20 

66 

27 

72 
26 

30 
14 

35 
14 

52 

16 

58 
21 

60 
38 

43 
31 

61 
31 

65 
31 

59 

35 

44.6 
19. C 

GASSAHAY 

MAX 

MIN 

54 
34 

48 

31 

54 
18 

40   19   20 
19-1-4 

40 
9 

35 
25 

26 
13 

24 

7 

32 

7 

49 
6 

49 
36 

45 
22 

55 

43 

47 
7 

19 

6 

25 

2 

41 
9 

46 
33 

71 
37 

6  9 
21 

32 
17 

50 
18 

53 

26 

52 
38 

42 
32 

44 
32 

60 
29 

.  61 

37 

40 
30 

43.3 

20.7 

GLENVILLE 

MAX 
MIN 

50 
33 

48 

30 

53 
36 

39   20   23 
20-1-2 

39 
10 

35 
27 

28 
14 

25 

7 

35 

18 

49 
11 

49 
35 

53 
22 

56 

50 

50 
9 

18 

7 

25 
1 

42 
4 

40 
33 

72 
35 

71 

22 

32 

16 

50 
19 

51 

36 

51 
36 

40 
31 

39 
28 

59 
31 

62 
40 

40 
29 

43.4 
22.2 

GRAFTON  1  NE 

MAX 

MIN 

50 
35 

48 
27 

52 
17 

42   20   18 
19-2-6 

34 

7 

32 

20 

25 

10 

20 
18 

3  0 
19 

45 

4 

40 
30 

43 
18 

51 
42 

49 

6 

12 

3 

18 

-  1 

39 
-  2 

43 
33 

71 
38 

68 
19 

26 
15 

45 
13 

46 
38 

44 
32 

39 

31 

41 
26 

55 
22 

53 
38 

38 
29 

40.  C 
19.3 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

46 
23 

52 
37 

46 

17 

56   37   13 
18-2    2 

25 
3 

38 

24 

35 
11 

29 
5 

27 
6 

36 

10 

50 

IS 

49 
22 

54 
30 

53 

24 

25 
6 

18 
-  2 

34 
2 

41 
33 

65 
34 

71 
22 

27 
16 

31 

17 

52 
20 

51 
36 

41 
32 

35 
25 

40 

31 

61 
34 

57 
27 

41. E 
18.6 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

46 
34 

51 
34 

47 
18 

57   30   14 
16-1-2 

27 
0 

43 
27 

31 
10 

26 

2  8 
3 

38 
10 

50 
17 

55 

24 

58 
35 

53 
16 

16 
2 

19 
1 

35 
3 

43 
34 

68 
36 

72 
21 

28 
17 

35 

18 

54 

19 

57 
38 

54 
32 

34 

31 

37 
32 

62 
32 

55 
32 

42.7 
19.2 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
MIN 

46 

26 

44 
26 

50 
21 

48   33   29 

28   10    9 

32 
17 

35 
17 

33 
19 

33 
19 

39 
23 

48 
17 

47 
21 

52 
32 

52 

21 

27 
8 

26 

1 

33 
9 

37 
31 

63 
32 

67 

29 

37 

18 

46 
18 

57 
29 

51 
27 

35 

26 

36 

14 

48 
16 

63 
32 

48 
32 

43.2 
21. C 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

46 
34 

47 
24 

53 

19 

39   16   20 

5-4-4 

37 
17 

29 

24 

29 

17 

24 
13 

34 
IB 

49 
12 

44 
29 

58 
23 

57 
34 

34 
5 

16 

8 

18 
0 

40 

5 

48 
36 

72 
48 

48 
17 

29 
16 

49 
16 

40 
24 

34 
16 

37 
17 

40 
16 

54 
28 

61 
37 

37 
26 

40. C 

18." 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 
MIN 

43 

3C 

4B 
38 

44 
18 

56   36   14 
19-2  •  0 

26 

0 

41 
25 

31 
16 

27 

8 

27 
9 

38 

8 

49 
19 

53 
23 

55 
30 

53 
20 

21 

7 

18 
0 

33 

3 

42 
32 

63 
35 

68 

23 

26 

18 

33 

IB 

52 

25 

52 
36 

37 

30 

35 
27 

37 

29 

61 
34 

61 

30 

41. < 
19.6 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

44 

22 

41 
29 

47 
14 

37   25    4 
10-7-8 

27 

-  4 

27 
18 

23 
10 

15 
,8 

22 

7 

39 
10 

32 
25 

48 
16 

47 
42 

43 
-  3 

22 

-  4 

15 
-  3 

37 
-  2 

55 
32 

63 
45 

59 
16 

23 
9 

41 
14 

40 
27 

35 
31 

30 
21 

42 
14 

52 

12 

50 
29 

44 
21 

36.' 

14." 

HUNTINGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

52 
43 

46 
28 

56 
22 

45   15   27 
6-2    4 

43 

21 

39 

20 

26 

16 

26 
15 

38 
11 

48 
18 

55 

33 

56 
33 

58 
33 

34 

9 

18 
7 

28 

10 

42 

25 

60 
38 

70 
35 

?5 
19 

35 
19 

53 

28 

55 
37 

49 
33 

34 
28 

37 
32 

60 

34 

62 
38 

37 
27 

43.: 
23.2 

KEARNEYSVILLE  I  NW 

MAX 
MIN 

35 

25 

43 
27 

47 
18 

46   30   26 
22    8    7 

29 

14 

35 

14 

33 

17 

32 
18 

3  6 
22 

48 
14 

45 
2  6 

45 
16 

55 
31 

45 
22 

25 
6 

21 
-  2 

33 
-  2 

35 
28 

60 
32 

65 
26 

35 
17 

43 

16 

58 
33 

52 
25 

3  6 
25 

35 
6 

50 
.  27 

61 
29 

44 
29 

41.! 

19.: 

XEVSEP 

MAX 
MIN 

43 
28 

47   26   23 
19    5    5 

32 

17 

35 
21 

37 
23 

40 

25 

39 
22 

45 
27 

45 
29 

38 
20 

57 
32 

53 
12 

18 
7 

24 
6 

31 
5 

41 
30 

68 

34 

65 
23 

30 
18 

54 

20 

53 
42 

46 
26 

36 

26 

40 

10 

41 

18 

60 
31 

40 
32 

41." 
21.2 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

3: 

44 
27 

50 
14 

38    9   11 
9  -11  -  9 

32 
-  2 

31 

20 

20 

-  8 

10 
-  4 

25 
-  9 

41 
-  5 

42 

30 

44 
18 

46 
40 

44 

-  2 

8 
-  5 

15 

-  5 

34 

-  4 

41 
31 

60 

34 

60 
12 

22 

6 

40 
11 

42 

21 

43 
33 

43 
29 

51 

11 

49 
23 

49 

31 

33 
21 

36. C 
12.5 

LAKIN 

MAX 
MIN 

52 
30 

47 
34 

58 
36 

38 
2". 

24 
-  3 

23 
0 

40 
12 

40 
26 

29 

15 

29 

10 

40 

15 

49 
9 

49 
33 

50 

23 

53 
22 

35 

6 

20 

6 

18 
-  1 

40 
10 

45 
35 

70 
41 

68 
19 

32 
17 

50 
22 

49 
35 

45 
30 

42 

26 

37 
19 

53 
28 

60 
39 

40 
20 

42.7 
20.5 

See  Reference  Notes  Following  Station   Index 
-    7    - 


DAILY  TEMPERATURES 


f-GINI* 
•-    1959 


D°Y     01  Month 


IS 


LEWISBURG 


LONDON  LOCKS 


MANNINGTON  1  N 


MARTINSBUR6  FAA  AP 


M1DDLEB0URNE  2  ESE 
MOOREFIELD  1  SSE 
MOOREFIELD  MCNEILL 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 


PARKERSBURG  FAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  1  SE 

PETERSBURG 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  3  NNE 

RIPLEY 

ROHNEY  3  NNE 

ROWLESBURG  1 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WAPWOOD  DAN  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


53   54 
37   40 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


33   41 
24   24 


33   43 
23   28 


36   42 
29   31 


45   44 
20   29 


35   43 
18   28 


50   47 
37   24 


48   48 
33   29 


47   40 
27   35 


46   43 
38   26 


48   42 
37   27 


51   49 
33   31 


46   47 
32   25 


53   51 
37   31 


45   48 
25   35 


41   44 
32   28 


48   46 
34   31 


45   45 
30   31 


50   48 
38   33 


37   43 
18   27 


40   37 
25   30 


43   47 
25   34 


41   35 
19   29 


43   45 
29   34 


39   45 
25   35 


52   30   15 


54   35   12 


30   38 
4   15 


25   42   35 


26   41   34 
1   26   15 


42   19   21 


44   16   21 


35   18   22 


45   28   23 


25 

34 

28 

3 

22 

10 

30 

34 

29 

IB 

15 

20 

32 

32 

25 

38   37   25 


33   31   25 


34   35 
11   26 


11 

19 

27 

26 

21 

■  2 

-  1 

15 

17 

15 

21 

20 

29 

26 

24 

■  1 

-  1 

12 

21 

15 

16 

23 

27 

28 

23 

■  3 

0 

12 

12 

15 

2] 

21 

33 

33 

27 

•  1 

0 

10 

23 

17 

43 

10 

33 

42 

32 

5 

-  5 

-  1 

4 

13 

11 

19 

33 

29 

29 

•  2 

1 

18 

17 

15 

13 

21 

35 

29 

25 

•  3 

3 

18 

18 

17 

5 

43   18  15 

15-2  4 

46   22  24 

20    4  6 

41   11  17 


46   30   15 


53   20   22 


40   16   24 


40   26   34 


38   18   17 


47   19   21 


35   34   27 


38   34 
13   26 


27 

35 

35 

7 

22 

19 

32 

41 

33 

1 

11 

16 

40 

40 

29 

12 

27 

13 

33 

32 

21 

10 

20 

9 

40 

32 

30 

e 

23 

B 

32 

35 

33 

14 

19 

18 

34   30   25 


-  9  -10 
42   11 


30   19 
-2    4 


39   39 
11   25 


27   34 
■  4   21 


28   44 
2   12 


30   40 
10   25 


26   32 

9   19 


25   30   22 

14   13   14 


43 

ie 

21 
-  1 

27 
2 

21 

13 

29 
11 

27 
15 

56 
If 

44 

1 

18 
-  1 

26 
-  1 

36 
24 

29 
18 

•0 
24 

33 

-  1 

11 

0 

22 

» 

II 

19 

2T 

15 

M 

IV 

20 
-  1 

27 

2 

43 
13 

42 
32 

34 

1* 

8  10  12 

26  29  37 

10  7  7 

27  27  35 
16  9  8 

25  27  31 

6  7  7 

24  31  33 

9  8  6 

29  37  47 

19  23  1 

26  36  48 

9  15  8 

18  30  46 


37   46 
22 


37   47 
27   16 


30   43 
18   15 


34   44 
15   12 


32   45 
12   11 


39   50 
15   13 


19   32 
6   10 


34   46 
13   17 


36   48 
16   17 


19   27   40 


38   47 
18   11 


15   26   41 


23   25   36 


36   48 
10   12 


23   41 
10   10 


30   35   51 


36   46 
22   10 


20   27   45 


14   27 
5   11 


27   35 

9   11 


26   28   38 


34   50 
13    6 


32   43 
12   15 


24   32   44 


23   32 
12   10 


26   35 
14   14 


39   34   49 


46   57   53 
17   36   37 


49   54   58 


48   53   54 
17   27   35 


28   19   31 


48   45   58 
21   14   38 


49   44   55 
29   22   39 


29  20  37 

50  40  60 

22  12  30 

47  44  51 
21  13  32 

40  48  51 

25  21  31 

42  48  52 
28  19  38 

41  46  52 

28  19  30 

43  39  53 

29  21  36 

48  50  55 
15  26  30 

42  53  53 

29  25  31 

44  55  53 
33  27  31 

42  38  53 

30  19  34 

49  42  60 
29  18  32 

42  48  49 

26  21  45 

44  39  41 

24  22  25 

44  53  49 

10  33  34 

49  52  53 

28  21  42 

42  47  48 

33  27  44 

53  54  54 

23  18  30 

47  36  45 


43   50 
16   32 


49   53   55 


42   49 
29   28 


53   52 
25   32 


43   44   53 


49  47 

12  14 

51  47 

33  24 

41  48 

29  23 

41  40 

30  17 


53   30 

36   22 


27   21 
9    9 


35   45   62 


34   39 
10   33 


33   43 
5   32 


21 

23 

34 

H 

9 

-  1 

1 

21 

17 

20 

40 

47 

1 

-12 

-  3 

27 

12 

22 

36 

49 

0 

-11 

-  1 

33 

37   17   21 


53   30   27 


47   25   26 
18    6  -10 


36  16   19 

5  5    0 

34  16   19 

4  5-4 

37  17   23 

6  7    2 

56  26   15 

24  3-3 

31  13   20 

6  5    0 

31  16   23 

6  7    4 

45  12   19 

5  2-1 

50  20   26 
11  7    5 

45  9   16 
0-2-7 

51  30 
30  6 

59  31   19 

29  8    3 

42  16   24 

6  9    3 

45  9   16 
■2-4-2 

35  19   20 


46   22   27 
15    7-6 


45   13   19 
3    2    3 

50   16   23 


61  29   22 

25  3-8 

52  15   15 

12  5-6 

62  31   20 
30  7  -10 

49  16   26 

4  0-2 

33  16   18 

5  4    0 

35  16   17 

6  5  -10 

54  28   15 

26  5-2 

50  26   17 
26  5    2 

50  16   24 

9  3  -10 


33   37 
■  3   28 


36   41   68 


45   43   69 


37  48 
16  34 

40  40 

4  32 

3D  39 

4  31 

38  44   68 
11  26   35 

29  40   58 


37   52 
16   34 


40   54 
15   36 


39   39 
■  1   32 


48   45   69 


36   50   64 


31   40   60 


39   45   71 
12   35   41 


33   52 
11   32 


41   44   71 


35   39 
6   33 


25   48   59 


46   96   70 


36   43   66 
10   32   40 


37   39   66 


30   39   64 


31   37   56 


37   30   63 


30   36 
18   18 


28   39 

16   17 


29   35 
16   19 


32   45 
16   16 


34   44 
13   10 


30   46 
12   12 


33   41 
18   20 


32   50 
19   15 


27   44 
15   16 


19   44 
14   16 


30   46 
17   18 


26   32 

14   13 


26   46 
16   19 


30   49 
17   21 


25   42 
13   15 


34   50 
19   26 


25   42 
9   12 


66 
20 


31   34 

15   19 


31   47 
18   21 


59   24   44 


33   51 
15   17 


32   47 
19   18 


27   44 
14   17 


40   46   73 


20   38   52 


25   39   37 


31   91 
15   19 


56   16   23 


29   32 

14   14 


25   26 
16 


32   33 

16   13 


32   51 
16   17 


23   43 
14   19 


22   44 
16   11 


29   30 
16   16 


66   24   23 


33   47 
16   20 


49   99 

20   26   37 


94   98   90 

18   27   39 


50   56   56 
20   32   33 


52   45   34 
33   28   29 


54   49 

40   26   21 


96   46   39 
29   21   24 


33   49   49 
23   36 


47   44   33 
38   26   23 


58   53   36 
19   29   26 


55   60 

27   29   25 


47   46   34 
40   26   20 


45   32   32 
30   20   22 


35   31 
23   23 


48   57   54 
20   31   35 


47   40 
40   28 


49   39 
39   26 


56   51   36 
44   26   27 


50   98 

20   34   26 


53   36   61 
16   21   37 


49   90 

37   30   27 


46   44   43 
33   37   29 


50   40 
34   31 


51   50 

40   36   26 


44   45   40 
20   34   25 


53   56   57 
16   17   38 


47   48 

26   27   25 


53   56 

15   36   25 


49   50   49 
28   40 


43   39   31 
34   20 


49   40 

40   22   20 


49   49   41 
26   26   34 


43   45   29 
21   23   23 


36   42 
33   33 


39   43 
29   30 


35   39 
32   32 


34   38 
9   26 


36   50 
6   25 


42   58 

14   30 


45   50 
26   30 


42   45 
9   23 


47   60 
26   24 


44   55 
10   20 


37   57 
18   22 


41   49 
15   23 


44   43 
12   16 


37   52 
29   31 


39   57 
13   27 


36   60 
16   28 


63   62 
36   35 


64   63 
34   32 


64   62 
35   33 


59 

34   28 


61   38 
34   26 


55   37 

32   27 


59   37 

37   26 


64   43 
29 


47   49 
20   24 


51   53 
12   27 


36   37 
15   19 


36   53 
21   33 


45   53 
20   35 


39   55 

21   33 


59   33 
33   22 


56   37 

35   23 


58   33 

32   23 


60   34 
34   24 


57   36 
36   26 


64   41 
36 


54   31 
30   24 


59   59 
25   32 


64   59 
33   32 


29   29 
50   32 


49   40 
36   22 


40   49   62   42 
4   18   26   33 


47   42 
19   26 


38   57 
25   34 


37   47 
19   22 


36   36 
8   20 


36   47 
12   14 


57   99 
22   29 


39   43 
■  3   11 


34   38 
30   30 


31   39 
6    9 


36   96   50 

24   20   37 


49   57 
32   28 


35   39 
37   27 


53   31 
30   22 


59   37 
30   27 


60   65 
29 


61   40 
40   30 


94   35 
34   23 


55 

34   26 


60   60 
30   29 


47   48 
28   27 


36   44 

31   29 


Sm  R«l«r*noa  Nol«s  Following  Station  I 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1«5» 


Station 

Day 

01  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VULIAMSON 
WINHECD    LOCKS 

MAX 
NIN 

MAX 
MIN 

u 

33 

*T 
33 

S9 

36 

49 

36 

57 
21 

♦  5 

:• 

6? 
21 

37 
24 

II 

1 

37 
1 

17 
1 

1* 

-    1 

!♦ 

1 

27 
1 

19 
21 

42 

26 

36 
1» 

3J 

IS 

25 
11 

21 
11 

S 

28 

14 

42 

II 

12 

48 
11 

49 

19 

60 
26 

53 

27 

5) 

36 

ss 

31 

S2      22 

21         7 

S2      2S 

24        9 

20 
-    1 

16 

9 

36 

7 

32 

S 

36 
25 

42 
SI 

66 
St 

64) 

37 

72 
23 

72 
18 

II 

16 

25 
19 

40 

17 

33 

21 

SS      62      61 
17      21      23 

52       SS      40 

25      37      31 

41      41      67      41 

32  35       It      33 

33  34      62       41 
29      32      34      32 

46.1 
19.0 

42.1 
21.  S 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1859 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

B 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.5 
3 

.2 

a 

T 
3 

T 
2 

T 

T 

T 

.8 
T 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

I 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

a 

2 

2 

T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
S 

.5 
5 

S 

3 

i  ,0 

1 

T 
4 

2.0 

e 

T 

5 

4 

3 

T 

2.0 
2 

a .  o 
a 

T 
5 

4 

2.0 
4 

2 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

1.0 
1 

1.0 

1 

1 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.3 

T 

T 

3.0 
3 

s 

3 

2 

T 

1.0 
1 

BLUEFIELD  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.8 

3 

1  .3 

4 

.8 
4 

2 

1 

T 

3.8 
4 

1.2 

4 

4 

2 

T 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

I 

1 

1 

T 

T 

T 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

.2 

4.0 

T 

- 

. 

T 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.5 
3 

4 

T 
4 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

.1 

T 

T 
T 

.3 

T 

2.4 
2 
.1 

.1 
] 

.1 

T 

1 

1 

T 

T 

1.9 

T 

1 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
5 

3 

3 

3 

T 
T 

CRANBERRY  GLADES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

1.2 
3 

3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

.5 
4 

T 
4 

T 

4 

T 
2 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

ELKINS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

T 

T 

.5 
1 

.1 
1 

.5 

1 

2.3 
2 

1  .0 

3 

T 
3 

T 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 

T 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

1 

2.8 
2 

.7 
3 

4 

T 
4 

1 

T 
T 

T 

T 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2,0 
T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

.3 

1.5 
2 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

T 

1.2 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.8 

5 

1.2 
4 

4 

4 

.2 
4 

4.0 
8 

1.0 

8 

1.5 
8 

5 

2 

1 

6.6 

7 

1  .2 
8 

.6 
6 

1  .8 
B 

4 

2.5 
3 

1 

T 

T 

2.0 
2 

LAKIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

HAD  I  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

3.0 

3 

T 
3 

3 

2 

T 
T 

1.0 
1 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.3 

1 

T 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

.8 

1 

1 

T 

T 

- 

- 

- 

.5 

1 

1.7 
2 

2 

1 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 

T 

4 

T 
2 

2 

1 

1 

1.0 

T 

1.0 
1 

1 

1 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 

5 

4 

4 

3 

1 

.5 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1.5 
2 

2.0 
4 

T 

5.0 
5 

4 

3 

2 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

. 

- 

3.0 

- 

- 

- 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.2 

.1 
1 

T 

T 

3.0 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

1 

T 

T 

T 

.7 
1 

2.0 
1 

2 

2 

T 

HI  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.5 
3 

3 

T 
2 

T 
2 

T 
T 

1  .5 
1 

2.8 
1 

1 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

3.0 
3 

2 

1 

1.0 
T 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

2.0 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
1 

1 

1 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.5 

3.0 
3 

T 
2 

T 
2 

T 
1 

T 

I 

.2 

T 

2.5 

T 

1 

T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

.3 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

4.0 

4 

3 

2 

T 

P1WEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.0 
2 

1.0 
2 

1.0 
2 

2 

1 

2.5 
3 

.5 
3 

T 

a 

2 

1 

T 
T 

ROWELSBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

4 

T 

4 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

5 

T 
5 

3 

1 

1.5 
2 

4.5 
6 

T 
8 

T 
6 

5 

3 

T 
T 

T 

T 

.5 
1 

T 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1 

1 

1.0 

2 

1 

3.0 
4 

3 

4.0 

4 

3.0 

7 

2.0 
5 

5 

5 

2.0 
7 

WEIRTOW 

SNOWFALL 
SN  OX  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

| 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

8.0 

5 

.3 

4 

4 

.5 
3 

1 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 
T 

4.0 
3 

T 
2 

T 

WHEEL I WG  WARWOOO  DAM  12 

SNOWFALL 
:.N  01  GND 

.8 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

5.5 
5 

.3 

5 

T 
8 

T 
4 

T 

2 

T 

T 

T 

I,  a 

2 

2.5 
3 

3 

2 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

T 

,1 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

5.0 
S 

8 

4 

4 

3 

T 

T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
BR  0»  GND 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

WIIFIILD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
2 

T 

■i 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

3««  rtinrao*  notM  following  Station  1 
-    10    - 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

2 

u 

P 

5 

TIME  AND 

B 

2 

E 

TABUS 

STATION 

B      COUNTY 

< 

c 

o 

OBSERVER 

§ 

1 

3 

9 

5 

i 

1 

t 

3i 

ANCROCIN 

Mil 

UPSHUR 

39    0* 

B0   If 

1072 

IP 

H 

L.    ESLE    BOND 

•  IMW 

BOM 

PRESTON 

3"    I* 

79    38 

121* 

MONONGAHELA    PVR    CO 

«,  mum 

910] 

MONROE 

11    M 

60   96 

1960 

IP 

7A 

CHARLES    Li    LOBBAN 

*l.»f«      1      *W 

,:*» 

RANDOLPH 

38   39 

79   60 

3020 

OMER    S.    SMITH 

AMOvALC     1 

MM 

POCAHONTAS 

36    26 

79   ** 

2730 

0* 

M 

NETTIE   R.    SHEETS 

ATMCM*   CONCORD   COLLfM 

o»" 

NERCER 

)T    29 

61   01 

2600 

IP 

JP 

CONCORD    COLLEGE 

OAVA*0 

MIT 

GRANT 

3*    16 

T«   22 

2375 

M 

IP 

HOWARD    R.    FULK 

HtlLC     V    A    *>S'|TAl 

MM 

RALEIGH 

)T    *T 

61    11 

2330 

(.P 

«A 

V.    A.    HOSPITAL 

MLlMOTOM 

MM 

BARBOUR 

in 

3t   02 

T9    56 

1679 

GEORGE    R.    H1LLYARD 

OCllCvilli   MM  20 

MM 

WOOD 

39    Ot 

61   *3 

600 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

•CLVA    I    ( 

MA) 

NICHOLAS 

31    1* 

81     10 

7*0 

7A 

WILLIAM    S.    JOHNSTON 

MNSON 

0*79 

HARRISON 

10 

39    0* 

80    33 

1060 

*P 

R.    D.    MARTS 

KNJ    »VN     1     SM 

?»•• 

PLEASANTS 

39    2T 

81    07 

652 

IP 

?r 

MRS    LORENE    T.    YOUNG 

MKElEY    SPRINGS 

OT10 

MORGAN 

39   >T 

6*0 

OP 

*>* 

H.N.    RUPPENTHAL     III 

BIRCH    *WER    •    SSw 

MM    NICHOLAS 

36    29 

60    *7 

1665 

•  p 

*P 

HAMILTON   GAS    CORP 

BLUCMCLO    2    »w 

0918    MMCtP. 

17    1* 

61     16 

2610 

6P 

IP 

H 

RAOIO    STATION    WH1S 

iiuciuo  mercer  co  ap 

0926    MERCER 

37     IT 

61     12 

26*6 

7A 

THEOOORE    F.    ARNOLD 

olucstoni  DAM 

OtSI    SUMMERS 

11     39 

60    93 

1366 

e* 

8* 

u 

CORPS    OF    ENGINEERS 

0*ANC*LAN0 

L0T9     LINCOLN 

36    13 

62    12 

600 

T.    MILTON    CLAY 

HumonviLLe 

1063    PRESTON 

3?    *0 

79    37 

1798 

10* 

10A 

JAMES    1.    GALLOWAY 

Mm  m 

1204 

PENDLETON 

3«    90 

79    15 

1375 

7A 

H 

JOHN    B.    SHREVE 

lUOUtTf 

1215 

POCAHONTAS 

60   06 

2100 

7A 

MISS    ILEAN    WALTON 

OuCKhANNON    2    ■ 

1220 

UPSHUR 

10 

39   00 

1*65 

bP 

OR.    ARTHUR    B.    GOULD 

OURfNSVlLLE 

12*2 

BRAXTON 

3B   92 

60  *: 

770 

JOHN    W.    BROWN 

CAJWAYLINQO  s»  ro»esT 

|Uf 

WAYNE 

37    99 

62    21 

7*0 

6P 

IP 

M 

FOREST    SUPT. 

CM  00   1   S 

::«:« 

RICHIE 

3*    10 

81    10 

680 

6P 

|P 

EUREKA   PIPE   LINE   CO 

CAMMM   OH  GAULCy 

:'*>« 

WEBSTER 

36    22 

80    36 

2030 

PA 

HOWARD   FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

:  \<>\ 

TUCKER 

39    03 

79    26 

3290 

6P 

6t- 

BEN    F*    THOMPSON 

CENTRAL! A 

|»l 

BNAITO* 

36    3T 

60    3* 

990 

u 

MRS.    CLARA    F.HOLDEN 

Charleston  «e  ap 

15TC 

KANAWHA 

38   22 

61    36 

950 

"ID 

hid 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    1 

1079 

KANAWHA 

38    21 

61    39 

600 

9* 

SPA 

W.    VA    WATER    SVC    CO 

CLAKS9U4G    1 

I0TI 

HARRISON 

39    16 

80   21 

977 

HID 

HIO 

MID 

c 

HENRY    R.    GAY 

CLAY    1 

:*" 

CLAY 

38   2T 

61    05 

722 

7A 

SARAH    B.    FRANKFORT 

CLENOENIN     1     SM 

ITJ) 

KANAWHA 

38    29 

61    22 

617 

BERTHA    J.    YOUNG 

CO*  TOU 

LV*9 

KANAWHA 

38    29 

81    16 

6*0 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO 

CRANBERRY    GLAOCS 

MIS 

POCAHONTAS 

38    11 

60    16 

3*00 

IP 

3P 

H 

FEDERAL    PRISON   CAMP 

CTCSTON 

•om 

WIRT 

38    57 

81     16 

660 

7A 

7A 

MRS    OAPHIENE    COOPER 

0AV1S 

rzoo 

TUCKER 

39    08 

3120 

c 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

CAST    RAINCLLC    I    se 

mm 

GREENBRIER               * 

37    98 

80    *5 

2*50 

6A 

KAREL    F.    EVANS 

CHINS    A1RRONT 

ITU   .RANDOLPH                  [10 

38    93 

79    51 

1970 

MIL) 

HIO 

C    H 

W.    HALLEY    SIMMONS 

FAIRMONT 

2*20    MARION                        i     6 

39    28 

60    OB 

1298 

MID 

MID 

CITY    FILTRATION    PL 

PLAT    TO* 

3072     n£RCER 

81    07 

3223 

C   H 

FRED    E.    BOWLING 

FRA*KLlN    2     N 

321  »    PENDLETON 

38    *0 

79    20 

1790 

6P 

C 

MRS. LEAFY    A.    REXRODE 

PRE E MAIS BvRG 

12JB    LEwlS 

39    06 

60   31 

1030 

C 

EQUITABLE    GAS    CO 

GAR* 

3393   MC   DOWELL 

37   22 

61    33 

1*26 

M 

6A 

C 

JAMES    K.1SH 

GASSAwAY 

3161   BRAXTON 

SB   *0 

80   *6 

6*0 

6P 

6P 

c 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO 

OlERvILLE 

35**    Gl  L-MEB 

80   50 

7*0 

bP 

FRED    N.    WELLS 

GRAFTON     t     NE 

3630     TAYLOR 

10 

39    21 

80    00 

1230 

5P 

SP 

EARL    R.    CORROTHERS 

GIlAMTSVILLE     2     •*« 

36*6    CALHOUN 

38    36 

61    06 

730 

6A 

6A 

HOPE    NATURAL    GAS    CO 

GRIFFITnsvILlE 

37*9   LINCOLN 

38    1* 

61    59 

690 

C 

ROBIN    D.    MOORE 

■kU 

SOU 

BARBOuR 

10 

39    03 

80    07 

1375 

c 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

J**6 

LINCOLN 

38    17 

62    06 

6*2 

W.    VA    WATER    SVC    CO 

HARPERS    FERRY 

J92T 

JEFFERSON 

39    19 

60S 

7A 

MISS    E.    J.    WHITE 

HARPERS     FERRY    NAT    MOMPtT 

?»3: 

JEFFERSON 

39    19 

220 

5P 

5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397* 

WETZEL 

39    33 

80    *0 

760 

HID 

3P 

HOPE    NATURAL    GAS   CO. 

MICO 

*!2B 

FAYETTE 

38    OT 

61    00 

1975 

7A 

F.    EUGENE    BROWN 

H06SETT    GALLIPOLIS    DAN 

62M 

MASON 

38    *1 

62    11 

970 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MOPEPONT 

*2ft. 

PRESTON 

11 

39    26 

79    31 

2*90 

5P 

7A 

MRS    HARRIET    SHARPS 

MO*  NCR 

•201 

LEWIS 

38    59 

80   22 

1075 

MAPLE    H,    SUMMERS 

MOULT    LOCK     15 

63M 

MARION 

39    30 

80    06 

678 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MUMMED 

ISM 

VETZEL 

39    *1 

60    27 

103* 

c 

MFGRS.    LT.    +    HT.    CO 

MUNTINGTON    w«    CITY 

.31! 

CABELL 

38    23 

62    27 

565 

MID 

MID 

C      HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

IAEGER 

M0| 

MC    DOWELL 

37   28 

61    69 

10*0 

SA 

MRS    MOLLIE    C.    AUV1L 

JANE   l£w 

*$*  = 

LEWIS 

39   06 

80    25 

1020 

MRS.RETA    GOLDSMITH 

KEARNEYJVILLE     1     NW 

*76J 

JEFFERSON 

39   23 

77   53 

550 

5P 

5P 

UNIVERSITY    EXP    STA 

KERM1T 

MM 

MINGO 

37   50 

82    2* 

620 

7A 

ROY    A.    DEMPSEY 

a:e*ser 

*836 

MINERAL 

39    26 

78    59 

bP 

bP 

POTOMAC    STATE    COL 

KMOOLY    MOUNTAIN 

*9*I 

MINERAL 

13*0 

PAUL    C.    ROUZER 

KUNBRABOW    STATE    FOREST 

k07] 

RANDOLPH 

38    35 

60    05 

3210 

5P 

5P 

FOREST    SUPT. 

LAZE    LYNN 

MW 

NONONGAL I  A 

39    *3 

79    51 

900 

TA 

c 

WEST    PENN    POWER    CO 

LAKIN 

3010 

MASON 

38    57 

82    05 

615 

SP 

»P 

C    H 

AGRI    SUB-EXP    STATION 

LEwISOuRG 

922*   GREENBRIER 

37    *B 

60   26 

22SO 

b<> 

HUGH    A.    SCOTT 

LINOSIDC 

526*  ImONROE 

37    27 

60   *0 

2000 

c 

LOUIS    E.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323    JACKSON 

38    5* 

81    32 

665 

C 

BROOKS    E.    UTT 

LOCCNCY 

93*1  KSILNER 

38    31 

60    38 

720 

C 

HOPE    NATURAL    GAS   CO 

LOGAN 

9393   LOGAN 

37    91 

82    00 

66* 

SA 

sa 

c 

DANNY    F.    W0OLC0CK 

LOMOON    LOCKS 

9369    KANAWHA 

36    12 

81    22 

623 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

9963   BOONE 

38    03 

81    69 

675 

94 

Ba 

J.    E.   CURRY 

HANNINGTOM     1     N 

5621    MARION 

39   33 

80    21 

JO" 

ins 

JAMES    N.    MORGAN 

HARMINGTON    1    « 

5626    MARION 

39   32 

60    22 

995 

8A 

ORA    G.    FROST 

.TOAKA 

MC    MCCHEN    0AM    13 
MC    ROSS 

DOLEBOURNE    2    ESE 
MOOREFIELD    1    SSE 
MOOREFIELO    MCNEILL 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 
MORGANTOWN    LOCK    AND    DAM 

STORM 
NAOMA 

CUMBERLAND  0AM  9 

NEW  MART INSVtLLE 

OAK  HILL 

OMPS 

ERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 


INEVILLE 

RINCETON 
RAVENSWOOD  DAM  22 
RENICK  2  S 

ICHWOOD  3  NNE 


IPLEY 
ROANOKE 
ROMNEY  3  NNE 
R0WLES8URG  1 


SALEM  JACOBS  RUN  1 
SALEM  JACOBS  RUN  2 
SALEM  PATTERSON  FK 
SALEM  PATTERSON  L  F 

SALEM  PATTERSON  R  F 
SALEM  POST  ROGERS 
SMITHBURG 
SMITHVILLE 
SPENCER 

SPRINGFIELD  1  N 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  0AM 
SUMMERSVILLE  3  NE 


RDENSVlLLE  R  M  FARM 

.SH1NGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 

SBURG  3  NE 
WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 
H1TE  SULPHUR  SPRINGS 
ILLIAMSON 
ILLIAMSON  2 
INFIELO  LOCKS 


NEW  STA 


IONS 


PUBLICATION  ENDED 
CRAWFORD 


WET2EL 
FAYETTE 

MORGAN 

WOOD 

WOOD 

TUCKER 
GRANT 

BARBOUR 
Randolph 
MINERAL 

WYOMING 

MERCER 
JACKSON 
GREENBRIER 
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REFERENCE  NOTES 
climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Stat*  CllnuUologist  at  Weather  Bureau  Office,  Box  906,  Parkersourg,  »*»t  Virginia,  or  to 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1967. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals 
of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

"Evaporation  and  Wind"  Table.   Max  and  Min  In  "Evaporation 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "D.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  toe 
present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

alent  of  snow,  sleet,  oi 
of  local  variability  In 

the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  ■,.».,  I 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin, 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

General  weather  conditions  in  the  D.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  monthly  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEST  VIRGINIA  -  FEBRUARY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   78°  on  the  10th  at  Moorefield  McNeill 
Lowest  Temperature:   -13°  on  the  2nd  at  Hopemont 

Greatest  Total  Precipitation:   5.61  inches  at  Kumbrabow  State  Forest 

Least  Total  Precipitation:   0.40  inch  at  Moorefield  1  SSE 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.84  inches  on  the  10th  at 

New  Martinsville 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   15.0  inches  at  Pickens  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   6  inches  on  the  20th  at 

Pickens  1 
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2 

22 

0 

1.78 

-  1.59 

.43 

4 

T 

T 

20+ 

7 

0 

0 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

49.6 

21  .1 

35.4 

70 

11 

-  4 

21 

823 

0 

5 

24 

1 

.84 

.14 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

BRANDONVILLE 

AM 

40.3 

1  7.1 

28.9 

63 

11+ 

-  3 

20 

1004 

0 

10 

27 

3 

3.01 

.88 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

CANAAN  VALLEY 

41  .3 

19.4 

30.4 

57 

10 

-  7 

2 

961 

0 

6 

25 

3 

3.23 

.62 

10 

3.0 

2 

21  + 

8 

2 

0 

CRANBERRY  GLADES 

44.6 

1«.0 

31.3 

63 

IP 

1 

20 

936 

0 

4 

27 

0 

2.83 

.86 

13 

1.5 

1 

20+ 

7 

1 

0 

ELK1NS  AIRPORT 

45. 3 

21  .2 

33.3 

.8 

68 

10 

-  7 

20 

881 

0 

5 

23 

1 

2.31 

.74 

.46 

4 

1.5 

1 

20  + 

5 

0 

0 

FLAT  TOP 

43.  5 

2'. 3 

33.4 

1.7 

62 

1" 

4 

20 

878 

0 

6 

21 

0 

2.17 

-  1.41 

.54 

14 

T 

T 

20  + 

7 

1 

0 

HOPEMONT 

41  .9 

18.3 

30.1 

68 

IP 

-13 

2 

96° 

0 

6 

3  6 

4 

4.76 

1.18 

11 

6.0 

2 

21  + 

10 

4 

1 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

42.8 

16.4 

29.6 

63 

10 

-  7 

20 

984 

0 

5 

25 

4 

5.61 

1.83 

4 

7.8 

4 

20  + 

8 

5 

1 

MC  ROSS 

4«,6 

22.0 

35.3 

67 

10 

-  1 

21 

826 

0 

2 

24 

1 

2.67 

.62 

13 

1.0 

1 

20 

8 

2 

0 

OAK  HILL 

AM 

47.6 

22.6 

35.1 

69 

11 

7 

21  + 

830 

0 

3 

24 

0 

2.31 

.43 

13 

.9 

T 

20+ 

8 

0 

0 

PARSONS  1  SE 

48.0 

22.6 

35.3 

67 

10 

0 

20 

824 

0 

4 

24 

1 

2.64 

.64 

13 

2.2 

2 

20+ 

7 

1 

0 

PICKENS  1 

44.8 

21.1 

33.0 

63 

10 

-  5 

20 

892 

0 

5 

24 

2 

4.40 

.69 

13 

15.0 

6 

20 

10 

5 

0 

R1CHWOOD  3  NNE 

4  4.0" 

2'. IV 

33.  6M 

64 

10 

1 

20 

872 

0 

5 

23 

0 

2.78 

.56 

13 

2.0 

2 

21  + 

8 

2 

0 

ROWLESBURG  1 

46.4 

21.6 

34.0 

65 

10 

-  4 

2 

862 

0 

4 

24 

2 

4.07 

.85 

11 

2.5 

1 

21  + 

11 

4 

0 

SPRUCE  KNOB 

AM 

4!.0 

17.9 

20.5 

65 

11 

-  3 

21  + 

987 

0 

8 

27 

2 

1.23 

.29 

4 

3.0 

3 

20  + 

5 

0 

0 

WEBSTER  SPRINGS 

*2.5 

26.1 

39.3 

73 

10 

4 

21 

71? 

0 

2 

21 

0 

2.15 

.48 

4 

2.3 

1 

19 

6 

0 

0 

DIVISION 

33.1 

.o 

2.96 

-   .71 

3.0 

SOUTHERN 

ALDERSON 

M 

.0 

0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

49.7 

25.8 

37.8 

66 

10 

7 

20 

756 

0 

2 

20 

0 

1.79 

.41 

13 

T 

0 

7 

0 

0 

BLUEF1ELD  2  Nw 

50.4 

21.4 

37.9 

.6 

65 

1" 

6 

20 

755 

0 

2 

21 

0 

1.63 

-  1.69 

.37 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

BLUESTONE  DAM 

AM 

40.2 

24.1 

36.7 

70 

11 

9 

21 

787 

0 

2 

22 

0 

1.40 

.43 

13 

T 

T 

6 

5 

0 

0 

GARY 

AM 

5]  .5 

24.6 

38.1 

.9 

70 

11 

9 

22  + 

747 

0 

2 

23 

0 

2.24 

-  1.01 

.43 

15 

T 

T 

19  + 

6 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


WEST  VIRGINIA 
FEBPUARY  1959 


Tem 

perat 

ure 

( 

fectp 

nation 

9     E 
2     1 

i  i 

Si  e 

S    £ 

< 

lis 

See 

Q    ul    ^ 

X 

Q 

% 

Q 

No  of  Days 

1 

III 
1  e  E 

i 

a 

Snow,  SkaaH 

No  ol  Dan 

Station 

Mac 

Mm 

1 

ii 

s  5 

J 

[ 

o 

| 

s 
-: 

s 

B  ^ 

\\ 

5,1 

B  t 

hi 

1 

§ 

LEWISBURG 

60.8 

22.9 

36.9 

67 

10 

6 

20 

781 

0 

1 

24 

0 

1.45 

.70 

13 

.0 

0 

9 

1 

0 

PINEVILLE 

AM 

60. « 

25.1 

37.8 

70 

11 

12 

22  + 

752 

0 

2 

24 

0 

2.36 

.52 

13 

.8 

1 

6 

6 

2 

0 

UNION 

AM 

45.0 

21.9 

35.0 

.3 

67 

11 

8 

20 

837 

0 

2 

22 

0 

1.36 

-    1.31 

.43 

13 

T 

0 

4 

0 

0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

62.1 

24.7 

38.4 

3.4 

69 

10 

9 

20 

738 

0 

1 

23 

0 

1.40 

-    1.28 

.57 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

37.3 

.9 

1  .70 

-    1.26 

.1 

NORTHEASTERN 

BERKELEY    SPRINGS 

47.6 

22.7 

35.2 

69 

10 

3 

3+ 

829 

0 

3 

25 

0 

1.50 

.43 

10 

1.1 

1 

9 

5 

0 

0 

FRANKLIN    2    N 

50.4 

22.0 

36.2 

74 

10 

4 

2 

797 

0 

1 

24 

0 

.41 

.23 

4 

T 

T 

19 

2 

0 

0 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

48. 3M 

26. 6M 

36. 9M 

61 

n 

10 

20 

778 

0 

2 

24 

0 

1.23 

.37 

13 

T 

0 

4 

0 

0 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

46.4 

24.0 

36.2 

1.2 

62 

n 

6 

20+ 

799 

0 

2 

21 

0 

1.41 

-       .68 

.30 

14 

.5 

0 

5 

0 

0 

KEYSER 

48.3 

24.6 

36.5 

69 

10 

7 

2 

796 

0 

2 

25 

0 

1.67 

.69 

10 

T 

T 

1 

5 

2 

0 

MARTINSBURG    FAA    AP 

46.4 

23.0 

34.7 

.7 

65 

10 

7 

3+ 

841 

0 

4 

24 

0 

1.17 

-       .85 

.33 

13 

T 

0 

4 

0 

0 

MATHIAS 

49.0 

20.5 

34.8 

76 

10 

0 

2 

840 

0 

4 

24 

1 

.72 

.24 

4 

.1 

T 

19 

3 

0 

0 

MOOREFIELD    1    SSE 

s1.4 

21.3 

37.4 

77 

10 

4 

2 

766 

0 

3 

22 

0 

.40 

.20 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOOREFIELD    MCNEILL 

■-2.0M 

20. 9M 

36. 5M 

76 

10 

0 

2 

792 

0 

2 

23 

I 

.77 

.36 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

PETERSBURG 

61.6 

24.3 

38.0 

77 

10 

6 

2 

750 

0 

2 

23 

0 

.66 

.25 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

PIEDMONT 

AM 

44.1 

21  .4 

32.8 

.4 

68 

11 

7 

20  + 

896 

0 

7 

27 

0 

1.42 

-       .60 

.39 

10 

.5 

1 

9 

7 

0 

0 

ROMNEY    3    NNE 

50,3 

2!  .1 

35.7 

71 

10 

2 

2 

816 

0 

2 

26 

0 

1.18 

.40 

14 

T 

T 

1 

5 

0 

0 

WARDENSV1LLE    R    M    FARM 

AM 

46.3 

21.3 

33.3 

■o 

71 

11 

4 

2 

882 

0 

4 

26 

0 

.56 

-    1.15 

.18 

13+ 

T 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

35.  7 

1.3 

1.01 

-       .85 

.2 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m    p.  h. 

Relative     humidity    averageB  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 -s 

8  "s-2 

5     0    § 

a.   a  « 

s 

3 

1  8  .a 
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0> 
.3 
1 

E 
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.  s  s 

0) 
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p 
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< 
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e 
°  15 
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"53  g 

Otri 
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..  w 

OH 

o  w 

•■  W 

a 

OH 

O  03 

a 

OH 

O  CO 
..  h 

s 

§ 

8 

1 
o 

0) 

to 

1 

is 
n  S 

3 

0 

CHARLESTON  "B  AIRPORT 
HOUTINGTON   WB  CITY 

PARKERS BURG    WB    CITY 

3W 

11 

7.3 
6.6 

29++ 
26 

ssw 

NW 

10 
23 

62 

67 

48 

47 

5 
6 

7 

5 
3 

0 

5 
8 
8 

3 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

18 
17 
16 

39 

7.4 
7.2 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

1    |    2    |    3 

* 

'I 

6 

7    |    8    |    9 

• 

11 

12 

13 

MJ 

IB 

16       17       18 

»  | 

20      21 

22l  23  j 

24 

25      26      27 

28      29      30 

31 

UriftCTM 

alderson 

alpena   l    m 

arnpval*   : 

5 .01 

.or 

.01 

.*■> 

.12 
.67 
.42 

.01 

T 
T 

■a 

T 

.02 

1 .63 

.27 

.12 
.01 

T 
1.33 
.02 
.40 

T 

■01 

,5] 

.45 

.57 
.56 

•  22 
,22 

.12 

.10 

.21 

.47 

.1.' 

■40 
■14 

.15 
.02 

.1  1 
T 

.05 
.07 

.15 
.04 

T 

.06 
T 

.37 
.04 
.19 
•  18 

.03 

.03 
.   W 

■41 

.1  3 

.02 

.04 

T 

ATHENS    CONCCWO   COLLEGE 

iAyarp 

MCUfV    V    *    HOSPITAL 

Ml  I ng ton 

BELLEVILLE    PAN    20 

l.Tl 
•  ••* 
l.Tl 
3.03 

T 
T             .05 

T             .0* 

.26 
•  40 
.43 
.41 
.46 

.03 
.08 
.15 
.08 
.03 

T 
•0! 

T 

T 
T             T 
T             T 

.02 

.24 

•  45 

T 
.21 

•  30 

1.40 

.36 

.27 

! 
I 

■01 

.41 
.31 
.35 
.42 
.53 

.17 
.18 
•  18 
.15 
.23 

.63 

.  »<. 

•  90 
.35 

•  46 

T 

•  10 
T                        .01 

.12 

T 

.14 

T 

.22 

.06 

.07 

T 

.05       T 

T 

.22 
•  09 
.23 

.18 
.30 

■  91 

.  1 1 

T 
.02 

T 

BELVA    7    E 

RMON 

- 
OERKEL"    SMIWJ 
BIRCH    RIVE*    6    SSM 

2.33 

2.69 

».01 
1.3C 

.<» 

.01 

.37 
.38 

.49 
.26 

.10 

.11 
T 

T 
■03 

■01 

.24 

.02 
.56      .06 
T             .09 

.85 
1*06 
.43 

.33 
.52 

•  60 

.17 
.12 

.27 
.16 
.30 
.29 
.14 

■20 

.  10 
,2«J 
■OR 
■12 

•  44 

•  10 

.01        .03 
.10 

.19 

.08 

T 

.11 
.30 
•69 

•  16 
.12 

•04 

.02 

T 

.03 

T 

BLUE'IELD    2    nm 

bluc'ieio  NE»CER  CO  AP 
Bluestone  Dam 
HUM04  MO 
MANOONVULF 

1.63 

1.70 
1.40 

2.14 

3.01 

T 

.37 

.20 
.17 
•  40 
.26 

T 

.16 

.08 

■01 

T 

■0! 

T 

T 

.08 

•  03 

.05 

•  8B 

.04 

.07 
.68 

.21 

.24 
.43 

.37 
.41 

.17 

.06 

.12 

.  H 

•  93 

.     3? 

■02 

.  1H 

.21 
.22 
.08 
.20 

.03 

.11 
.10 
.07 

•  27 
.34 

.10 
.21 
.23 

.01 

.20 

T 

B*U$MY    RUN 
BUCKEYE 

*      <-.«.••"**    2    M 
BuRNSviLLE 
CANmatlINGO    5T    FQMEST 

•41 

.-.f« 
2.6' 

:.it 
2. so 

•On 

.13 
.98 

.30 

.26 

.77 

T 

.07 

.02 

,08 

.02 

T             T 

.10 
T             .06 

.03 
.12 
.50 
.13 
.17 

T 

.09 

T 

.11 
.70 
•  60 
.41 
.55 

.03 
.10 
.25 
•  36 
.32 

■  13 

..'7 
.25 
.  IS 
.  10 

•  IS 

•  01 
.27 

.05 
.05 
.13 

T 
.02 

T 

.13 

.35 

.15 

.29 

■02 
•14 

•00 

.]  1 

T 

T 
.07 

Cairo  l  s 

CA"Oe*    ON    GAULEY 

CA4*»4    YAlLrY 

CENTRAL. A 

CHARLESTON    WS    AP                    R 

2.72 
2.64 
3.23 

:.»•■ 

2.90 

T            T 

.12 

.42 

.51 
.33 
.41 
.26 

.07 

.18 

.03 

T 

T 

•  OB 

.04 

.05 

.04 

.03       T 

.01 

.01        .06 

.93 

T 

.62 
•  01 
.53 

T 

.40 

T 

.IT 

.48 
.53 
.37 
.32 
.53 

.25 
.33 

.42 
.28 
.60 

.41 

.32 
.59 

.01 

.17 
T 
T 

•  02 
.26 

.02 
.22 

•  24 

•  22 

T 

T 

T 
.01 

T 

.40 
.25 
.42 
.28 
.28 

.26 

..'8 
■  10 
T 

T 

T 

CHARLESTON    1 
CLARKSBURG    t 
Cla» 

CLENOENIN    1    Sw 
C«ANNERNy    GLADCS 

2.10 
2.6) 
2.66 
3.06 
2.(1 

T 

.04                     .03 

.35 

.14 
.35 
•  40 
.48 

.02 
.01 
.05 
.04 
T 

.0? 
.03 
■09 

.OS 

T 

T             T 

.17 

.02       T 
T             T 

.06 
.71 

.13 
.16 

.17 

.36 
.26 

T 

.02 

.36 

•  46 

•  28 

•  38 

.86 

.31 
.44 

.51 
•  61 
.40 

•  32 

■44. 

•  56 
.33 

,22 

.09 
.08 
.05 
T 

.02 

.18 
.23 

.16 

T 
T 

.25 

.45 
.30 
.16 
.36 

T 

.06 
•  17 

.08 

T 
T 

C»ES TON 

EAST    BAINELLE     1     SE 

ELKINS    AIROOAT 

FAIRMONT 
PLAT    TOP 

2.67 

i.ei 

2.31 
J. 21 
2.17 

T             T             .02 

•02                   .03 

•01 

.46 
.23 
.46 
.18 
.34 

T 

.17 

T 
T 

J 
T 
.03 

T 

T             .06 
T             .22 

.09 
.13 
.45 
1.15 
.16 

.55 

T 
•  01 

T 

.02 

T 

.21 

.34 

•  63 

•  36 

•  S3 

•  30 

.32 

•  28 
.48 

.54 

.  19 
■  26 
■04 

T 
■00 

.12 
.18 
.07 
T             .10 
.17 

T 
T 

.03 
.02 

T 

.29 

•  21 
.38 
.46 

•  30 

•  IS 

T 

.09 
.02 
T 

T 

FRa«ku«i    2    n 

GAR" 

SASSAMAY 

BIENVILLE 
6RAFT0M    1     HE 

.61 
2.24 
2.25 
2.22 

3.00 

T             T 

.07 

.23 

.29 
.41 
.28 
.25 

.18 
.02 

T 
T 
.06 

.03 

T 

.01 
.03       .01 

.31 
.12 
1.30 

T 
.40 

.30 

T 

T 

.10 
.31 
.59 
.32 

.50 

•  08 
.11 
.29 
.31 

.30 

•43 

.23 

.27 
■  40 

.12 

.13 

T                           .03 

.01       .02 

T 

.02 

T 

.12 

.02 

T             T 

.02       T 

T 

.38 
.29 
,22 

.04 

T 

T 

.16 

GJUnTSVILLE    2    Nw 

-»-       > 

HARPERS    FERRY 

HARPERS    FERRY    HAT    HONMT 

HASTINGS 

2.50 
2.30 
1.06 
1.23 
4.12 

.03 
.05 

.30 
.35 

.05 

.39 

.05 

.04 

.10 

.02 
.02 

.16 

.17 
•  04 
.11 
.30 
1.47 

.40 
.14 
.02 

.42 
•  38 
.35 

.37 
.57 

.34 

.27 

.13 
.34 
.29 

.32 

■  16 

T 
.  39 

.24 

T 
T             T 
.03       .17 

.07 
.02 

.07 

T 

.28 
.22 
.09 
.17 
.36 

.10 
•  13 

.17 

T 

T 

HKO 

MOGSETT    GALLIPOLIS    DAN 

NOPEWONT 

NO* NCR 

MOULT    LOCK    15 

1.5" 

2.14 

4. 76 
2.22 
3.34 

.05 
T 

T 

.38 

.44 

.56 

T 

.25 

T 

•  02 
.06 

T 

.11 
.36 

.04 
T 

.10 

.10 
•  46 

.36 

.77 

.02 
.28 
1.18 
T 
.51 

.27 
.41 
.43 

•  56 

•  44 

.42 
•  24 
.27 

.26 

.12 
■  46 

.73 

.15 
•  41 

.30 
.19 

.12 

.09 

.11 
.02 

.14 

.05 

.04 
T 

.32 
.50 
.23 
•  36 
.22 

T 

.02 
•  90 

.02 
.24 

.02 

T 

HUNTINGTON    W8    CITY 
IAEGER 

IRELAND 
JANE     LE« 
KEabiE'SvIllE    1    NW 

2.31 
2.03 
2.49 
2.50 
1.41 

.30 

T 
.02 

.11 
.30 
•  28 

.13 
.24 

T 
•  20 

.03 

.05 
.06 

T             .10 
.07 

.06 
.35 
.35 

.93 
.24 

T 
T 

.29 

.02 

.42 
.35 
.52 
.49 
.28 

•  48 
.20 
.26 
.16 
.30 

.35 
•  35 

.15 

.05       .14 

.10 

.20 
.14 

.02       .05 

T 

.05 
.04 
•  02 

T 

T             .30 

.34 

.27 
.16 

.10 
.11 
.11 

.04 

KERHIT 
1CYSER 

U06LY    MOUNTAIN 
KUMBRABOW    STATE    FOREST 
LAKE    LYNN 

2.67 
1.67 
1.71 
5.61 
2.90 

T 

.02 

.70 
.10 
.07 
1.83 
.12 

.05 
•01 

T 

.05 
T             .12 

T 

.69 
.19 
.87 
.36 

.06 

.39 

T 

1.14 

.60 
.12 
.08 
•  65 
.28 

.42 

.52 

•  22 

•  87 

•  16 

•  48 
.07 

•  42 
.06 
»2B 

.19 
.02 

.11 

.05 
.25 

.10 

T 

.22 
.15 
.02 
.75 
.08 

T 
•  22 

.17 
.22 

T 

T 
.01 

LAB  |fl 

LEmISBURG 
LOGAN 
LONDON    LOCKS 

HAD! SON 

2.«1 
1.45 
2.54 

2.26 
2.2S 

.40 
•  28 

.54 
.38 
.47 

.04 

•  13 

•  08 

T 

.0  3 
.0! 

T 
T 

.84 
.05 
.01 
.06 
.01 

.38 

.07 
.04 

.40 

.55 
•  70 
.39 
.35 

.39 

.30 
.15 
.20 
.16 
.14 

.12 
.37 
.42 
.42 

.11 

.15 
.27 
.13 
.24 

.06 
.23 
.14 

T 
T 

.21 

.26 
.23 
.30 

T 
.09 

T 

T 

T 
T 

HANNINGTON    1    N 

"'HI     «.     'ON     1     H 
NARTINSBURG    FAA    AP 
NATMJAS 
HATOAKA 

2.75 
3.2S 

1.1T 
.72 
1.77 

T             .05 
.03 
T                          T 

.15 
.35 

.02 
.24 

T 
.02 

T             .03 
.09 

T             .OS 
T 

1.02 
.87 
.26 
.02 

.27 
.27 

.23 

T 

.41 
.39 
.33 
.19 
.45 

.14 
.26 
.26 

.13 
.10 

.20 
.43 

.54 

.10 

.02 

.02       .03 

.03 

.05 
.13 

.01 

.03 
.01 

.16 
.18 
.16 
.08 
.45 

.12 

.25 

T 

NX    MCCMEN    OAM    13 
MC    ROSS 

HIOOlEBOUONE    2    ESE 
PAXWEFIELO    1    SSE 
MOOOEFIELD    MCNEILL 

3.09 
2.67 
2.9T 
.40 

.77 

.03 
.04 

.38 
.50 
.30 

.10 
.30 

.05 
.02 
T 

T 

T             ,22 

.02       .12 
T 

.87 
.32 

.98 
T 

.68 

T 
T 

.01 

.12 
.62 
•  S3 

.10 

.11 

.05 
.27 
•  25 
T 
.36 

.33 

•  23 
.16 

.20 

.02 
.23 

.03 

T 

.02 
T 

.10 
T 

•  16 
.35 
.45 

T 
T 

•  IP 
T 

•  03 

.04                  T 
T 

.02 

NORGANTOMN    FAA    AIRPORT 

RDftGANTOVN    LOCK    AND    DAM 

NT    STORM 

WAOMA 

MM    CUMBERLAND    DAM    9 

3. OS 
3.30 
2.87 
2.16 
2.59 

.02                     .06 
T             .01 
.06 

T 

.17 
.27 
.24 
.52 
.36 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
.01 

T 

T             .17 

T             .09 

.07 

.13       .20 

1.16 
.63 
.47 
.02 

1.08 

T 

.79 
.77 
.25 

T 

T 
•02 

.62 
.45 
.17 

.09 

.46 
.24 
.13 
•  50 
.29 

T 

.34 

.43 

.35 

.05 

.06 
T 
.03 

.02 

T 

.13 
.07 
.25 

7 

T 
T 

.01 
T 

.29 
•  06 
.09 
.25 
.32 

.05 
•  25 

.32 

.02 

T             T 
.04 

.03 

T 

T 

•     -             --SVILLE 
OAK    MILL 
OMPS 

PAflKERSBURG    FAA    AP 
PARKERSBURG    w3    CITY       //R 

3.82 
2.31 

1.43 

2.73 
2.50 

.17 

.01                     .27 
T                          .29 

.46 
.39 
.23 
.17 
.25 

T 
.08 

T 

.03 

T            T 
.01 

T 
T             .25 
T             .22 

1.84 

.15 
•  55 

.52 

T 

.40 

.38 

T 
T 

.07 
.11 

.25 

.43 
.23 

.45 
.36 

.91 
.10 
•  14 
.45 
.26 

.30 

.30 

T 

.06 
.12 

T             .18 
.14 

T 
.22 

T 
T 

T 
.02 

T 
T 

.13 
.20 

.32 

.33 

.01 

T 

T 
T 

.01 
T 

PARSONS    1     SE 
PETERSBURG 
PMILIPPI 
►|CK£NS    1 
PIEDMONT 

2.6* 
•  66 
3.65 

4.40 

1.42 

.03 

.02 

.38 
.08 
.35 
.54 
.14 

.02 
.23 

T 

.09 

.0' 

T 
T 

.08 

.43 

T 

.27 

.05 

.39 

.10 
1.15 
.58 
.12 

' 

.54 
•  08 
.50 
.69 
.12 

.32 
.08 
.16 
.37 
.16 

.30 
•  25 
.40 
.60 
.23 

.04 

T                           T 
.03 

.03 

.13 
.33 

T 

T 

T             T 
.15 

.41 

T 

.20 

.19 

.10 

•  16 
.07 

•  36 

.57 

.00 

T 

T 
T 

PINEVILLE 
WINCETON 
■AvENSwOOO    DAM    22 
■CNICI     2    S 
BICMMOOO    3    NHE 

2.36 
1.53 

3.59 
2.19 
2.71 

.37 
.16 

•  44 

•  32 
.41 

.25 

.13 
.03 
.04 
.11 

.02 

T 

T 
.02 

T             .02 

T 
T 

T 

.39 
.04 

.05 
.07 
.54 

.02 

.52 
.36 

•  54 
1.00 
.56 

.10 

•  10 

•  44 
.10 
.37 

.50 
.24 
.67 
.30 
.52 

.06 

.19 
.16 
.07 

.02 

.07 

.04 

.08 

T 

.25 

.01 

.40 
.24 

.26 

.29 

■  02 

.02 
.32 

■  20 

T 

R|Pt_E" 
NOANOKE 

•Omney    3   nnt 
•OwlESBuRG    I 

ST     MABYS 

2.98 
2.12 
1.11 
4.07 
3.14 

T 
T 
.01 

.10 
T 

.75 
.27 
.21 
.40 
.52 

.10 

.01 

.10 

T             T 

T 

.01 

T 
.01        .05 

.49 
.32 
.25 
•  24 
.99 

T 
T 

.85 

T 

.70 
.57 
.15 
.55 
.60 

.50 
.26 

.40 
■  2S 

.25 

.11 
.17 
.01 
.65 
.27 

.10 
•  10 
.01 

T                           T 

.15 

.01 

.10 
.02 

T 

T 
T 

.33 

.29 
.12 
.05 
.28 

•  0! 
.01 
.68 

T 

T 

.       - 
SALEM    JACOBS    RUN    1 
SAlFM    PftTTfRSON    FK     JCT 
SALEM    PATTERSON    L    ft 

3.08 

3.21 
3.04 

2.31 

.04 
.12 

.03 
T 
T 

.39 
.35 
.33 

.14 
.36 

.02 
.04 

.01 

.oi 

.01 
.0* 
.05 
.03 

.40 
.31 
.53 
.50 
.20 

.65 

.60 

.70 
.56 
.26 

T 

T 

.36 
.45 
.13 
.52 
.30 

.10 
.25 

.14 

.37 

.45 

.40 

.33 
.32 

.13 
.01                     .08 

T                           .15 

.06 
.01 
.05 

T 

.02 
.02       T 

•  33 
.44 
.33 

.31 

•  19 

•  1C 
.20 

.04 

STONY    RlVf    DAM 
S*^MMT»SVILLE    3    NE 
SUTTON    2 

THOMAS 

1.21 

3     1.11 

2.37 

." 

2.11 

.03 

.29 
.48 
.42 
.30 
•  21 

.03 

.06 
.10 
.17 

T 

.01 
.0* 
.0' 

T             T 

.02 
T 

T 

T 
.23 

T 
.16 

.16 
.31 

.30 
.18 

.01 

.21 
.20 
.46 
.03 
.23 

.02 
.19 
.42 
.20 

.24 

.19 
.42 
.37 
.35 

.01 

.05 
T                           T 

.05 
D.15 
.17 
.18 
.13 

T 

.03       T 

.04       T 

.06 
.37 
.11 

.20 

.31 

T 

.12 

.57 

.02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


•3 

Day  of  month 

Station 

1 1 1 

r 

i 1 r 

r 

1 1 

1      1 

i     i 

1     I 

H 

1  [  2  |  3 

4 

? 

6 

7  |  8  1  9 

io  1 

11  1 

12 

13  |  14  |  15 

16   17  1  18 

19 

20  j  21 

22  |  23 

24 

25  1  26   27 

ZH      28   M 

31 

UNION 

1.36 

.16 

T 

T 

.04 

.43   .05  .3? 

.09 

T 

•  28 

VALLEY  BEND 

2.03 

.35 

.07 

.03 

.05 

.25 

.30   .15   .30 

.15 

.03 

.05 

.30 

j 

VALLEY  HEAD 

2.56 

.47 

.08 

.02 

T 

.05 

.62   .14   .48 

1 

.12 

.05 

.20 

.29 

.04 

VANDALIA 

2.46 

.30 

.28 

.58   .24   .25 

.26 

.05 

.36 

.12 

VIFNNA  nO\^rnf 

3. OB 

T 

.44 

T     .30 

.47 

.35 

.47   .12   .46 

.14 

T 

T     T 

I     .33 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

.56 

.18 

.02 

.03 

.18   .05   .08 

.02 

WASHINGTON  DAM  19 

2.86 

.44 

.02 

T     .02 

.35 

.51 

.04 

.44   .18   .33 

.14 

.35 

.04 

t 

WEBSTER  SPRINGS 

2.15 

.48 

.08 

T 

.05 

.05 

.32   .45   T 

T 

.23 

T 

.30 

.19 

WE1RT0N 

2.56 

T 

.38 

T     .23 

1.09 

T 

.13   .19   .07 

.10 

T 

T 

.32 

.05 

T 

WELLSBURG  3  NE 

1.60 

.38 

.20 

.21 

.25   .18 

T 

.38 

WESTON 

3.92 

T     .05 

.40 

,22 

.12 

T     .03 

.23 

.90 

.45   .30   .44 

T           .04 

.20 

.04   T 

.20 

.30 

T 

WHEELING  W6RW000  DAM  12 

3.19 

.02 

.39 

T     .21 

.90 

.73 

.01 

.11   .07   .30 

T 

.02 

.20 

.19 

.04 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.40 

.14 

•  06 

.05 

.57   .03   .30 

.03 

.U 

7 

WILLIAMSON 

2.09 

■  44 

.06 

.02 

.18 

.35   .21   .36 

.17 

.03 

.27 

WILLIAMSON  2 

2.29 

.48 

.07 

.04 

T 

.31 

.36  ,22       .34 

.17 

.04 

T 

.26 

T 

WINFIELD  LOCKS 

2.67 

.33 

T     ' 

.08 

.04 

.51   .85   .45 

.11 

T 

.28 

.02 

H—   Mmtmrmacm   Hot**  Following  Station  Indoz 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1*54 


Day 

01  Month 

1 

Station 

P 

1 

2 

s 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

ALOERSON 

MAX 

HIN 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

MIN 

38 
29 

41 
14 

19 

2  1 

4T 
34 

45 

.'5 

44 

22 

46 

14 

5  2 
32 

54 
33 

66 
4T 

63 
24 

49 
22 

54 
38 

63 
11 

61 

33 

49 

19 

57 
36 

56 
30 

30 

10 

24 

7 

33 
11 

49 
19 

52 
IT 

51 
30 

51 
18 

54 
21 

56 
32 

55 

34 

49.7 
25.8 

■mm 

MAX 
HIN 

26 
16 

19 

-  9 

50 
1 

49 

31 

40 

25 

>5 

44 
13 

45 
32 

40 

29 

62 
33 

57 
21 

51 
8 

47 
31 

50 
41 

56 
2T 

42 

15 

50 
28 

44 

25 

26 

5 

13 
-  4 

29 
6 

39 
21 

46 
21 

42 

25 

44 
7 

48 

18 

47 
24 

55 

19 

42.9 
18.8 

1ECXLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
HIN 

33 

IT 

34 
IT 

54 

17 

45 
32 

4T 

23 

38 

2  2 

52 

10 

51 

<6 

54 

40 

64 
50 

62 
24 

57 
17 

51 
39 

61 

50 

60 
28 

48 
18 

57 
32 

50 
25 

25 
9 

24 
6 

3T 
5 

44 

10 

51 
36 

49 
2  8 

54 
16 

55 
19 

60 

23 

60 
29 

49.2 
24.2 

BENSON 

MAX 

HIN 

2* 
18 

29 

4 

11 

T 

53 

32 

37 

2  6 

36 

2i 

49 

10 

47 

3  5 

59 

<5 

65 

50 

64 
25 

59 

13 

59 
45 

5T 

4/ 

57 
32 

47 
22 

54 
26 

54 
10 

30 
13 

20 
0 

38 

T 

4T 
13 

49 

22 

48 
18 

50 
12 

51 
21 

92 

?2 

56 
22 

46.2 
22.5 

JENS  RUN  1  SW 

HAX 
HIN 

34 
3 

53 

11 

52 
33 

37 
29 

37 

2i 

52 

17 

5  2 
36 

ie 

34 

67 
47 

62 
27 

56 

18 

55 

41 

61 
44 

61 
32 

56 
34 

52 
3 

5T 
24 

51 
29 

46 
12 

51 
18 

57 
20 

59 

2  8 

60 
28 

13.3 

26.6 

IERXElEY  SPRINGS 

HAX 

HIN 

31 
21 

29 

3 

44 
3 

45 

32 

52 

3  0 

45 

29 

52 

15 

5  0 

31 

39 

2  6 

69 
27 

66 
31 

43 

11 

51 
29 

45 
40 

50 
37 

44 
16 

52 

25 

45 

2  9 

39 

14 

24 
6 

40 
IT 

52 

31 

51 
24 

50 
33 

50 
12 

56 

18 

5  6 
25 

60 
20 

47.6 
22.7 

IIRCH  RIVER  6  SStr 

HAX 
MIN 

29 
12 

31 

11 

5. 
T 

57 
32 

44 

22 

44 

19 

50 
7 

51 

25 

59 
39 

69 
53 

70 
23 

55 

10 

54 
42 

5T 
49 

62 

30 

45 
20 

54 
23 

55 
26 

30 

10 

19 

T 

30 

44 

7 

52 

24 

51 
26 

53 

8 

54 
15 

57 
19 

59 

27 

49.6 
21.1 

SLUEF1ELD  2  Nil 

MAX 
MIN 

41 
22 

It 

12 

5  0 
21 

47 
31 

4T 

22 

40 

20 

54 

10 

52 
30 

56 

40 

65 
47 

62 
23 

50 

20 

54 
38 

63 

5  0 

62 
32 

51 
23 

58 
35 

52 
26 

28 
8 

24 
6 

38 
9 

50 
16 

5  2 
35 

50 

30 

54 

17 

55 
21 

58 
28 

61 
39 

SO. 4 
25.  4 

1LUESTONE  DAM 

HAX 
HIN 

A3 
24 

42 
22 

35 
19 

49 
20 

4T 

25 

50 
25 

37 

16 

56 

16 

57 
33 

56 
41 

70 
30 

43 
19 

53 

19 

53 

41 

63 
43 

43 
25 

53 
25 

60 
35 

46 
15 

26 

13 

28 
9 

42 
13 

50 
IT 

5T 
35 

43 
21 

55 

20 

60 
26 

60 
29 

49.2 
24.1 

SRANOONVKLE 

HAX 
MIN 

2S 
13 

20 

-  6 

25 
-  3 

54 
5 

47 
26 

'.6 
2  0 

28 
13 

47 
24 

40 
31 

63 

32 

63 
22 

27 
8 

57 

14 

45 
43 

57 
29 

32 
18 

43 
23 

50 
30 

35 

7 

15 

-  3 

IT 
2 

28 

15 

44 
25 

45 
2T 

30 

11 

46 
21 

51 
21 

53 
22 

40.3 
IT.  5 

JUCXHANNON  2  » 

HAX 
MIN 

29 
16 

3 

56 
9 

54 
32 

44 
26 

35 
21 

49 

11 

47 

39 

59 
37 

68 
53 

60 
25 

60 
14 

51 
45 

61 
4T 

60 
30 

47 
20 

54 
28 

45 
27 

28 

10 

20 
-  5 

36 
8 

45 
14 

50 
25 

45 

29 

49 

11 

45 
20 

53 
24 

61 
26 

4T.S 
23.0 

CABKAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

40 
20 

34 
12 

62 

1  1 

62 
20 

42 
25 

44 

21 

50 

13 

51 
29 

68 
37 

73 
54 

72 
15 

62 
44 

68 

44 

46 
34 

50 
29 

59 
24 

59 

30 

32 

14 

29 

10 

42 
16 

13 

59 

56 
33 

54 
16 

60 
20 

65 

25 

59 
28 

53.8 
24.6 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

24 
19 

30 
4 

58 
T 

50 
33 

38 
27 

35 
25 

54 
12 

47 
33 

62 

35 

68 
47 

62 
30 

61 
14 

53 

41 

62 

46 

60 
32 

50 
28 

58 
30 

47 
29 

30 

11 

24 
2 

42 
5 

49 

13 

52 
25 

4T 
33 

51 
13 

58 
20 

60 

25 

62 
25 

49.8 
23. T 

:anaan  valley 

MAX 
HIN 

30 
14 

24 

-  T 

48 
5 

45 
28 

3  8 
21 

30 
15 

40 
15 

42 
32 

45 
32 

57 
40 

52 

17 

50 
7 

45 
33 

53 

42 

55 
24 

40 
17 

48 
30 

44 

23 

26 

0 

10 
-  5 

25 

5 

38 
19 

48 

2T 

40 
20 

46 

19 

43 
25 

44 
24 

50 
22 

41.3 
19.4 

:harlEston  hb  ap 

MAX 
HIN 

31 
21 

33 

14 

61 
15 

52 
34 

46 
31 

38 
23 

56 

19 

52 

44 

65 
42 

73 
47 

48 
26 

64 
19 

54 
46 

66 

50 

51 
33 

47 
28 

57 
33 

47 
22 

25 

14 

26 

12 

41 
IT 

48 
21 

5T 
36 

44 

28 

53 
18 

59 
28 

62 
31 

59 
38 

SO.S 
28.2 

Charleston  i 

MAX 
MIN 

35 

22 

32 
15 

34 
16 

62 

20 

36 
32 

48 
2T 

39 
18 

57 
20 

52 

40 

72 

44 

74 
30 

40 

20 

65 
24 

55 
51 

67 
36 

36 
28 

49 
33 

60 
36 

43 
16 

26 

14 

28 
15 

43 
18 

50 
21 

58 
35 

45 
20 

54 
23 

60 
30 

63 

33 

49.5 
26.3 

Clarksburg  i 

MAX 
MIN 

25 
9 

29 
5 

59 
8 

54 
32 

39 
29 

32 

18 

53 
13 

48 

35 

61 

35 

67 
45 

45 

19 

59 
15 

51 
45 

62 

46 

52 
28 

47 
22 

54 
30 

39 
22 

28 

11 

22 
3 

41 
11 

55 
19 

51 

26 

38 
20 

52 

14 

54 
22 

59 
25 

62 
25 

47.8 
22.6 

:ranberry  glades 

HAX 
HIN 

3T 
13 

31 

3 

41 
8 

44 
30 

4] 

12 

40 
19 

45 
6 

45 
27 

43 
31 

63 
31 

60 
17 

43 
9 

50 
30 

55 

42 

57 
24 

43 
15 

49 
25 

50 
24 

28 
9 

16 

1 

31 

T 

45 
12 

4T 
20 

45 
22 

45 
12 

50 
15 

SO 
19 

55 
21 

44.6 
16.0 

:reston 

HAX 

MIN 

32 
20 

28 
T 

31 

T 

58 

9 

40 
29 

38 
26 

36 

13 

55 
13 

51 

36 

69 
36 

70 
29 

49 

15 

63 

15 

53 

48 

61 
35 

37 
27 

48 
31 

58 
32 

41 
15 

24 

T 

25 

8 

43 

12 

50 
15 

54 
28 

42 
15 

52 
15 

59 

19 

60 
28 

47.4 
21.1 

rLXINS  AIRPORT 

HAX 
HIN 

26 
11 

30 
3 

53 
8 

47 
30 

41 

27 

30 
15 

50 
12 

47 

39 

53 

37 

68 

47 

47 
IS 

55 

14 

50 
40 

63 
45 

47 
27 

49 
17 

54 
27 

39 

21 

21 
8 

15 

-  T 

34 
11 

45 
20 

50 
25 

35 
18 

50 
9 

53 
22 

52 
25 

59 
24 

45.3 
21.2 

-AIRHONT 

HAX 

HIN 

24 
13 

25 
6 

54 

11 

49 

31 

16 

28 

30 
23 

49 
16 

45 
32 

56 
32 

64 

43 

43 
22 

57 

16 

49 
45 

60 

46 

47 
31 

44 
27 

52 
37 

39 
21 

21 

8 

20 
4 

38 
13 

47 
25 

4T 
33 

35 

24 

47 
17 

55 
26 

55 

32 

58 
33 

44.5 
24.9 

LAT  TOP 

HAX 

HIN 

33 

15 

31 

13 

46 

18 

43 
27 

41 
22 

27 

IT 

49 

12 

48 
37 

50 
37 

62 

44 

44 
16 

46 
19 

52 
37 

5T 

44 

44 
23 

46 
22 

54 
35 

43 
20 

20 
6 

18 
4 

32 

T 

44 
19 

48 

33 

34 
27 

48 

14 

51 
21 

53 
31 

54 
30 

43.  5 
23.3 

RANKL1N  2  N 

HAX 
HIN 

36 
15 

35 

4 

46 
11 

48 
35 

50 
23 

45 

24 

50 
14 

50 
31 

47 
32 

74 
40 

68 
27 

48 
11 

55 
34 

56 

43 

60 
28 

56 

17 

56 
27 

45 

28 

33 
9 

23 

5 

40 
13 

54 
20 

58 
22 

50 
30 

54 
11 

57 
20 

57 
20 

60 
22 

50.4 
22.0 

■ART 

HAX 
HIN 

45 
26 

41 
19 

3T 

21 

62 
25 

4T 
2T 

50 
28 

37 
16 

58 
17 

57 

34 

69 

41 

70 
30 

42 
22 

60 
22 

5T 

46 

67 
39 

47 
26 

55 
26 

64 
35 

47 
16 

26 
13 

29 
9 

41 
9 

52 
IT 

58 
25 

44 
22 

56 
22 

61 
25 

63 
32 

51.5 
24.6 

ASSAKAY 

HAX 
HIN 

33 
20 

33 
9 

59 
12 

55 
33 

48 

30 

40 
24 

54 
14 

51 
30 

69 

38 

72 
54 

63 
28 

61 
16 

54 

45 

64 
48 

61 
35 

51 
24 

58 
29 

48 
30 

32 

15 

25 
9 

42 

T 

49 
14 

55 
2T 

49 
33 

53 
15 

58 
22 

60 
26 

62 
27 

S2.1 
25.  S 

■lenvillE 

HAX 
HIN 

34 
24 

32 

10 

59 

11 

56 

34 

45 

30 

39 
25 

54 
15 

50 

32 

63 
36 

71 
55 

64 
28 

60 
IT 

57 
46 

63 

48 

60 
34 

50 
25 

54 
35 

51 

31 

31 
15 

26 
8 

42 
10 

49 
17 

53 
2T 

46 
31 

53 
16 

59 
23 

57 
2T 

63 
27 

51.5 
26.3 

ftAFTON  1  NE 

HAX 

HIN 

29 
16 

39 
6 

50 
5 

55 
32 

39 
28 

41 
21 

48 
13 

46 
34 

57 
35 

64 
48 

62 
25 

60 
12 

56 
44 

61 

46 

59 
30 

46 
29 

54 
26 

52 
29 

29 

10 

21 

4T 
5 

47 
22 

46 
29 

49 
21 

48 
14 

54 
19 

56 
28 

61 
24 

49.4 
23.1 

RANTSVILLE  2  NX 

HAX 
HIN 

35 
20 

26 
T 

32 
9 

58 
13 

38 

29 

-2 

2  2 

37 
14 

5T 
14 

51 

37 

70 
39 

72 
28 

39 
16 

62 

18 

63 

34 

53 
28 

37 
24 

50 
26 

57 
33 

41 
12 

24 
6 

25 

T 

42 
14 

49 

IT 

52 

32 

43 

14 

54 

17 

59 

26 

59 

26 

47.5 
20.8 

AML1N 

MAX 
MIN 

35 

20 

32 
12 

33 
12 

61 
16 

38 
29 

49 

25 

39 
14 

57 

18 

55 

40 

70 
43 

74 
29 

41 
16 

65 

20 

55 

50 

67 
35 

37 
25 

48 
28 

6  0 
34 

43 
17 

25 
13 

28 
8 

42 

14 

50 
26 

57 

35 

45 
16 

55 
23 

60 
2T 

64 
29 

49.3 
24.1 

ARPERS  FERRY  NAT  HONMT 

HAX 
HIN 

39 
24 

3C 
11 

41 

12 

46 

26 

44 
31 

53 

20 

54 
32 

44 
2  1 

59 
28 

61 
35 

42 
20 

52 
30 

51 
40 

50 
39 

45 
24 

55 
31 

53 
36 

45 

17 

30 
10 

44 
14 

54 
28 

49 
2T 

49 
20 

52 
25 

59 

2T 

56 
29 

48.3 
25.5 

ASTINGS 

HAX 

HIN 

25 

14 

28 
6 

5T 
9 

52 
34 

38 
32 

35 
21 

53 

13 

50 
37 

60 
18 

70 

40 

40 
23 

60 
IT 

54 
4T 

63 

46 

50 
34 

50 
29 

50 
29 

40 
22 

23 
12 

23 

2 

42 

10 

51 
23 

53 

32 

38 
22 

52 
18 

59 
22 

65 

31 

60 
29 

47.9 
24.7 

06SETT  GALLIP0L1S  DAM 

HAX 
HIN 

35 
22 

29 
11 

30 
10 

56 

12 

38 
29 

38 
26 

38 
15 

55 
15 

52 
35 

67 
36 

70 
28 

39 
18 

63 
IT 

54 
41 

63 
35 

36 

30 

47 
28 

59 
34 

42 
15 

24 
10 

2T 
12 

44 
11 

49 

18 

55 
35 

44 
17 

51 
17 

59 
2T 

62 
32 

4T.4 
22. T 

OPEMONT 

HAX 

MIN 

19 
10 

24 
-13 

50 
0 

48 
30 

3T 
24 

30 

17 

43 
13 

39 
30 

5  4 

27 

68 
50 

54 
20 

48 
9 

45 
30 

55 

40 

51 
24 

40 
12 

48 
27 

44 
20 

20 
4 

12 
-  4 

29 
5 

40 
20 

41 
28 

42 
25 

43 

0 

47 
20 

48 
24 

55 
21 

41.9 
18.3 

JNTINGTON  MB  CITY 

HAX 
HIN 

31 
19 

31 

11 

60 

18 

53 
32 

3  9 
31 

40 
25 

57 
19 

53 

43 

66 
40 

73 
42 

42 
28 

64 
22 

54 
46 

65 
48 

48 
32 

46 
29 

60 
38 

48 
24 

25 
16 

28 
13 

43 

16 

50 
23 

56 

38 

47 
29 

54 
21 

60 
29 

64 

35 

60 
37 

50.6 
28. T 

EARNEYSVlLLE  1  Nw 

HAX 
HIN 

34 
21 

29 
6 

33 

6 

52 
30 

52 
2T 

50 
29 

51 
21 

55 
33 

42 

26 

54 
26 

62 
33 

41 
13 

56 
35 

52 
40 

51 
37 

45 
18 

57 
29 

51 

34 

43 
14 

28 
6 

43 
14 

55 
29 

52 
25 

52 
*5 

47 
15 

54 
21 

5  8 
24 

57 
24 

48.4 
24.0 

EYSER 

HAX 
HIN 

40 
22 

31 

T 

42 
8 

53 
38 

49 

32 

43 
25 

47 

17 

54 
27 

38 
30 

69 
29 

67 
29 

4  1 

15 

53 
31 

52 
42 

53 
35 

49 
19 

52 

30 

50 
29 

34 
13 

22 

8 

3T 
18 

45 
31 

54 

2T 

SO 
32 

51 
19 

56 
22 

5T 

2  7 

58 
26 

48.3 
24.6 

JMBRABOW  STATE  FOREST 

HAX 
HIN 

31 

10 

31 
-  3 

49 

7 

41 
30 

42 

12 

33 
15 

41 
6 

41 
27 

44 

21 

63 
39 

58 

18 

51 
9 

45 
34 

55 

43 

50 
24 

42 
17 

52 
26 

46 
24 

25 

14 

-  T 

32 
-  5 

40 
6 

43 
22 

21 

46 

0 

49 
16 

4  6 
22 

51 

22 

42.8 

16.4 

»XIN 

HAX 
MIN 

ie 

16 

60 
9 

14 

l  1 

54 
33 

35 

20 

3  7 
23 

45 
17 

50 

28 

62 

3  5 

67 
53 

65 
23 

64 
30 

60 
42 

59 
40 

58 
31 

51 
29 

54 
28 

38 
16 

32 
12 

24 
10 

42 

T 

46 
19 

49 
25 

53 
28 

50 
16 

59 
26 

65 
26 

61 
25 

49.7 
24.2 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
-   21    - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  HS» 


LEWISBURG 


LONDON  LOCKS 


MANNINGTON  1  N 


MARTINSBURG  FAA  AP 


MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELD  1  SSE 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  FAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  1  SE 

PETERSBURG 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

P1NEVILLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  3  NNE 

RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 

ROWLESBURG  1 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WE1RTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARwOOD  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


Day  Ol  Month 


39  35   36 


36   35   36 

19   18   16 


37  35  47 

17  16  14 

31  27  54 

18  4  7 

32  30  53 

19  4  6 

35  32  50 


30   25   56 


27   25   50 


25   26   54 


26  28  53 

14  7  11 

25  27  55 

16  9  12 

30  28  53 

20  1  7 

35  32  52 

20  6  8 

25  31  51 

15  9  14 

32  21  32 

20  5  7 

40  41  37 

25  22  22 

34  30  54 


31   28   57 


34   32   43 


29   29   49 


32   30   58 


44   42   33 


34   22   30 


38   58 
19   15 


32   25   20 


30   25   26 


63   48   51 
22   31   29 


58   40   50 
17   31   2B 


61   47   49 


57   35   36 
12   28   23 


34   27   29 


50   51   41 
37   19   24 


32   25   12 


32   29   24 


58 

50 

32 

29 

53 

53 

18 

28 

37 

31 

52   40   36 
32   29   25 


38   38 
30   20 


54   36   35 


51 

45 

48 

24 

31 

21 

49 

35 

32 

31 

29 

22 

50 

37 

33 

31 

29 

22 

53 

44 

49 

32 

29 

21 

53 

52 

50 

42 

28 

20 

49   42   32 
31   23   18 


12   32   26 


47   51 
29   30 


37   37 
30   24 


4  0 

40 

57 

25 

21 

12 

54 

47 

55 

27 

28 

15 

43 

35 

50 

29 

21 

10 

40 

37 

54 

28 

22 

13 

45 

42 

26 

20 

15 

15 

45 

49 

35 

25 

24 

11 

54   37   36 
18   29   23 


53   53 
22   24 


50  37  34 

29  27  20 

52  45  36 

32  29  21 

59  45  45 

12  31  25 

52  36  36 

13  30  24 


37   31   29 


53   53   50 
10   30   38 


41   57   55 


37   57   55 


31   50   46 
10   12   34 


51   52   35 
20   33   27 


10   27   38 


55  56  47 
15  30  33 

56  55  48 

10  25  33 

49  45  59 

20  31  33 

49  48  58 

11  34  33 


49  37  55 

21  25  25 

34  5  3  51 

13  20  38 

51  47  58 
20  35  35 

52  48  60 


49   52 
30   37 


55   54   46 
15   33   30 


47   44   54 


42   31   23 


68   76   35 
39   30   19 


73   75 
42   31 


75   65 
35   26 


67   65   49 


65   59 
40   26 


77   65   53 
31   31   12 


40   2  0   16 


67   63 
46   2  6 


68  56  56 

50  22  15 

65  57 

48  26 

67  69  36 

45  24  19 


65   36 
36   2  3 


30 

52 
20 

3  6 

50 
24 

58 

18 

46 
30 

53 
34 

61 
35 

45 
32 

48 
3  8 

55 

31 

62 

)5 

55 
25 

42 
30 

45 
32 

48 
35 

52 

41 

62 
37 

47 
16 

45 
27 

53 
13 

55 

J  5 

51 
28 

45 

3  4 

52 
25 

51 

10 

50 
33 

62 
42 

46 
29 

5  0 
29 

48 
31 

52 

31 

52 

15 

48 
36 

48 
23 

37 
31 

55 

29 

'■4 

40 

77   66   53 
31   31   14 


63   55 
50   20 


67   68   32 
29   28   15 


58   70 
36   31 


68   65 
51   28 


64   63 
39   19 


71  69  51 
30  23  12 

65  60  59 

41  24  13 

72  64  60 
52  25  14 

55  65  29 

30  18  13 


59   67 
38   27 


65   64 
38   26 


60   71 
30   31 


73   70 
56   27 


62   67 
32   25 


69   67   53 


52   62   62 


23   49   46 


64   55   67 
19   49   39 


58   53   58 


36   39   25 


34   42   32 


50   59   60 


52   60   59 
42   45   32 


57   55   55 


55   54   52 
40   45   37 


50   60   48 
45   46   31 


39   43   33 


52   58   50 
37   38   29 


45   41   31 


43   48   32 


42  48  32 

50  57  60 
38  44  32 

58  56  57 

42  46  32 

51  58  58 


45   51   48 


63   55   58 


54   53   53 


49   54   58 


55   63   62 
42   49   31 


22   42   26 


52   53   62 

19   39   37 


59  51  60 

25  46  33 

47  55  52 

17  40  38 

53  64  66 

45  48  34 

50  56  54 

44  42  28 

52  58  56 


25   25   32 


39   52 
27   27 


39   46   53 


19 

29 

45 

56 

14 

25 

50 

55 

20 

29 

48 

55 

28 

30 

13  22  15 

45  52  38 

26  35  20 

45  52  42 

24  29  28 

48  53  44 

31  33  25 

47  56  49 
33  33  28 

38  51  57 

22  27  34 

45  55  43 

32  37  20 

48  57  44 

33  39  19 

47  54  49 

22  27  27 


45   51 
20   27 


50   49   50 
21   25   31 


28  29  34 

46  56  44 

33  35  22 

45  51  50 

22  32  22 


27   32   23 


44   52   52 
16   24   28 


45 

53 

21 

27 

49 

56 

27 

32 

35   43   53 


42   50   59 


37   47 
32   33 


42  44  54 

16  19  29 

50  60  45 

24  28  28 

45  51  46 

30  33  25 


41 

30 

31 

32 

27 

53 

62 

38 

50 

56 

49 

35 

25 

25 

32 

49 

57 

35 

47 

54 

41 

33 

33 

33 

33 

63 

63 

49 

57 

'■7 

47 

34 

19 

30 

31 

45   26   29 

17   14   10 


32   24   43 


27   20   37 


28   22   40 


21 

36 

1 

13 

25 

43 

6 

13 

20 

21 

7 

7 

23 

41 

4 

13 

24 

42 

7 

16 

17 

34 

0 

8 

25 

42 

9 

17 

17 

34 

-  5 

-  3 

20 

20 

7 

9 

28 

29 

12 

12 

25 

42 

9 

11 

15 

31 

1 

5 

28 

43 

6 

6 

26 

40 

6 

7 

18 

34 

-  1 

7 

24 

41 

6 

10 

15 

16 

-  3 

-  3 

24 

27 

8 

9 

22 

23 

5 

12 

23 

25 

9 

9 

25 

41 

9 

4 

21 

35 

3 

12 

20 

36 

0 

6 

22 

23 

3 

4 

21 

21 

6 

9 

25 

40 

9 

12 

47   55   52 
23   32   29 


40   49   60 
12   18   36 


43   50   68 


44  50  58 

10  19  36 

44  48  49 

11  26  31 

52  51  43 
26  25  26 

53  58  45 
20  21  31 

46  5  2  48 

12  26  25 

49  50  44 

15  25  31 

54  58  52 
19  23  35 


20   25   30 


26  33  22 

47  48  44 
21  26  29 

48  45  40 

21  28  27 

50  46  46 

22  26  30 


4e 
18 

54 
30 

49 
34 

38 
25 

50 
34 

40 
27 

50 
25 

47 
29 

59 

26 

53 
35 

42 
25 

39 
23 

48 
26 

51 
32 

51 
16 

57 
32 

54 
31 

50 
34 

47 
32 

43 
23 

55 
22 

48 
32 

54 

20 

52 
18 

47 
24 

43 
28 

52 
28 

48 

30 

38 

20 

45 
20 

50 
23 

57 
33 

48 
27 

54 
33 

53 
23 

58 
30 

55 

29 

52 

31 

44 
33 

42 
28 

46 
26 

44 
31 

49 
20 

51 
32 

46 
26 

46 

30 

57 
29 

55 
31 

62   56   57 


57   62 

23   27 


45   55   60 


19   19   25 


37   50   57 
11   17   22 


49   53   58 


55   57 
19   23 


49   55   57 
14   20   24 


59   55 
21   23 


15   19   18 


55   56 
24   29 


13   22   28 


46   56   60 
17   22   27 


41   54   58 
16   18   26 


54 
24 

56 
30 

57 

26 

59 
32 

52 
21 

51 

24 

56 
21 

55 
26 

51 
21 

52 

22 

49 
22 

55 
26 

57 

24 

62 
25 

57 
25 

60 
30 

50 

26 

51 
29 

60 
22 

68 
28 

59 
18 

60 
22 

53 
21 

54 
25 

58 
22 

60 
28 

47 
22 

50 
30 

52 
19 

57 
23 

48 
22 

56 
25 

52 

16 

56 
22 

56 
23 

59 
2  7 

51 
26 

54 

(0 

52 
22 

54 

29 

52 
16 

57 
2  5 

46 

IB 

52 
37 

57 
19 

6U 
24 

S«*  R*l*r»nc«  Nolwi  Following  Station    lndax 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1»59 


Station 

Day 

Ol  Monlh 

ft 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

KILL  I  ANSON 
•INFIELD    LOCKS 

MAX 
NIN 

MAX 

NIN 

44 
|| 

35 

23 

U 

24 

31 
11 

36 
20 

31 

11 

66 
II 

oc 

16 

30 

II 

26 

»2 

2» 

-■> 
1? 

30 

20 

il 

18 
55 

10 

II 

10 

52 

30 

72 
40 

69 
41 

'1 
Jl 

72 
30 

47 
22 

62 

21 

61 
25 

62 

20 

17 
-6 

34 

73 
32 

64 
36 

44      56 
2»      29 

37      46 
30      29 

i| 

35 

58 
35 

46 
19 

43 

16 

29 
13 

26 
12 

33 

9 

27 

14 

48 
12 

42 
19 

11 

16 

48 
21 

64 
36 

St 

35 

51 

2  2 

44 
20 

59 
22 

33 

20 

64 
2  7 

59 

29 

69 

31 

61 
33 

54.3 
25.2 

68.2 
25.3 

See  Reference  Notea  Following  Station    Index 
-  23   - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


west  virgihia 
february  19s9 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

T 

1.3 
T 

T 

T 

T 

T 

.6 
T 

T 
T 

T 

T 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

1.0 
1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

2 

1 

T 

T 
T 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.2 

T 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.0 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
1 

T 

1 

T 

T 
T 

2.2 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.5 

.9 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

CRANBERRY  GLADES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.5 

1 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

ELKINS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

.5 

1 

.5 

1 

.3 
T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

.7 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

.3 

T 

.5 

1 

3.5 

4 

4 

3 

2 

.9 

1 

2.6 
3 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 

1 

T 
1 

T 

T 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 
T 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 
1 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .5 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

.3 

T 

.1 
T 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

.3 
T 

T 
T 

T 

T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

3 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 
T 

T 

.5 
T 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 
T 

.3 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

.5 
T 

T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S—  r*l«r*nc*  not**  following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1959 


/ 

'x         f 

f                     1 

1     t             I* 

1  o  /jo   ,  ■  °i  0r 

\ 

i4 

•J*     1 

■ 

y 

oj 

AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGIKIA 
FEBRUARY  1959 


STATION  INDEX 


OBSEHVMTOP 

r               1 

2 

ui 

P 

K 

TIME  AND 

3           g 

B 

p 

TABUS 

STATION 

a 

COUNTY 

<      c. 

s 

< 

OBSERVER 

3 

I 

! 

3 

i 

s 

i 

i 

i 

Si 

Si 

iflWW 

nu 

KKVSn 

; 

IIS 

ft  it 

1IH 

» 

" 

Wvtiua°p«  co 

M.MCUM 

013* 

15*0 

t$ 

CHARLES    L.    LCJ64AN 

«.»€**    1    aw 

143 

•AHCOlPh 

9020 

7A 

OMER    S.    SMITH 

MMOVKl    * 

•-■** 

POCAHONTAS 

T9    «9 

2790 

■  A 

M 

METTIE    R.    SHEETS 

HIM    .OKMCi    C04LE6* 

0399 

NtRCER 

61    01 

2600 

SP 

IP 

CONCORD    COLLEGt. 

MUM 

092T    MART 

2379 

50 

SP 

HOWARD    R.     FULA 

•«.«..(  *     ¥    A    HOSPITAL 

.-•:     ••LtlfcM 

2930 

*p 

•  A 

V.    A.    HOSPITAL 

BCl.iaO'0* 

BOJI    BARBOUR 

ifl 

79    9ft 

1*79 

TA 

GEORGE    R.    H1LLTARD 

•ClLfvliLt   DM   20 

C*AS    WOOC 

81    *5 

600 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

K.«*   1  I 

0**1     NICHOLAS 

•  1     10 

7*0 

TA 

WILLIAM    S.    JOHNSTON 

HM30N 

MT1  harrison 

10 

80    11 

1060 

*p 

*P 

R.    0.    MARTS 

•fas    «l*     I     *■ 

0*87    PlEASAMTS 

61    07 

*92 

5P 

SP 

MRS    LOW tNt     T.    VOUNG 

N*«[l[*    SP«ia6S 

-'  -  1  c  aoauta 

76    1* 

640 

If 

»p 

H.M.    RUPPENTHAL     III 

•ItCM    RIVfR    *    SSW 

0***    NICHOLAS 

80    47 

1665 

8J 

*p 

HAMILTON    GAS    CORP 

Kuf'KtO   I   M 

0*1*  mercer 

81     16 

2610 

t." 

*p 

H 

RADIO    STATION    WHIS 

•4ueF|«Le    *t«tt«    CO    »• 

0926   »£■>.£» 

81     12 

2*44 

TA 

THtOOORE     F.     ARNOLD 

6X1*1 'ONI    DAN 

09  59    SUMMERS 

80    59 

1388 

SA 

«A 

6A 

C    M 

CORPS    OF    ENGINEERS 

■uacxLAic 

I0T9   LINCOLN 

63    12 

600 

T.    MILTON    till 

MAACCMYILLl 

106*  presto* 

J*    *0 

7»   97 

I'll 

IM 

10* 

JAMES     1.    GALLOWAY 

■■"JOM*    RUM 

1»»    PERDLCTOM 

3*    50 

79    19 

1979 

7A 

H 

JOHN    B.    SHREvE 

•UCICvf 

1719,    POCAHONTAS 

3*     tl 

80    06 

2100 

7A 

MISS    1LEAN    WALTON 

HM-s*««    I    ■ 

1220   U*SML» 

9*   00 

•0    14 

1*49 

BP 

ftf 

DR.    ARTHUR    6.    GOULD 

•unuwiLLE 

1262    4RAXT0N 

31    52 

T70 

JOHN    Ha    BROWN 

CMMTUMO    $T    FONEST 

LSI*   wayne 

»T    5« 

•2   21 

7*0 

6* 

*P 

M 

FOREST    SUPT. 

C1IW    >    S 

1920  RICHIE 

9*    10 

•  1    10 

610 

6^ 

6P 

EUREKA   PIPE   LINE   CO 

CAMDEN    ON)    &ALA.EY 

19*9   MtBSTE* 

9*   22 

•0   96 

2090 

8A 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLE* 

13*3    TUCKER 

99   09 

79   26 

9290 

6P 

BEN    F.    THOMPSON 

.•»■.            4 

1*76    MAITOM 

9t   9T 

60    3* 

490 

8A 

mrs.  Clara  f.holden 

CMRLtSTOft.    «•    A* 

19T0    KANAWHA 

3«    22 

61    3* 

950 

-ID 

NIC 

C   HJ 

u.s.  weather  Bureau 

O*A*KEiT0*i    1 

1119    KANAWHA 

3*    21 

•1    39 

600 

SA 

9A 

W.    VA    WATER    SVC    CO 

ojuksIuw  l 

1*TT    HARRISON 

•0   21 

977 

HIO 

MIO 

N10 

C 

HENftr    R.    GAV 

CLAY    1 

16**    CLA* 

31    2? 

SI   03 

722 

7A 

SARAH    B.    FRANKFORT 

CLERDfaia    1    SW 

;tjj   iamawha 

3»    29 

•  1    22 

617 

■  A 

BERTHA    J.    VOUNG 

»■  « 

|t»«    KANAWHA 

3*    29 

81     16 

4*0 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO 

CHAMMR4T    GlaOCS 

2013    POCAHONTAS 

9«    11 

60    16 

5*00 

IF 

JP 

H 

FEDERAL    PRISON    CAMP 

okstow 

209*    WIRT 

3»     5T 

•  1    16 

640 

7A 

TA 

MRS   DAPHIENE    COOPER 

■writ 

2209 

TUCKER 

39   OB 

79   26 

9120 

C 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

(AST    RAIRtLLC    1     SE 

.'6-'! 

GREENBRIER 

97    5i 

2490 

8A 

KAREL    F.    EVANS 

'.<   IMS     AltRWT 

?T1I 

RANDOLPH 

10 

9S   99 

79   31 

1970 

-IP 

HID 

C    H 

W.    HALLET    SIMMONS 

ninoir 

:*2C 

MARION 

99   2B 

80   08 

1296 

MIO 

-ID 

C1TV    FILTRATION    PL 

plat  to* 

9072 

MERCER 

37    99 

81    07 

3225 

C  H 

FRtO    E.    BOWLING 

n*«un  2  * 

J2i* 

PENDLETON 

3B    *0 

79   20 

1790 

60 

TA 

C 

MRS.LEAFT    A.    REXRODE 

r*(EHAassu«e 

iisb 

LEWIS 

99    Oft 

60   31 

1030 

c 

EQUITABLE    GAS    CO 

«A«T 

UU 

we  oowell 

97   22 

81    93 

1426 

A* 

BA 

c 

JAMES    KISH 

•ASSAMT 

3i*i 

9RAXT0N 

9t   »0 

80    44 

640 

|P 

6P 

c 

W.    VA.    MATER    SVC.    CO 

•LCHVILLE 

9944 

GILMER 

91    9ft 

80    90 

740 

&e 

TA 

FRED    W.    WELLS 

4*a/T0n    1    aE 

J*1C     T.^LOW 

10 

59   21 

SO    00 

1230 

SP 

EARL    R.    CORROTHERS 

•uaTsviLLE  3  m 

14*1    CALHOUN 

98   96 

61    06 

SA 

BA 

HOPE   NATURAL   GAS   CO 

fairPiTNsviLtc 

3T*9  Liacca-a 

91    1* 

01    39 

630 

C 

ROBIN    D.    MOORE 

MALL 

381*    BAR80UN 

10 

99    09 

80   07 

1375 

c 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

MML1I 

9944 

LINCOLN 

9B    17 

82    06 

642 

B* 

6A 

H.     VA    WATER     SVC     CO 

HA**cas   ff«' 

JEFFERSON 

99    19 

MISS    E.    J.    WHITE 

HARPERS    '!H>    aAT    aOMMT 

J9J2 

JEFFERSON 

99    19 

220 

SP 

5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397* 

WETZEL 

99    39 

80    40 

T60 

MIO 

IP 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

MICO 

*12l   FATCTTE 

96    07 

81    00 

1975 

7A 

f.  Eugene  brown 

M0CUTT     GALLIPOL1S    MM 

•200  MASON 

31    41 

82    11 

570 

?A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

mC*Emdmt 

*;**  preston 

11 

39    2ft 

79    31 

2490 

SP 

TA 

MRS    HARRIET     SHARPS 

Joan 

•  2*1  ILEWlS 

3B    99 

80    22 

1075 

MAPLE    H.    SUMMERS 

MOULT     LOCK     19 

•  30f    MARION 

99    30 

80    08 

876 

TA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MUafifttD 

•  it; 

WETZEL 

39    *1 

•0    27 

1034 

c 

MFGRS.    LT.   *   Htm   CO 

MUlTIMCTOB    we    CITY 

6SM 

CABELL 

34    25 

62    27 

569 

MIO 

HID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

UME* 

**:« 

37    28 

10*0 

8* 

MRS    MOLL1E    C.    AUVIL 

I»EL*ao 

a.^i 

LEWIS 

38    69 

80    26 

11*2 

5P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

JAM    LEV 

•  *S9 

LEWIS 

39    06 

60   25 

1020 

*P 

MRS.RETA    GOLDSMITH 

kearmcysvulE    i    aw 

•  ■63 

JEFFERSON 

99    23 

77    53 

550 

5P 

SP 

UNIVERSITY    EXP    STA 

unn 

•  ■16 

MINGO 

37    50 

82   24 

7A 

ROY    A.    DEMPSEY 

KEysER 

.836 

MINERAL 

39    26 

78    59 

930 

5P 

SP 

POTOMAC    STATE    COL 

U0H.T    MOUNTAIN 

»**; 

MINERAL 

39    22 

79    00 

1340 

7A 

PAUL    C.    ROUZER 

KUMMAAOV   STATE    FOREST 

»«>-■! 

RANDOLPH 

10 

38    35 

80    OS 

3210 

5P 

SP 

H 

FOREST    SUPT. 

LAKE    LY4PJ 

5002    NOMOMGALIA 

99   *3 

79    51 

900 

7A 

c 

WEST    PENN   POWER    CO 

LAI  I  a 

9010    MASOM 

38    57 

82    05 

615 

SP 

5P 

C  H 

AGRI     SU8-EXP    STATION 

l£>IS6U»C 

522*   GREEN6R1ER 

97    *6 

60    26 

2250 

SP 

5P 

HUGH    A.    SCOTT 

LIROSIDC 

526*    MONROE 

37    27 

2000 

c 

LOUIS    E.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

532J    JACKSON 

'  ""♦ 

81    32 

665 

c 

BROOKS    E.    UTT 

L0CKJ4T.V 

55*1    GILMER 

,       >.    M 

SO    58 

720 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO 

IMH 

9553    LOCAa 

37    91 

62    00 

6ft* 

8A 

S* 

c 

DANNY    F.    WOOLCOCK 

LOMOOM    LOCKS 

5  365    KANAWHA 

38    12 

61    22 

623 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MAC  I  SO* 

55*3  eooae 

675 

BA 

BA 

J.    E.    CuRRt 

RAMMING 'OH    1    a 

5*21    MARION 

39    33 

80    21 

97* 

10* 

10* 

H 

JAMES    N.    MORGAN 

STATION 


i    OAM    13 


NANNINGTON    1    W 
MARLINTOM 
MARTINSBURG    FAA    AP 
MARTINSBURG    t    W 
MATHIAS 

KATOAKA 
MC    MECHEN 
Hi     ROSS 
M100LEBOURNE    2   ESE 
MOOREFIELP    1    SSE 

NOOREFIELD    MCNEILL 
NORGANTOWN    FAA    AIRPORT 
NORGANTOWN    LOCK    AND    DA 
MT    STORM 
NAOMA 


PARKERSBURG    FAA    AP 

PARKERSBURG    W8    CIT 
PARSONS    1    SE 
PETERSBURG 
PHIL  I PP I 
PICKENS    1 

PIEDMONT 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENSWOOO    DAM    22 
RENICK    2   S 

RICHWOOD    3    NNE 
RIPLEY 
ROANOKE 
ROMNEY    3    NNE 
ROWLES8URG    1 


5T 


um 


SALEM 
SALEM  JACOBS  RUN  1 
SALEM  JACOBS  RUN  2 
SALEM  PATTERSON  FK  . 

SALEM  PATTERSON  L  Fl 
SALEM  PATTERSON  R  Fl 
SALEM  POST  ROGERS 
SMITHBURG 
SM1THVILLE 


SPRINGFIELD  1  N 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  OAM 
SUMMERSVlLLE  3  NE 

SUTTON  2 
TERRA  ALTA 
THOMAS 
TRIBBLE 
TYGART  DAM 

UNION 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAO 

VANDAL IA 

VIENNA  BRISCOE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING    WARWOOD    OAM    12 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

WILLIAMSON 


COUNTY 


MARION 
POCAHONTAS 

BERKELEY 
BERKELEY 
HAROY 

MERCER 

MARSHALL 

GREENBRIER 

TYLER 

HARDY 

HAROY 

MONONGALIA 

MONONGALIA 

GRANT 

RALEIGH 

HANCOCK 


MINERAL 
WYOMING 
MERCER 


HARRISON 

HARRISON 
HARRISON 


HARRISON 
DOO0R1DGE 
RITCHIE 

ROANE 

HAMPSHIRE 

PENDLETON 


8  7fl? 

PRESTON 

8807 

TUCKER 

192*. 

t9Hfc 

TAYLOR 

9011 

MONROE 

OQbH 

9086 

9104 

LEWIS 

91*8 

WOOD 

92  a  l 

HARDY 

93DC 

WOOD 

933T 

WEBSTER 

93*5 

HANCOCK 

9368 

BROOKE 

9436 

LEWIS 

9*92 

OHIO 

9522 

GREEN8RIE 

9609 

MINGO 

19 

|] 

«fl 

11 

39 

24 

39 

18 

28 

s? 

,? 

29 

19 

••9 

(7 

•.-* 

?9 

19 

02 

»v 

09 

99 

38 

39 

97 

17 

37 

92 

*0 

30 

39 

SB 

!V 

30 

19 

21 

39 

1ft 

06 

38 

60 

39 

29 

97 

3B 

22 
57 

SB 

3* 
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A.  CURRY 
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JOHN  W.  CRUMRINE 
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C  FERRIN 

E  SHAWVER 
IPLEY 
A.  CONRAD 
NCES  VANCE 
BOLYARD 

CORE 

CHRISTIE 
STORM 


SOIL    CONSERV.    SVC 
HOPE    NATURAL    GAS    CO 
HOPE    NATURAL    GAS    CO 

W.    VA    WATER    SVC    CO 
HARRY    L.    GRACE 
HARRY    J.    GORDON 
FRED    C.    BECKER 
CHARLES    F.    GUM 


RAY    K.    HOOVER 
CHARLES    E.    TREMBLY 
MRS. MARGARET    PERKIN 
NORMA    RUTH    CASTO 
CORPS    OF    ENGINEERS 

MRS.THEL 

MRS    VIOL 
KENT    SWE 
MISS    MAR 
PENN    MET 

MA    SPANGLER 
ET    L.    SWECK 
CKER 

AL    COMPANY 

UNlVERSi 
CORPS    OF 
THOMAS    H 
C.    E.    ST 
GEORGE    P 

TY    EXP    STA 
ENGINEERS 
.    DONALD 
ETSON 
.    PFlSTER 

J.     ARTHUR    HENRY.     JR 
CORPS    OF    ENGINEERS 
GREENBRIER    HOTEL 
NORFOLK    ♦    WEST.    RWY 
CUZZIE    W.    WHITMORE 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

|    1-BIG   SANDY,      2-CMEATi      3-GLTTANOOT ,      4-KANAWHA,      5-LITTLE   KANAWHA,      6-MONONGAHELA , 


-OHIO,      9-P0T0MAC,      10-TYGftRT,       U-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE  NOTES 
o  the  State  Cllaatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or    to 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  froa  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this 

Divisions,  as  used  la  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 


Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  lo  miles.   Monthly  degree  day  totals 
a  65°  P. 

and  Wind"  Table.   Max  and  Mm  In   Evaporation 

to  represent  observations  taken  at  the 

ng  measurements  are  taken  froa 
nslstencles  Id  the  record. 

the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E. 

Ho  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  alnute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  In  following  measurement,  tlae  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

II  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  tlae  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  aonth. 

X  Observation  tlae  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  tlae  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  B,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
■ay  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

nthly  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be 
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WEST  VIRGINIA  -  MARCH  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   85°  on  the  26th  at  Williamson 

Lowest  Temperature:   -2°  on  the  8th  at  Kumbrabow  State  Forest 


: 


Greatest  Total  Precipitation:   5.82  inches  at  Mc  Ross 

Least  Total  Precipitation:   1.22  inches  at  Lakin 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.60  inches  on  the  6th  at  Mt.  Storm 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   39.2  inches  at  Kumbrabow  State  Forest 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   24  inches  on  the  13th  at 

Cranberry  Glades 
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.03 

T 
•  10 

T 
.05 
.01 

T             .22 

.05 
.03 

.05 
.02 

.42 

.08 
.03 

T 

.  16 
•  80 
.36 
.36 
.21 

.03 
.15 

.04 
.09 

T 

.30 
.07 
.02 
•  31 

.02 

EMI 

ETSE" 

X08LT    MOUXTAIX 

UNBRABON    STATE    FOREST 

ARE    LYNN 

2.12 
2.01 
3.66 
2.X0 

T 
.10 

.11 

.31 

.22 
.01 
.1" 

.04 

.56 

.37 
."0 
.38 
■  39 

•  06 
.30 
.26 

.30 

.28 
.21 

T 
T 

.05 

.26 
5.75 
.82 
.31 

.31 

.08 

.03 
•  42 

.05 

T 

T 
T 

•  04 

T 
.04       .09 
T                           T 

.15 
.01 

T 
T 
.01 

.03 

■74 

.  77 
.12 
.60 

.39 

.18 

.12 
.39 

.22 
.23 
.17 
.22 
.02 

AKIN 

■nseuoc 

0ROOX    LOCKS 
LAO  1  SO< 

1.22 
3.6X 

2.X2 
3.06 
2.30 

.13 
.25 
.27 
.12 
.24 

■  03 
•  09 
.03 

.07 

T 

.12 
•  14 
.26 
.16 

T 

.JO 
•52 

•  44 

.81 

.44 

.10 
.02 

•  09 

.10 

.21 
.12 
■  18 
•  38 

.11 

.05 

.09 
.03 

■  21 

.35 
•  24 
.24 

.07 
•  80 
T 

.03 
.03 

T 
•  05 

•  02 

•  04 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

.02 

.05 

.08 
.01 
.09 

.01 

.05 

T 

1.35 
.74 

.63 

.68 

.09 
.26 
.11 

.14 

.30 
.15 
.15 
.14 

T 

.01 

IXRBItxGTOX    1    X 
I4IANIXGT0N    1    w 
UA»T|XS9U«G    FAA    AP 
1ATH1AS 
LATOACA 

2.16 
1.92 
2.32 
2.26 
1.64 

.02 

T 

T 

.03 
.03 

.08 

.24 
.20 

•  08 
.04 

.42 

.91 

.57 

.83 
.19 
.84 

.04 
.05 

T 

.04 

T 

•  OB 
.11 

•  02 
.04 
.12 

.05 
.01 
.27 

.01 

■36 

.27 
•19 

.27 

.19 
.18 

.07 

.17 

•  21 
T 

•  19 
.69 

.03       .03 
.02 

T 

.02 
T 

.05 

T 
T 

.03 
.15 
.35 
.12 

.30 
.24 
T             .01 

.03 

.03 
.22 
.14 
.19 

T 

C   NECHEN   DAX    13 
K   ROSS 

I0OLEB0URXE    2    ESE 
OOXEFIELD    1    SSE 
OORCF1EL0   "CXEILL 

2.13 
5.S2 
1.60 
1.57 
2.05 

.10 

T 

.03 

T 

T 

.22 
•  15 

.10 

.04 
•  20 

.28 
.09 

] 

.  3  3 

.03 

.10 

.fit: 

.05 
•  04 
.02 
.05 

.27 

.17 

•  25 

•  17 
.08 

T 

.02 
T 

.15 
T 

.60 

1.15 

.16 
.30 
.45 

.06 
.27 
•  02 
.07 

.01 
.15 

•  02 

•  04 

.04                     T 

T 
.10 

.15 
.13 
.07 

.20 
.08 

.13 
1.38 
.24 

T 
.23 

.22 

.12 
•  02 

T 

.02 
■41 

.02 
.20 
.22 

.01 

OXGAXT-JXX    FAA    AIRPORT 

OiGAHTOWX    LOCK     AXO    DAM 

rf    STORX 

MM 

CW    CLXX3EPLAX0    DAM    9 

2.16 
2  .68 
3.37 
3.3X 
2.26 

.17 
•  01 

.16 

.16 
.12 

.04 
.09 

7 

.17 
.04 
.10 

.21 

1 
1 

.33 

■  62 

.60 

.10 

.28 

.02 
.13      T 

.03 

T 

.04 

.18 

.32 

.03 
.18 
.07 
.25 
•  02 

.20 
.04 
.06 

.16 

•3D 

.33 
.70 
•42 

.30 

.06 
.07 

•  15 
.10 

•  02 

T 
.10 

•  01 
.08 

•  07 
.05 

T             .01 
.03                     .01 
T                           .06 

T             T 

.05 
T 

.03 

.05 
.03 

.20 
.30 

.94 

.3? 
.26 
.98 
.42 

T           T 

.27 

.27 

.01 
.01 
.10 
.20 

T 

EX    MARTIXSV1LLE 
**    "ILL 

1'tcotauBC.    FAA     AP 
ARKEOSBUBG    NB    CITT      //R 

1.36 
3.33 
2.21 

1.51 
2.20 

7 

•  IB 
.15 

.05 

7 

.15 
■  10 

T 

.19 

.18 

.24 

.19 
.15 

.29 

■  63 

.88 

.20 

■  26 

.01 
.02 
.02 
.06 

.22 

.28 
.18 

.07 
.32 
.06 
.08 
.10 

•  22 

.04 

.35 

.32 

.07 
.33 
■49 

.12 
.15 

.05 
.18 

T 
.10 

T 

T 

.05 

•  02 

.03 

•  01 

T 

.03 

T 

T 

.15 
.17 

T 

.10 
.14 

.15 

1  .00 
.06 
.08 
.31 

.36 

.20 

T 
T 

•04 

.16 

.27 

7 

T 

•  03 

T 

T 

ARSOXS    1    SE 
€TCRS8U«G 
W1L1PPI 
ICKENS    1 
IE0NONT 

2.9A 
1.56 
2.60 
A. 26 
2.SX 

.03 

T 

•  06 
.14 

.11 

.10 
.20 
.27 

T 

T 

1 

.62 

.88 

.88 
.80 
.31 

.11 

.10 
.17      T 
.44        .03 

.07 

.13 

.30 

.25 

.63 

T 

.01 

.07 
.12 

•  46 
■48 
•91 

.29 
.98 

.10 

.14 
.51 
.03 

T 
.06 

•  01 

•  01 

T             T 

T                           T 
T                           .05 
T 

.06 

T                           T 
T 

.04 

.12 
.15 

.80 

T 

.21 

.26 
.10 

.05 
.27 
.59 
.24 

.09 
.16 
.07 
.12 
.11 

T 

T 

IXFVILLE 
•IXCETOX 
•VCXSWOOO   DAN    22 
CHICK    2    S 

ICMXOOO    3    XXE 

3.27 

2.98 
1.87 
*. 29 
3.72 

.05 
.23 

.02 
.01 
•  02 

.08 

T 

.10 
.12 

.12 
.02 

.20 

.48 

.09 

.39 
.88 

.4? 

.02       T 
T 

.03 
.03 
.07       T 

.10 
.11 
•  11 
.42 
.55 

.01 

T 

.17 

.06 

.14 

.76 
.39 
.35 
.40 

.22 

.10 

T 

.10 
•  42 

.27 

T 

.10 
•  04 

•  13 

.09 

T 
T 

T 

T 

T 

T                           T 

T 

T 

.02 

.03 

.07 

T 

.05 

•  98 

I  .00 
.15 

1  .3? 
■  8t 

.16 
.03 
.06 

.67       T 

.37 

.11 
.05 
.47 

.06 

T 

iriey 

o.nok« 

•NREY   3   xxe 
GUvESBURG    1 

T      M|DYf 

1.42 
2.A9 
2.19 
».12 
2.26 

.33 

.04 

T 

.23 

T 
T 

T 

T 
.16 

.i  ! 

.1? 

.01 
.15 
.00 

T 

•  02 
1 

.02 

.40 
.84 
.10 

.48 

.38 

T 

.10 

T 

.55      T 

.02 

T 

.18 

7 

.15 

T 

.31 

•  01 
.40 
.14 

T 

.05 

.02 

.05 

.20 

.10 
.27 
.53 

.SO 
.27 

.12 
.09 

.38 

.04 

T 

.03 

T 

.06 
•  05 

T 

T             T 

T                           T 

T 

.06 
T 
T                           T 

.18 

.30 

T 
.08 

.05 

■45 
■44 
.21 

.30 
•  30 

T             T 
.02 

.80 

.03 

.12 

■  oa 

.02 

.03 

*.E" 

JU.EN   JACOBS   RUN    1 
JILFx   Patterson    FK    XT 
ALE-     PATTERSON    L     FK 
*LOt  PATTERSON  R    FK 

1.89 
2. XX 

.03 
•  02 
.02 

T 

.03 
.06 

.IS 

.04 
.19 
.33 

.18 

.78 

■61 
.32 

.03 

.01       .01 

.08 

.20 

.03 
.06 

.21 
.30 
.25 

.10 

.10 
.05 

•  01 

•  04 

.10 
.)  I 
.23 

•  04 
.02 

.11 

.07 
.18 
•  08 

.08 

.01       .02 
.15 

•  01 
T             .02 

.09 

.13 

T 
T             .10 

.23 

.10 
.14 

" 

.27 

.31 

.31 

.25 
.25 

.06 

.17 
•32 

•tNCER 
MUCE    KNOB 
FONT    PIVFR    DAN 
tMHERSVILLE    3    x£ 
AITTON    2 

1.92 
2.63 
3.08 
2.78 

.06 

•  12 

T 

T 

.08 

•  05 

D.15 

.22 

.81 

.8' 
.3' 

.06       T 

.08 

.25 

.07 

.19 

.15 

0.20 

.61 

.10 
.13 
3.10 
•  04 

•  14 

.  30 
1.40 
•0] 

.14 

.20 

0.30 

.15 

T 
.05 

.15 

T                           T 
T                           .03 
D.15 

T 

.05 

.07 
.04 

.05 

.30 
.10 
•  34 

.06 
.34 
.14 
.97 

.0, 
.22 
»2< 

.1* 
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DAILY  PRECIPITATION 


WEST    VIRGINIA 

CONTINUED 

*>RCH    l«f 

■3 

Day  of  month 

Station 

£ 

'1 

2I 

3 

4        5 

1      6 

7    | 

8    | 

B 

10    [ 

11     1 

12 

13   |    14   |    15 

16     1     17     1     18 

19   1   20  1    21 

22  J  23  1  24 

25  1  26  |  27 

28    I 

29  1  30 

31 

THOMAS 

3.92 

•  03 

.21 

.02 

.55 

.04 

.40 

.06 

•  84 

.33       T             .04 

T                           .01 

T 

.15      T 

.44 

.',< 

.13 

.03  ( 

UNION 

2.87 

•  02 

T 

.90 

.11 

.36 

•09                     .05 

1.10 

.09 

•  13 

VALLEY    BENO 

2.92 

•  04 

,22 

.75 

.25 

T 

.36 

.08 

.35 

.10       T 

T 

.10 

.12 

.45 

T             .10 

T 

VALLEY    HF.A0 

4.58 

T 

.20 

1.22 

.15 

.06 

.50 

.13 

■46 

.43       .13 

T 

T 

.50 

.25 

.45 

T             .10 

T 

VANDAL  I  A 

2.64 

•  12 

.21 

.06       .68 

.07 

.19 

.28 

.05 

■  32 

.10                     .03 

T 

•01 

.37 

•  01 

VIENNA    BRISCOE 

2. A3 

.20 

.06 

T 

.47 

.05 

T 

T 

.23 

.09 

.53 

.09                     .06 

.02 

.15 

T           T 

.13 

.22 

.07 

■04 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

1.89 

.25       - 

.89 

.07 

,20 

T 

.21 

.19 

I 

WASHINGTON    DAM    19 

2.15 

.20 

•  01 

.02 

.09 

.33 

.01 

T 

•  21 

.14 

.5? 

.06                     .02 

T 

.03 

.16 

.20 

.09 

.01 

1 

WEBSTER    SPRINGS 

2.96 

.07 

.21 

.66 

•  05 

.04 

•  39 

.09 

.24 

.34                     T 

.08 

.42 

.24 

.U 

WEIRTON 

1.92 

•  11 

.05 

.02 

.29 

.02 

.26 

.04 

.10 

.42 

.07       T 

T             T 

.11 

.29       .14 

WELLS8URG    3    NE 

2.24 

.20 

•  04 

.14 

.34 

•26 

•  32 

.34 

T 

.12 

.17       .29 

WESTON 

2.90 

.02 

•  11 

.22 

.73 

•  21 

.08 

.33 

.12 

.29 

.18       .02       T 

T                        T 

.14 

.27 

.16 

.02 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

2.39 

.12 

■  02 

T 

.12 

.40 

.08 

.30 

•  01 

.69 

.01        .01        .03 

.02                     T 

.08 

.01 

.30 

.18 

•01 

T 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

4.40 

•  10 

.25 

.66 

.06 

.26 

.22 

.90 

.10       .02       .05 

T 

.04 

1.27 

.23 

•  24 

WILLIAMSON 

2.6S 

.40 

.01 

.26 

.32 

.02 

.24 

.01 

.34 

.01                     .04 

T 

.08 

.67 

.09 

.19 

WILLIAMSON    2 

2.41 

•  42 

.02 

.14 

.30 

.02 

T 

.01 

•  22 

T 

.33 

.01                     .04 

T 

T 

.02 

.68 

.04 

.16 

WINFIELO    LOCKS 

2.16 

.26 

.01 

.11 

.40 

.01 

.01 

.13 

.05 

.  1  P. 

.02 

.02 

.13 

.48 

.19 

.06 

co  Kotos  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
MARCH   1959 


Station 


Day     Oi  Month 


10      11       12      13      14 


16      17      18      19      20 


21      22      23     24      25      26      27 


ALOERSON 

•TICKS   CONCORD   COLLEGE 

1MM0 

•ECKLET    V    A    HOSPITAL 

HKM 

sins   RUN    1    S» 

BERKELEY    SPRINGS 

BIRCH   RIVER    6    SSM 

■LUEFIELD    2    NX 

BLUCSTONE    DAM 

5RAN0ONVILLE 

BOCKMANNON    2    » 

.A8.AYLING0   ST    FOREST 

CAIRO    )    S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  KB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  I 

CRAN8ERRT  GLAOES 

CRESTON 

ELKINS    AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT    TOP 

FRANKLIN    2    N 

GARY 

GASSAaAY 

GLEMVlLLE 

GRAFTON    1    NE 

GRANTSVILLE    2    N» 

HAMLIN 

HARPERS    FERRY    NAT    HONHT 

HASTINGS 

H06SETT    GALL1POLIS    OAK 

MOPEMOHT 

HUNTINGTON    KB    CITY 

KEARNEYSVILLE     1    N« 

KEYSER 

KUMBRABOK  STATE  FOREST 

LAMA 


»e  *2  m 

30   27   26 


SO   42   »2 
29   26   31 


56   A*   A2 
20   20   26 


60   69 
28   2* 


60   »9 
2B   31 


59   41   »2 
31   27   20 


29   26   25 


63   62   45 
33   33   26 


57   35   »1 
27   2*   24 


53   43   43 
32   22   25 


51   48   44 
33   22   29 


27   18   23 


52   47   46 
34   31   34 


60   38   68 
35   31   34 


52   47   43 
33   27   32 


34   40 
22   19 


60   36   48 


46  40  44 

30  24  21 

48  47  42 

32  27  31 

40  36  39 

27  23  23 

53  45  51 

31  21  23 

66  42  45 

35  33  28 

45  48  42 

34  28  28 

58  49  41 

35  26  29 

56  56  46 

35  25  24 

63  37  48 

33  25  27 


35   32   33 


55   49   51 
39   31   26 


49   45 
26   34 


38   41 
34   24 


42   50   49 

35   30   35 


53   49   55 
34   28   24 


36  30  27 

49  34  3B 

28  20  19 

43  48  48 

25  23  34 


48   44 
27   30 


43   43   44 
25   14   31 


27   22   35 


47   55   55 
30   19   36 


51   59 
32   26 


51   47   52 
30   17   33 


45   50 
23   17 


49   45 
26   27 


38   53   52 

26   24   25 


43   43   46 
26   19   32 


47   55   47 
29   21   31 


54   56   56 
24   22   37 


51   57   51 
27   20   34 


37   44   44 
22   15   28 


33   28   31 


45   53   56 
31   28   38 


48   60   54 
23   24   30 


42   43   46 
24   12   31 


44   50   SO 
30   21   26 


45   54   54 
23   16   26 


48   56   53 

30   24   30 


43   40   45 
24   31   2  5 


49   48   55 
25   15   31 


42   54   52 
25   24   28 


SI   55 

28   21 


53   56   59 
30   21   35 


48   59 
27   29 


44   51   57 
29   21   25 


48   55 
25   23 


56   53 

30   27 


47   60   51 
27   24   40 


40   39   35 

26   16   28 


55   57   52 

34   32   32 


55   51   57 
27   19   37 


54   50 
34   30 


42   41   47 
16   IS   28 


43   49   47 

25   16   33 


32   41   49 


35   SO   46 


35   48   48 
26   13   27 


40   53   47 
27   20   35 


36   47   49 


37   50   47 
24   12   30 


31   18   19 


45   41   45 
22   13   24 


25   12   27 


42   54   47 
30   16   32 


28  15  30 

38  46  34 
22  26  25 

39  54  47 
26  20  39 

47  41  55 

31  20  28 

49  53  49 

20  15  28 


34   46 
21   18 


46   39   53 
30   11   16 


32   47   49 
24   13   27 


36   49 
25   20 


30   46   36 
21   16   25 


42   51   52 
27   15   26 


50   40 
30   18 


41   S3   46 
29   17   28 


40   53   46 


41   47   51 


29  17  23 

44  42  55 

31  15  19 

51  60 

34  24  35 

38  48  50 

27  19  36 

45  40  54 

30  18  18 

44  40  47 

19  9  26 

42  55  49 
26  22  40 

46  51  60 
33  21  34 

43  47  55 

20  18  20 

32  43  42 


36   23   36 


26   31   25 


35   32 
24   22 


49   40 
32   24 


39   38 
27   27 


40   37 
21   26 


47   47 
30   23 


45   42 
30   22 


43   49   48 


34   34 
21   25 


32   30   25 


39   40 
26   28 


28   25 
18   16 


54   45 
33   27 


46   44 
27   27 


34   34 
19   18 


40   43 
32   30 


43   40 
29   23 


42   42 
26   26 


42   40 
30   20 


37   36 
29   26 


52   54 
32   31 


52   51 
33   28 


35   32   28 


29   25   27 


47   39 
28   32 


44   SO 
32   28 


45   41 
29   29 


39   39 
27   28 


38   39 
32   28 


30   25 
17   21 


42   38 
35   27 


41   40 
23   27 


39   34 
27   29 


32   32 

25   19 


38   36 
31   26 


39   66 
23   33 


29   50   55 
20   26   39 


38   65 
23   36 


37   64   65 
28   26   41 


44   69   71 
28   31   41 


38   52 
27   27 


35   62 

24   22 


42   62 
22   34 


34   45   65 


27   45   69 
22   23   37 


37   65   71 
26   29   44 


54   72   69 
27   26   44 


42   70   71 
29   26   39 


21   55 
10   IS 


45   68 
29   39 


36   56 
29   30 


40   66 
28   28 


38   44   70 
28   28   41 


33   63 
24   24 


38   65   70 
25   32   35 


40   57   62 
20   39   27 


36   65   63 
24   24   33 


32   46 
29   30 


42   68   74 
28   27   44 


43   69   74 
28   28   43 


37   70 
29   31 


37   44   70 
27   27   43 


37   49 
27   27 


43   54 
28   29 


44   69   72 
19   33   38 


38   49   68 
27   31   44 


30   56   65 
19   26   30 


48   69   68 
30   36   38 


41   51   64 
27   28   31 


59   65   69 
25   24   27 


30   55 
17   18 


45   66   65 
29   30   48 


5  7   44 
26   22 


49   36 

30   20 


49   36 
25   16 


65   43 

27   21 


29   24   19 


63   46 
34   19 


19   14   15 


52   43 
24   21 


70   49 
28   22 


59   42 
26   19 


45   38 
27   22 


25  20  15 

45  33  32 

20  19  13 

47  41  44 

30  26  20 

70  45  42 

32  25  19 


49   36 
25   25 


57   40 
22   18 


26   27   15 


44   34 
27   19 


44   35 
28   22 


40   34 
22   16 


54   44 
24   17 


50   43 
29   23 


57   40 
29   21 


61   52 

35   27 


49   36 
31   24 


68   49 
30   24 


61   35 
27   15 


48   40 
31   27 


58   49 
33   21 


36   32 

18   15 


50   50 
27   26 


63 

63 

63 

48 

64 

17 

28 

33 

20 

18 

58 

60 

56 

44 

55 

17 

21 

27 

17 

12 

63 

62 

55 

45 

57 

14 

22 

38 

14 

10 

f. 

63 

63 

47 

63 

14 

ie 

35 

18 

12 

66 

70 

55 

45 

66 

22 

25 

43 

19 

18 

71 

73 

67 

52 

65 

15 

22 

29 

22 

12 

63 

64 

62 

49 

62 

10 

13 

30 

19 

9 

64 

67 

60 

47 

65 

15 

27 

40 

19 

15 

19   20   28 


64   65 
16   21 


67   67 
16   24 


54   60 
20   25 


45   68 
21   27 


68   68 
17   20 


58   62 
10   12 


45   68 
15   16 


65   65 
14   20 


60   60 
17   20 


68   69 
17   23 


47   67 
19   20 


69   69 
17   21 


68   70 
18   22 


65   65 
16   21 


45   68 
16   21 


47   68 
16   23 


67   73 
24   32 


71   70 
19   26 


45   66 
16   19 


59   60 
28   30 


68   67 
23   33 


68   73 
19   30 


70   70 
20   26 


59   60 
13   19 


69 
15 

69 
26 

60   45   68 
26   19   20 

48   31   59 

15  10   19 

41   61   69 
17   13   19 

47   67   76 

16  15   24 


19  13  20 

44  55  61 

10  16  24 

41  67  74 

23  19  30 

57  42  62 

24  20  28 


46   60 
12   10 


55   41   66 
21   15   14 


35   61 
17   13 


36   64   70 


37  59  65 

16  14  36 

54  67  72 

19  15  22 

59  47  66 

26  20  20 

47  66  73 

24  16  21 

44  67  74 

30  17  22 


47   62   70 


18 

13 

20 

54 

42 

62 

20 

15 

21 

55 

43 

67 

23 

16 

25 

50 

58 

77 

25 

22 

31 

39 

67 

74 

20 

16 

25 

54 

40 

68 

22 

16 

17 

30 

55 

63 

10 

24 

32 

46 

67 

75 

22 

22 

3? 

22   16   27 


25   12   30 


38  56  62 

12  12  20 

47  65  75 

24  15  24 


75   72   62 


76   76   65 
26   35   24 


31   35   42 


29   34   35 


65   57 
28   29 


79   72   64 
40   43   33 


74   60   72 


76   70   65 
27   36   32 


70   58 
28   37 


71   79   75 


74   69   65 
26   32   27 


76   68   66 
38   43   29 


72   65   56 
38   48   23 


30   35   36 


76   74   68 
29   33   33 


34   40   32 


74   78   70 


70   65   61 
30   29   30 


81   72   62 


80   77   60 
30   43   43 


69   62   56 
25   26   30 


79   76   59 
32   32   30 


54   44   49 


48 

48 

22 

22 

71 

63 

35 

46 

26 

33 

14 

12 

67 

66 

41 

47 

35 

34 

22 

20 

45   52   52   73 
17   40   40   29 


73 

63 

47 

56 

54 

74 

39 

35 

25 

23 

41 

35 

77 

57 

46 

49 

50 

60 

43 

42 

25 

14 

32 

37 

7  6 

69 

44 

47 

50 

71 

26 

43 

23 

16 

36 

34 

70 

60 

47 

44 

54 

71 

48 

40 

21 

30 

30 

29 

79 

72 

59 

48 

50 

53 

34 

38 

26 

24 

25 

34 

73 

69 

63 

52 

48 

34 

42 

18 

14 

28 

71 

67 

40 

52 

51 

71 

22  31 

48  55  55  75 

25  18  35  31 

35  50  55  68 

12  20  25  25 

46  53  54  75 

27  27  40  35 

67  48  55  55 

28  26  37  38 

48  52  54  73 

24  20  37  30 


40   40 
14   14 


64   48 
27   21 


80 

72 

67 

51 

35 

39 

29 

24 

74 

66 

50 

56 

33 

36 

30 

2  0 

75 

67 

47 

51 

39 

46 

15 

19 

50 

53 

2  8 

31 

45 

48 

24 

17 

46   66 
25   24 


39   49   52   70 
21   16   31   28 


43 

53 

91 

72 

23 

22 

39 

35 

38 

42 

45 

67 

18 

22 

30 

28 

43   46   47   61 
21   14   17   31 


28   21   39   31 

42   54   53   72 
20   17   39   29 


80 

73 

67 

48 

55 

56 

34 

44 

29 

20 

36 

31 

80 

73 

65 

48 

54 

57 

35 

43 

29 

23 

29 

32 

77 

61 

47 

49 

48 

60 

42 

42 

27 

26 

35 

37 

71 

67 

48 

56 

55 

25   23   38 


62   47   52   58 
27   25   25   36 


62   55   56 
16   34   40 


35   37   43   64 
1*   14   29   26 


36   50 
24   31 


See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
-    35    - 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


WEST    VIRGINIA 
M*RCH    1959 


Station 

Day 

01  Month 

! 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

55 
31 

42 
27 

40 
25 

50 
23 

51 
23 

52 
22 

43 
25 

50 
15 

55 
25 

43 
30 

45 
27 

45 
25 

40 
23 

65 
36 

67 

39 

60 
25 

44 
16 

44 
16 

65 
20 

64 
35 

62 

34 

50 

20 

65 
15 

70 

zs 

73 
27 

75 
30 

63 

44 

45 
20 

43 
22 

51 
30 

70 
25 

54*4 
25.8 

LOGAN 

MAX 
MIN 

61 

38 

38 
35 

49 
35 

44 
29 

58 
28 

55 
26 

49 
32 

44 
21 

57 
21 

46 
37 

51 
36 

57 
31 

36 
30 

50 
32 

70 
43 

69 
29 

50 
25 

43 
20 

49 
20 

69 

23 

70 
32 

57 
27 

50 
21 

I'l 

21 

78 
30 

82 

38 

73 
42 

65 
32 

50 
27 

54 
27 

55 

36 

56.4 
29.9 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

63 
33 

45 
30 

48 
30 

43 
28 

53 
25 

57 
26 

55 
28 

39 
19 

55 

19 

45 
33 

42 
31 

56 
28 

36 
25 

46 
27 

70 
30 

72 
29 

49 
22 

42 

17 

46 

16 

62 
20 

68 
29 

56 
23 

45 
18 

67 
20 

74 
29 

80 

35 

73 
40 

65 
26 

50 
25 

55 
27 

55 

34 

55.2 

26.6 

MADISON 

MAX 
MIN 

63 

35 

37 
33 

50 
32 

47 
28 

51 
25 

55 
26 

49 
32 

41 
19 

56 
22 

46 
34 

46 
32 

57 
30 

35 
28 

49 
31 

71 
33 

70 
27 

51 
22 

44 

15 

49 
17 

69 
20 

70 
31 

56 
25 

47 
18 

7  0 

19 

76 
29 

80 
35 

73 
40 

65 
30 

91 

24 

55 

32 

55 

34 

55.9 

27.7 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

62 

31 

47 
21 

46 
26 

40 
32 

49 
17 

58 

39 

44 
26 

38 

13 

48 
17 

52 
29 

38 
22 

39 
28 

32 

27 

55 
28 

68 

42 

73 
28 

44 
15 

37 
19 

48 
15 

66 
19 

63 
38 

51 

20 

56 

11 

67 
18 

72 
26 

77 
33 

70 
34 

57 
12 

45 
15 

54 
34 

57 
29 

53.4 
24.6 

MART1NSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

50 

34 

48 
28 

55 
22 

52 

26 

47 
20 

55 

36 

42 
28 

51 
20 

59 
32 

45 
35 

38 
24 

36 
26 

38 
27 

50 
27 

64 
32 

50 
32 

47 
22 

41 
22 

68 

17 

73 
27 

64 
33 

39 
24 

59 
17 

74 
27 

80 
29 

62 
45 

48 
34 

44 
26 

48 
17 

46 
34 

58 
37 

52.6 
27.8 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

SI 

26 

44 
23 

52 

17 

50 
22 

44 
13 

51 
30 

36 
27 

49 
13 

56 

24 

45 

31 

35 
26 

35 

23 

37 
22 

66 
19 

66 

30 

54 
27 

41 
16 

40 

17 

66 
14 

68 
24 

60 
29 

51 

17 

62 

12 

72 

26 

78 
29 

68 
32 

69 

37 

44 
20 

46 
11 

60 
30 

66 
36 

53.7 
23.3 

MC  ROSS 

MAX 

MIN 

54 
30 

42 
32 

37 
22 

48 
20 

44 
22 

48 

24 

34 
24 

50 
12 

47 
27 

38 
30 

46 
30 

39 
23 

37 
22 

64 
19 

67 

4o 

45 
24 

43 
16 

42 
16 

65 
13 

66 

19 

62 

33 

47 
18 

68 
13 

69 

21 

76 
28 

73 
32 

57 
28 

42 
21 

47 
22 

47 
22 

72 
28 

52.1 
23.6 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

51 
32 

47 
21 

42 
29 

48 
31 

57 
20 

48 
35 

36 
25 

50 
17 

47 
32 

42 
32 

36 
23 

36 

27 

40 
28 

67 
30 

71 

44 

45 
28 

37 
21 

42 

20 

66 

18 

67 
22 

58 

40 

41 
19 

64 
15 

72 
22 

77 
29 

67 
34 

64 
34 

45 
24 

54 
19 

53 
40 

72 

31 

53.0 

27.2 

MOOREFIELD  1  SSE 

MAX 
MIN 

60 
37 

47 
22 

53 
22 

51 
28 

49 
16 

50 
34 

45 
32 

54 
16 

58 
35 

49 
36 

39 
27 

39 
32 

40 

29 

70 
21 

68 
32 

63 
32 

40 
20 

41 
19 

72 
15 

71 
22 

64 
29 

43 
23 

69 

13 

75 
23 

80 
27 

75 
35 

61 
41 

45 
25 

51 

14 

61 
34 

70 
41 

56.5 
26.8 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

60 
33 

46 
23 

52 
17 

52 

28 

56 
13 

52 
33 

43 

32 

54 
12 

58 
21 

52 
37 

46 
27 

38 
30 

40 
29 

68 
19 

71 
30 

70 
29 

49 
18 

42 
23 

71 
12 

72 
28 

71 
26 

46 

21 

69 

10 

74 
18 

80 
28 

79 
31 

68 
44 

53 
23 

51 

10 

61 
34 

66 

40 

58.5 
25.1 

M0R6ANT0WN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

50 

31 

45 
26 

43 
32 

45 

28 

51 
26 

48 
29 

34 
26 

48 
20 

52 

34 

35 
28 

36 
24 

39 
26 

37 
25 

67 

31 

72 
34 

44 
29 

36 
24 

40 
20 

64 
28 

67 
36 

50 
26 

36 
17 

62 

18 

70 
31 

77 
38 

70 
41 

66 
28 

40 
22 

53 
27 

51 
40 

70 
34 

51.9 
28.4 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 

MIN 

51 

34 

42 
26 

45 
28 

48 
30 

55 
21 

51 
36 

36 
27 

49 
18 

54 
32 

41 
30 

38 
25 

42 
28 

40 

26 

66 

30 

73 
41 

46 
29 

39 
22 

42 
21 

64 
22 

65 
25 

58 

37 

39 

19 

62 
16 

71 
26 

77 
30 

71 
37 

66 
35 

43 
23 

55 
20 

53 

40 

70 
37 

53.3 

28.1 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 

MIN 

47 
32 

48 
21 

48 
31 

42 
29 

53 
22 

49 
32 

33 
23 

48 
18 

47 

34 

39 
25 

36 

19 

35 
25 

38 
25 

60 
25 

70 
37 

45 
25 

37 
21 

43 
15 

67 
25 

68 

24 

53 
28 

35 

19 

65 
19 

73 
27 

77 

30 

61 

39 

60 

33 

44 

21 

54 
'  22 

50 
41 

69 
34 

51.4 
26.5 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

59 
34 

50 
24 

45 
31 

50 

31 

56 
25 

52 
34 

45 

31 

53 
18 

46 
34 

44 

32 

36 
24 

36 
21 

43 

28 

71 
32 

70 
43 

48 
28 

38 
23 

44 
21 

68 
21 

69 
24 

52 

37 

41 
19 

60 
16 

74 
24 

79 
32 

65 
41 

65 
35 

47 

24 

54 
22 

51 
41 

72 
39 

54.3 
28.5 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

63 
33 

39 
14 

43 

25 

40 

25 

51 
26 

50 
36 

50 
24 

48 

22 

52 

19 

49 

31 

42 
31 

50 
25 

29 

24 

41 

28 

66 
39 

69 

12 

48 
18 

40 
17 

44 
18 

67 
26 

67 
35 

5  5 
20 

44 
12 

68 
32 

71 
34 

78 
40 

70 
47 

59 
23 

45 

24 

48 
18 

50 

32 

52.9 
26.1 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

46 
33 

45 
25 

44 
33 

49 

30 

55 
29 

53 
31 

36 
25 

50 
20 

43 
35 

38 
29 

35 
25 

36 
27 

42 
28 

66 
35 

67 
36 

44 
27 

35 
23 

41 

18 

64 
25 

64 
32 

52 

28 

39 

19 

63 
19 

70 

30 

76 
3  8 

65 
44 

62 
30 

45 
25 

52 
27 

52 

40 

71 
39 

51.7 
29.2 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

42 
33 

48 
28 

45 
34 

50 
33 

56 
30 

51 
30 

38 
27 

52 

21 

45 
36 

38 
32 

36 
27 

36 
27 

42 
26 

68 
35 

68 
37 

44 
29 

35 
25 

43 
21 

66 
25 

66 
29 

53 
29 

39 
20 

64 

20 

73 
29 

78 

3  8 

65 

45 

65 
32 

45 
25 

53 
29 

54 

41 

74 
38 

52.6 

30.1 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

53 
33 

41 
26 

45 
24 

45 

26 

50 
19 

51 
35 

36 
24 

47 
11 

52 
26 

40 
32 

42 

30 

42 
25 

35 
24 

63 

26 

69 

40 

55 

28 

41 
24 

38 
20 

65 
16 

65 

20 

62 
32 

4  9 
18 

62 

14 

68 
20 

74 
29 

73 
32 

62 
35 

45 

22 

51 
19 

50 
37 

71 
31 

53.0 
25.7 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

54 

38 

47 
22 

53 
25 

52 
29 

49 
17 

52 
33 

47 
32 

55 
28 

56 

28 

50 
36 

38 
31 

38 
30 

38 
27 

67 

24 

68 
35 

50 

33 

48 
23 

42 
24 

73 
18 

72 
26 

62 
32 

42 
22 

68 
17 

75 
27 

78 
29 

76 
36 

64 
44 

46 
27 

50 

15 

62 
34 

67 
41 

56.1 
28.5 

PICKENS  1 

MAX 

MIN 

49 

29 

36 
24 

41 
20 

42 
17 

46 
21 

51 
28 

30 
20 

43 
8 

45 
26 

30 
29 

41 
27 

41 
21 

33 
21 

58 
26 

65 
35 

4  2 

2  3 

34 
20 

36 
16 

61 
18 

62 
23 

51 
33 

37 

15 

59 
16 

65 
24 

72 
30 

65 

34 

60 
28 

37 

16 

40 
19 

46 
35 

68 
29 

47.9 
23.6 

PIEDMONT 

MAX 

MIN 

65 
30 

56 

30 

47 
25 

43 
29 

49 
20 

46 
26 

45 
26 

35 
20 

51 
22 

54 
33 

42 
27 

34 

30 

35 
27 

36 
29 

58 
38 

69 

32 

47 
26 

43 
22 

41 

22 

70 
27 

70 
35 

59 
18 

45 
24 

66 
29 

73 

32 

79 
38 

69 

44 

57 
24 

42 
19 

52 

21 

56 
37 

52.6 
27.9 

PINEVILLE 

MAX 

MIN 

64 
33 

39 
33 

47 
31 

40 
27 

55 
26 

52 
27 

50 
30 

42 
22 

58 
23 

45 
30 

52 
31 

46 

31 

33 
31 

46 
26 

67 
27 

71 
26 

50 
22 

43 
18 

48 
19 

68 
19 

71 
28 

59 
24 

50 
20 

69 
20 

75 
28 

81 
28 

73 
37 

58 

29 

52 

24 

51 
24 

55 
34 

55.2 
26.7 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 

MIN 

55 

34 

47 
24 

48 
33 

51 

34 

57 

33 

52 

36 

51 

31 

51 

18 

52 
36 

45 
32 

38 
32 

38 
22 

50 
27 

65 
30 

68 
48 

49 
31 

45 
23 

43 
16 

64 
19 

65 
25 

64 
44 

50 
21 

62 
16 

72 
25 

76 
33 

77 
36 

62 

38 

47 
25 

53 
22 

56 

41 

74 
36 

55.7 
29.7 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

44 
27 

35 
22 

39 
26 

42 
25 

42 
25 

47 
32 

33 
20 

45 
12 

45 
32 

35 

26 

37 

25 

37 
18 

30 

20 

57 

25 

63 

40 

40 
18 

42 
21 

36 

13 

60 
23 

59 
33 

58 
42 

43 
14 

58 
20 

63 
33 

70 
39 

66 
48 

55 
44 

36 
16 

42 
25 

44 

66 
35 

47.4 
26.6 

RIPLET 

MAX 
MIN 

51 
33 

48 
20 

42 
31 

52 

31 

55 

18 

48 
35 

44 
27 

54 
14 

46 

30 

41 
30 

40 
30 

37 
25 

44 

27 

70 
27 

70 
37 

49 

28 

45 
20 

45 
12 

68 
16 

68 
21 

58 
31 

42 
18 

65 
12 

75 
21 

80 

30 

76 
34 

63 
34 

50 
23 

55 
21 

56 
38 

76 
32 

55.3 
26.0 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

59 
32 

49 
22 

47 
20 

53 

26 

50 
17 

52 
29 

44 
28 

54 
16 

59 
24 

49 

36 

41 
22 

38 
23 

41 

20 

60 
23 

72 
30 

66 
33 

47 
20 

42 
24 

72 
14 

72 
20 

69 

29 

82 
19 

68 
12 

73 
22 

80 
26 

78 
34 

62 
42 

47 
25 

53 
13 

58 

34 

64 
40 

57.1 
25.0 

ROWLES8URG  1 

MAX 
MIN 

51 

33 

45 
27 

41 
25 

4t> 

27 

43 

20 

46 
34 

33 
24 

48 
12 

48 
28 

38 
30 

36 
26 

38 
25 

36 
23 

64 
26 

70 
37 

50 
28 

39 

23 

38 
19 

63 
16 

64 
23 

59 
34 

41 
16 

60 
13 

69 

21 

75 
25 

69 

34 

65 
33 

41 

21 

51 
19 

46 
36 

70 
32 

51.2 
25.5 

SPENCER 

MAX 
MIN 

55 
32 

47 
25 

45 
29 

50 
33 

54 

2  8 

55 

34 

38 
26 

52 

15 

50 

31 

43 
32 

40 
31 

45 
24 

43 
27 

68 
33 

70 
44 

48 
28 

42 
23 

44 
15 

66 
18 

65 
23 

62 

41 

43 
20 

65 
15 

73 
22 

78 
31 

74 

37 

64 

33 

45 

24 

52 
26 

54 

37 

75 
31 

55.0 
28.0 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

55 
33 

38 
19 

41 
20 

43 
25 

41 
22 

46 
29 

48 
19 

28 
16 

45 

19 

46 
25 

34 
23 

34 
23 

26 

16 

42 

18 

58 
39 

60 
20 

39 

20 

35 
11 

46 
12 

62 

40 

63 
41 

55 
10 

37 

10 

60 
34 

66 
43 

72 
47 

65 

43 

60 
14 

36 
18 

40 
23 

55 
33 

47.6 
24.7 

UNION 

MAX 

MIN 

62 
31' 

37 
25 

44 
21 

43 
25 

52 

23 

55 

36 

47 

28 

38 
14 

51 

19 

42 
28 

45 
31 

46 
28 

32 

24 

40 

24 

65 
38 

68 
27 

43 
19 

42 
18 

44 
14 

63 
19 

66 
21 

66 
21 

45 
15 

64 
20 

71 
28 

78 
36 

71 
42 

62 

23 

45 
25 

50 
33 

53 
28 

52.6 
25.3 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

59 
34 

38 
22 

47 
32 

46 
32 

50 
25 

56 

37 

41 
27 

38 
17 

51 
32 

56 

33 

39 
23 

35 
27 

36 

26 

51 
27 

68 
51 

68 
28 

47 
20 

37 
26 

42 
20 

65 
23 

67 
41 

54 
20 

39 

15 

63 
22 

72 
31 

78 
39 

64 
44 

66 
25 

44 
21 

53 

38 

54 
34 

52.4 
28.8 

WARDENSV1LLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

63 
25 

52 
29 

47 
18 

55 
14 

55 
24 

46 
23 

52 
32 

39 
19 

50 
20 

59 

34 

43 
26 

37 
28 

37 

28 

39 
20 

60 
30 

68 
33 

49 

20 

47 
22 

41 
14 

68 

22 

71 
29 

64 
22 

39 

14 

65 

22 

73 
22 

78 
33 

63 
42 

57 

29 

45 
15 

50 
26 

53 
35 

93.7 
24.7 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

59 

34 

46 
30 

44 
28 

51 
29 

53 

24 

56 

37 

39 
28 

54 
15 

48 
30 

42 
34 

49 
33 

49 
23 

40 

26 

66 

27 

73 
45 

93 

29 

41 
22 

46 
22 

70 
19 

69 
25 

65 

37 

52 
22 

69 
18 

74 
25 

79 
31 

72 
36 

64 
35 

46 

25 

91 

29 

53 
36 

75 
31 

56.5 
28.6 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

SO 
32 

50 
23 

45 
33 

43 
27 

50 
25 

48 
32 

33 
23 

47 
22 

44 
38 

38 

.'5 

35 
20 

34 
25 

37 
23 

59 

28 

69 
38 

44 

2  6 

37 
24 

40 
17 

65 

28 

65 
33 

54 
35 

36 

16 

61 

18 

72 

33 

n 

35 

69 
38 

60 
32 

44 

20 

50 
24 

46 
40 

68 
38 

50.7 
26.1 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

50 
32 

46 
21 

45 
27 

43 

2  9 

52 
20 

49 
29 

35 

25 

49 
12 

49 

31 

42 
27 

36 

17 

37 
28 

35 

25 

60 
30 

70 
38 

45 

2  8 

40 
18 

41 
16 

66 
19 

66 
21 

60 
34 

41 
18 

63 
12 

72 
23 

7  9 
22 

73 
35 

60 
35 

44 
19 

52 
17 

56 
40 

71 
32 

32.5 

29.2 

WESTON 

MAX 
MIN 

62 
31 

41 
25 

47 
25 

45 
31 

49 

24 

58 
24 

53 
28 

38 
18 

52 

18 

50 
33 

38 
32 

47 
30 

32 
28 

50 
28 

69 

50 

73 
30 

40 
25 

40 
20 

42 
18 

67 
18 

69 
23 

5  2 
20 

40 

17 

65 
IS 

24 

78 
31 

70 
38 

24 

44 
22 

64 
23 

53 
31 

53.2 

26.0 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

59 

32 

39 
24 

46 
25 

4t 

32 

44 

26 

54 
27 

49 
25 

33 
21 

48 
25 

46 
29 

36 

22 

36 
29 

33 
27 

36 
27 

69 
31 

61 

29 

44 
28 

33 

22 

4  0 

22 

63 
29 

65 
31 

51 
19 

36 
18 

60 

21 

69 

32 

75 
36 

61 
43 

61 
23 

43 
24 

51 
27 

49 

37 

49.5 
27.2 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

MIN 

57 
27 

45 
31 

43 
23 

50 
30 

50 

20 

54 
34 

40 
28 

51 
14 

51 
24 

41 
32 

43 

30 

40 
28 

40 
25 

70 
41 

70 
40 

66 

29 

46 

17 

45 

19 

65 
12 

70 
19 

68 
33 

51 
23 

66 

14 

71 
20 

77 
29 

76 
30 

65 
45 

6  6 
2  4 

64 

20 

55 
32 

74 
29 

56.9 
26.9 

S««  Rttlarvnc*  NotM  Following  Sicilian    Indoi 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
MARCH    1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

« 

B 

E 
S 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HULIMSON 

MAX 

MIN 

67 

16 

40 
3* 

30 
31 

26 

60 
25 

36 
30 

•  9 

19 

67 
19 

62 
19 

29 

33 

36 

58 
27 

11 

28 

99 

28 

71 
46 

70       55 

26       22 

4* 
18 

51 
19 

72 
23 

73 
16 

39 

2  6 

52 

19 

74 
25 

79 
32 

■  5 
36 

71 

41 

65 
32 

55 
26 

S3 

22 

56 
33 

38.7 
28.3 

MlNFICLD    LOCUS 

MAX 
MIN 

••6 

36 

31 

30 
29 

66 
36 

■■J 
27 

33 

33 

.6 
31 

61 
23 

56 
23 

66 
35 

39 
33 

66 
29 

36 

u 

-6 

31 

66 
35 

66      69 

41 

47 

67 

47 

55 

43 

66 
31 

74 
31 

77 

72 

40 

68 
28 

47 
28 

54 

29 

55 

37 

53.9 
31.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

1ARDKNSVILLE    R   II    FARM 

EVAP 
WIUD 

.19 

108 

151 

.21 
54 

.06 
26 

.16 

26 

98 

.34 
50 

.12 
28 

.19 

39 

.16 
36 

.10 
53 

.08 

104 

.12 
12 

.09 

2 

.09 
60 

Z 

S*«  Reference  Notes  Following  Station   Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
MARCH    19  Ml 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1'. 

16 

17 

18 

19 

20 

■/.\ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

;:< 

29 



X 

31 

ABERDEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

.3 
T 

T 

T 

T 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
5 

3.0 
5 

5 

T 

T 
T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 
T 

3.0 

3 

T 
2 

T 

.5 
1 

T 
T 

4.0 
4 

15.0 
13 

10 

3 

.5 
1 

S 

l 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BLUEFIELD  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

T 

.5 
1 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

BRUSHY  RUM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.3 
3 

3 

T 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

- 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
2 

1.5 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

6.0 

7 

T 
2 

T 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

CRANBERRY  GLADES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 
1 

T 

T 
T 

2.0 

T 

4.6 
4 

T 
T 

2.7 
3 

4.5 

7 

T 

7 

6.5 
13 

14.  5 
24 

11 

6 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

ELKINS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.5 
3 

T 

.5 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 

1.0 
1 

.1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

.4 
1 

T 

.4 

.2 
T 

2.4 

1.0 
3 

2 

T 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.2 
2 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.8 
3 

T 
T 

T 

T 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.6 
7 

- 

- 

T 

6.6 

7 

1 

1.2 
2 

5.3 

5 

4 

6.6 

11 

10.4 
15 

6 

1.0 

1 

.5 

T 

1.0 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
1 

2.8 
3 

T 

T 
T 

T 
T 

HARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

2.0 
2 

1 

T 

T 

T 

UATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

3.0 

1 

T 

.4 

3.0 

1.0 

T 

T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
T 

T 

2.0 
2 

3.0 
3 

T 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.5 

.6 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.1 
2 

T 
1 

.3 
1 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

T 
T 

2.0 
2 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 

T 
T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

.4 
T 

T 

1.1 

T 
T 

1.0 

1 

.1 
T 

T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

.5 
T 

9.0 
9 

.3 

7 

5 

T 
T 

PIHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 

1.0 
1 

T 
T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

7.0 

7 

T 
2 

I 

T 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

4.0 
4 

3.0 

6 

4.0 

7 

8.0 
10 

6 

2.0 
2 

T 

T 

1  .1) 
1 

1.0 

1 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.3 

T 
T 

T 
T 

T 

1.5 
1 

2.0 
3 

1 

1.0 

T 

T 
T 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

.5 

.3 
T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

.3 
T 

6.0 
5 

.3 

4 

.3 
2 

T 

T 
T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

* INFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 
T 

S—  r*f*r«oc«  notw  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
MARCH  1959 


i 


1  L-M--. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


O 


WEST  VIRGINIA 
MARCH  1959 


."V 


4; 


1^ 


~.r 


\ 


/ 


-J       |-;0 

cr   /  s 

i-  z  A 

cr  uj  /j0 


2 

I 


♦i 


s   ^ 

■   0* 
3 


/ 


O  +■ 

"A 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


AL«tl«MT 

alMRSOm 
I6J6JM        M 
MWOMU    1 

ATMfftS   COKMO  COLLtOE 

WTMO 

MCU.IT    v    A    HOSPITAL 

HU(«lu[    OAK    JO 

BiL.A    2    E 

HUM 

•CMS   »UM   1    i* 
«»«Lf    SMIW&S 
6I4C*   «!»{■    4    SSa 

•LUCriCLO   I   *w 

KucncLO  HC*cci  co  *' 

•LUCSTOM     DA" 


CA1RC   s  s 
CAMMK  0*  GAULCT 

CAAWAM    VALLEY 

CENTRAL  I  A 
CHARLESTON    M    AP 

CHARLESTON  1 
CLAJMs6u*6  I 
CLAY    | 

ClEACENI*    I    S» 
COR TO* 

CRAN6E***   GLAOCS 
CtttSTON 

■mil 

CA£T    RAIMCLLC     1     SC 
EUUNS    A1RR0RT 

FAIRMONT 


necwmsMMM 


U.CMV1U.E 

SUA/ TO*     1     ME 

eiANTSVllLC    2    1i 
GHIFFlTNSvlLLt 


Mjum«s   ferry 


KJCSCTT     GALL! POL  IS    OAN 


MMMCC 

HUNTINGTON    w8    CITY 

lACGCIt 

I RE LAM© 


STATE    FOREST 


0011    lR>SnuR 
009*1  PREiTON 
0101    MONROE 
.  :*»    «*nOOlRm 
02**l  POCAMOMTAS 

Ufl  .(«   it 

0«>0    BALE IGn 
0*11    8At|OuR 

Oft**    WOOO 

OftftL  NICHOLAS 

OftT*  «A»«ISO* 

0*87  'lEASANTS 

0T10  MORGAN 

o«*«  mctXAj 

0*16    NCRCCR 

ot:»  herce* 

041*    SuMNERS 
9    LINCOLN 

i.  presto* 

0*    PENClETO* 
19    FCKAHONTAS 

20;  tM>SHUK 
•2  6RAIT0N 
It  waync 


LEwjS6u*G 

LINOS  I  M 

UMwn 


LONOON    LOCKS 
NAOISON 
NHMIMCTOM    . 


|46 


•1CHIE 
■EBSTEO 
TUCKER 
SKA I TOM 

KANAWHA 


POCAHONTAS 
■  |RT 

o»  tucker 

GREENBRIER 
RANDOLPH 

I  MARION 

I  hercer 

I   PENOLETON 


**    GILHCR 
»0J  TATLOft 
CALHOUN 
LINCOLN 


ft    BARBOuR 
*ft   LINCOLN 
27    JEFFERSON 
J2    JEFFERSON 
T*|  WETZEL 

26J  FAYETTE 
MASON 

PRESTON 
LEVIS 
0«"  NARION 

WETZEL 
CABELL 
"C    OOWELL 
LEWIS 
99|  LEVIS 

6)    JEFFERSON 
■  1NG0 
MINERAL 
MINERAL 

RANOOLPh 


Ml 


MASON 

GREENBRIE" 

28*    MONROE 
JACKSON 


OBSERVATION 

TTME  AND 

TABUS 


L.    ESLC    BONO 
NONONGAMELA     PWR    CO 
CHARLES    L.     L08BAN 
ONER    S.    SMITH 
NETTIE    R.    SHEETS 


COLLEGE 
HOWARD  R.    Mil  K 
V.    A.    HOSPITAL 
GEORGE    «.    NILLYARD 
CORPS    OF    ENGINEERS 


lILLlA 


JOHNSTON 
T.    YOUNG 


MRS  LORENE 

H.M.  RUPPENTHAL  III 

HAMILTON  GAS  CORP 

RADIO  STATION  WH1S 
THEODORE  F.  ARNOLD 
CORPS  OF  ENGINEERS 

T.  NILTON  CLAY 
JAMES  1.  GALLOWAT 

JOHN  B.  SHREVE 
MISS  ILEAN  WALTON 
DR.  ARTHUR  B.  GOULD 
JOHN  M.  BROWN 
FOREST  SUPT. 

EUREKA  PIPE  LINE  CO 
HOMARO  FLETCHER 
BEN  F.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 
U.S.  MEATHER  BUREAU 

V.  VA  WATER  SVC  CO 
HENRY  R.  GAT 
SARAH  B.  FRANKFORT 


HOPf 


GAS  CO 


FEDERAL  PRISON  CAMP 
MRS  DAPH1ENE  COOPER 
MRS.  MARY  L.  DUMAS 
KAREL  F.  EVANS 
V.  HALLEY  SIMMONS 


CIT 


FILTRATION  PL 
E.  BOWLING 
EAFY  A.  REXRODE 
ABLE  GAS  CO 


CO 


JAMES  I 


W.  VA.  WATER  SVC 
FRED  W.  WELLS 
EARL  R.  CORROTHERS 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
ROBIN  D.  MOORE 

MRS. OPAL  R.  JACKSON 
W.  VA  WATER  SVC  CO 
MISS  E.  J.  WHITE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

F.  EUGENE  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION 

I 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

B 

3 

1 

T 

I 

gj 

MANNINGTOM  1  W 

■626 

MARION 

39  32 

80 

2  2 

993 

BA 

OR A  G.  FROST 

MARL  IN TON 

567? 

POCAHONTAS 

38  13 

60 

05 

2190 

c 

CECIL  A.  CURRY 

MART1NSBURG  FAA  AP 

BERKELEY 

39  2* 

5V 

937 

MID 

Mil. 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

MARTINSBURG  2  W 

IT  13 

BERKELEY 

9 

39  26 

76 

00 

939 

c 

ROBERT  L.  IRISWEIL 

MATH1AS 

".  7  1  <> 

HARDY 

• 

IB  92 

76 

5.' 

1629 

66 

6P 

C  H 

VIRGIL  L.  MATH1AS 

MAT OAK A 

97*7 

MERCER 

7 

37  29 

61 

19 

2580 

7* 

RAr  Li.  Thompson 

MC  MECHEN  DAM  1) 

58*  | 

MARSHALL 

6 

39  99 

80 

699 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  ROSS 

••an 

GREENBRIER 

37  99 

60 

*9 

2**9 

3P 

RUSSELL  0.  AMICK 

MIDOLEBOuRNE  2  ESE 

9963 

TYLER 

I 

39  29 

52 

750 

7P 

JOHN  W.  CRUMRINE 

MOOREFIELD  1  SSE 

6  16  3 

HARDY 

9 

39  02 

76 

» 

830 

5P 

7A 

c 

MRS.  ZELLA  H  VETTER 

MOOREFIELD  MCNEILL 

6168 

HARDY 

9 

39  09 

76 

5* 

BOO 

6P 

6P 

H 

MRS.  JOHN  W.SAVILLE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

39  36 

1243 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

6113 

MONONGALIA 

39  37 

79 

58 

823 

7P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MT  STORM 

6293 

GRANT 

39  17 

79 

14 

2849 

6A 

C 

MRS.  EILEEN  M1NNICK 

NAOMA 

6963 

RALEIGH 

* 

37  92 

61 

29 

1230 

7A 

C 

HARLEY  c.  walker 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6443 

HANCOCK 

6 

*0  30 

80 

37 

671 

6P 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  MARTINSVILLE 

WETZEL 

8 

39  39 

60 

32 

637 

6P 

6P 

DR.  Z.  W.  ANKROM 

OAK  HILL 

FAYETTE 

37  96 

81 

0  9 

1991 

7A 

7A 

C  H 

MILES  H.  MARTIN 

MORGAN 

9 

39  30 

78 

17 

990 

7A 

MRS.  E.  M.  HOVERMALE 

PARKERSBURG  FAA  AP 

68*9 

WOOD 

6 

39  21 

81 

2b 

637 

MID 

MID 

M 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PARKERSBURG  WS  CITY 

6659 

WOOD 

a 

39  1A 

61 

34 

615 

MID 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PARSONS  1  SE 

TUCKER 

2 

39  06 

79 

4C 

1680 

5P 

FERNOW  EXP  FOREST 

PETERSBURG 

GRANT 

39  00 

79 

07 

1013 

6P 

MRS.  BESS  S.  MOHL 

PMIL1PPI 

69B2 

BARBOUR 

10 

39  09 

80 

02 

1281 

7A 

MRS.  MAXINE  LEACH 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  *0 

60 

13 

2693 

7P 

7A 

MRS. NELL  B.ARMSTRONG 

PIEOMONT 

70(><. 

MINERAL 

9 

39  29 

79 

02 

1053 

8A 

M 

H 

C.  A.  SUTER.  JR. 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37  35 

81 

13 

1350 

7A 

WALTER  C.  BYRD 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

37  22 

81 

0  5 

2410 

7A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

RAVENSWOOD  DAM  22 

7  35: 

JACKSON 

6 

36  57 

81 

*P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

REN1CK  2  S 

7**4 

GREENBRIER 

7 

37  58 

80 

21 

1900 

a* 

MARY  V.  MC  FEflfllN 

RICHWOOD  3  NNE 

no* 

NICHOLAS 

4 

38  16 

80 

31 

3050 

6P 

7A 

MRS  LUCILE  SHAWVER 

RIPLEY 

H53 

JACKSON 

1 

38  *9 

81 

*3 

610 

5P 

5P 

CITY  OF  RIPLEY 

ROANOKE 

759B 

LEWIS 

6 

36  56 

1050 

MISS  MARY  A.  CONRAD 

ROMNE*  3  NNE 

HAMPSHIRE 

9 

39  23 

6*0 

5P 

5P 

MISS  FRANCES  VANCE 

ROWLESBURG  1 

7785 

PRESTON 

2 

39  21 

79 

40 

1375 

7P 

7A 

M 

WALTER  H.  BOLYARD 

ST  MARYS 

7675 

PLEASANTS 

B 

39  23 

81 

12 

640 

5P 

W.  G.  H.  CORE 

SALEM 

7883 

HARRISON 

6 

39  17 

80 

105C 

HA 

FRANK  B.  CHRISTIE 

SALEM  JACOBS  RUN  1 

7664 

HARRISON 

39  16 

80 

35 

1120 

BA 

THOMAS  P.  STORM 

SALEM  JACOBS  RUN  2 

7  8  8'. 

HARRISON 

39  18 

80 

34 

1070 

INACTIVE   3/56 

SALEM  PATTERSON  FK  JCT 

7886 

HARRISON 

6 

39  16 

60 

33 

1070 

BA 

JAMES  G.  WISE 

SALEM  PATTERSON  L  FK 

7667 

HARRISON 

6 

39  15 

80 

3* 

1150 

7A 

WALTER  S.  DODSON 

SALEM  PATTERSON  R  FK 

7888 

HARRISON 

39  16 

80 

35 

1160 

W.  H.  MC  DONALD 

SALEM  POST  ROGERS 

7869 

HARRISON 

6 

39  17 

1120 

c 

SOIL  CONSERV.  SVC 

SM1THBURG 

B27*. 

DODDRIDGE 

6 

39  17 

80 

795 

c 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

SMITHVILLE 

8?  86 

RITCHIE 

5 

39  04 

81 

05 

840 

c 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 

SPENCER 

6366 

ROANE 

9 

38  *6 

81 

21 

96* 

6P 

8A 

W.  VA  WATER  SVC  CO 

SPRINGFIELD  1  N 

8-0  9 

HAMPSHIRE 

9 

39  28 

78 

42 

795 

HARRY  L.  GRACE 

SPRUCE  KNOB 

8*33 

PENDLETON 

9 

38  *1 

79 

31 

3050 

6A 

8A 

HARRY  J.  GORDON 

STONY  RIVER  DAM 

8'.  36 

9 

39  08 

79 

3400 

8A 

FRED  C.  BECKER 

SUMMERsvlLLE  3  NE 

8  6  0  8 

NICHOLAS 

* 

38  18 

60 

48 

1890 

7A 

c 

CHARLES  f.  GUM 

SUTTON  2 

8662 

BRAXTON 

« 

38  *0 

BO 

43 

828 

7A 

RAY  M.  HOOVER 

TERRA  ALTA 

§763 

PRESTON 

2 

39  27 

33 

2587 

c 

CHARLES  t.  TREKbLY 

THOMAS 

B6C  1 

TUCKER 

2 

39  09 

79 

9G 

3010 

MRS. MARGARET  PERKINS 

TRIBBLE 

892* 

MASON 

38  41 

61 

630 

c 

NORMA  RUTH  CASTO 

TYGART  DAM 

H'*H., 

TAYLOR 

10 

39  19 

BO 

02 

1200 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION 

9011 

MONROE 

7 

37  36 

80 

32 

1979 

7A 

7A 

c 

MRS.THELMA  SPANGLER 

VALLEY  BEND 

9066 

RANDOLPH 

38  *6 

2010 

7  A 

MRS  VIOLET  L.  SwECKEP 

VALLEY  HEAD 

9066 

RANDOLPH 

10 

36  33 

02 

2*25 

7A 

c 

KENT  SwECKER 

VANDAL  1  A 

910*. 

LEWIS 

38  56 

80 

2* 

1120 

6P 

MISS  MARY  HORNOR 

VIENNA  BRISCOE 

9166 

WOOD 

6 

39  21 

81 

32 

634 

9A 

9A 

PENN  METAL  COMPANY 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

9281 

HARDY 

9 

39  06 

78 

39 

1200 

9A 

9A 

9A 

UNIVERSITY  EXP  STA 

WASHINGTON  DAM  19 

WOOD 

8 

39  15 

81 

*2 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEBSTER  SPRINGS 

WEBSTER 

38  29 

BO 

25 

1560 

6P 

6A 

c 

THOMAS  H.  DONALD 

WEIR TON 

93*9 

HANCOCK 

8 

*0  2* 

80 

36 

6P 

6P 

C.  E.  STETSON 

WELLS8URG  3  NE 

9368 

BROOKE 

6 

*0  18 

80 

35 

668 

6P 

6P 

GEORGE  P.  PFISTtR 

WESTON 

9*36 

LEWIS 

6 

39  02 

80 

28 

1026 

7A 

7A 

J.  ARTHUR  HENRY.  JR 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

9492 

OHIO 

E 

40  06 

60 

*2 

659 

8A 

7A|     1   H   CORPS  OF  ENGINEERS 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

99Z2 

GREENBRIER 

37  *B 

BO 

18 

191* 

5P 

7A|     1   H   GREENBRIER  HOTEL 

WILLIAMSON 

9605 

MINGO 

1 

37  *0 

82 

17 

673 

66 

8A 

H   NORFOLK  +  WEST.  RWY 

WILLIAMSON  2 

9610 

MINGO 

1 

37  *0 

82 

17 

700 

Bfl 

CUZ2IE  W.  WHITMORE 

WINFIELD  LOCKS 

9683 

36  32 

81 

55 

"' 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

f    HIO   SAMOY,       2-CHEAT,       3-OUYAMOOT,       M1WIIW,       5-L1TTLE    MN/WHA,       6-HOHOHOkHEm ,       7-M£»|       8-OHIOi       9-POTOHAC,       10-TYGART,       11-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE  NOTES 

nformation  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Office,  Box  988,  Parkersburg.  "eat  Virginia, 

Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals 
lly  temperatures  from  65*  F. 

measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Max  and  Mia  in  "Evaporation 
ter  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
cept  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
auses  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground 
include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  er.try. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  Ho  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

§  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  la  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

TAS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  B,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.   That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

nthly  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be 
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WEST  VIRGINIA  -  APRIL  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   90°  on  the  9+  at  Williamson 

Lowest  Temperature:   18°  on  the  5th  at  Cranberry  Glades  and  on  the 

13th  at  Spruce  Knob 

Greatest  Total  Precipitation:   6.33  inches  at  Webster  Springs 

Least  Total  Precipitation:   2.78  inches  at  New  Martinsville 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.46  inches  on  the  27th  at  New 

Cumberland  Dam  9 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   14.0  inches  at  Spruce  Knob 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   10  inches  on  the  13th  at 

Mt.  Storm 
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WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

AM 

63.5 

40.8 

52.2 

1.3 

80 

9  + 

27 

14 

382 

0 

0 

3 

0 

3.04 

-       .36 

.62 

28 

5.5 

1 

13 

7 

2 

0 

DIVISION 

53.6 

1.2 

3.59 

.08 

1.9 

NORTH    CENTRAL 

BENSON 

67.4 

36.5 

52.0 

-       .5 

82 

8+ 

24 

7  + 

383 

0 

0 

11 

0 

3.77 

-       .06 

1.06 

10 

6.0 

3 

12 

9 

2 

1 

BUCKHANNON    2    W 

65.8 

38. 3M 

52. 1M 

.0 

82 

8 

26 

7+ 

386 

0 

0 

12 

0 

3.33 

-       .54 

.64 

2 

3.8 

2 

12 

10 

1 

0 

CLARKSBURG    I 

67.6 

38.3 

53.0 

1.9 

84 

8 

26 

5 

356 

0 

0 

9 

0 

3.37 

.01 

.80 

10 

2.7 

1 

12 

9 

3 

0 

FAIRMONT 

65.* 

42.2 

53.8 

.6 

83 

8 

30 

14+ 

338 

0 

0 

3 

0 

4.40 

.88 

1.12 

10 

4.0 

2 

12 

10 

4 

1 

GASSAWAY 

70.0 

40.3 

55.2 

86 

1 

28 

5 

290 

0 

0 

8 

0 

3.65 

.63 

2 

T 

T 

12 

9 

3 

0 

GLENVILLE 

70.2 

40.2 

55.2 

.2 

85 

8 

29 

7 

293 

0 

0 

7 

0 

3.45 

-       .31 

.54 

28 

1.4 

T 

14+ 

8 

2 

0 

GRAFTON    1    NE 

66.4 

38.6 

52.5 

.7 

83 

8 

25 

7+ 

370 

0 

0 

10 

0 

3.35 

-       .44 

.87 

10 

4.0 

4 

12 

8 

3 

0 

6RANTSV1LLE    2    NW 

AM 

67.6 

39.7 

53.7 

86 

9 

28 

7+ 

336 

0 

0 

9 

0 

3.28 

1.09 

28 

T 

0 

8 

3 

1 

HASTINGS 

68. A 

40.4 

54.4 

86 

8+ 

30 

13+ 

317 

0 

0 

5 

0 

3.41 

.85 

10 

0 

8 

3 

0 

NANN1NGTON    1    N 

AM 

66.7 

37.5 

52.1 

.6 

87 

9 

23 

14 

386 

0 

0 

11 

0 

3.21 

-       .89 

1.00 

10 

4.5 

3 

13+ 

9 

2 

1 

MIDDLEBOURNE    2    ESE 

67.8 

38.6 

53.2 

83 

8 

26 

14 

346 

0 

0 

10 

0 

3.10 

-       .52 

.81 

10 

1.0 

T 

12 

7 

2 

0 

NORGANTOwN    FAA    AIRPORT 

66.0 

41.7 

53.9 

83 

8 

29 

14 

336 

0 

0 

4 

0 

3.72 

1.01 

10 

2.0 

T 

13 

9 

3 

1 

MORGANTOWN    LOCK    AND    DAM 

67.5 

40.5 

54.0 

62 

8 

29 

14+ 

329 

0 

0 

9 

0 

3.82 

.18 

.85 

11 

3.0 

1 

13 

10 

1 

0 

WESTON 

AM 

66.2 

38.9 

52.6 

-    1.4 

84 

9+ 

29 

7 

368 

0 

0 

10 

0 

4.29 

.44 

.84 

4 

5.0 

2 

13 

10 

4 

0 

DIVISION 

53.4 

.6 

3.58 

-       .14 

2.9 

SOUTHWESTERN 

CABWAYLINGO    ST    FOREST 

73. 4M 

41.  OM 

57. 2M 

88 

9 

28 

7 

239 

0 

0 

12 

0 

5.21 

1.21 

12 

.0 

0 

CHARLESTON    WB    AP 

R 

67.3 

44.4 

55.9 

.9 

86 

8 

32 

14+ 

282 

0 

0 

2 

0 

4.77 

1.03 

1.09 

12 

5.9 

1 

13 

10 

4 

1 

CHARLESTON    1 

AM 

67.9 

42.5 

55.2 

87 

9 

32 

8+ 

300 

0 

0 

3 

0 

4.40 

1.11 

.65 

28 

2.0 

T 

14+ 

11 

4 

0 

HAMLIN 

AM 

67.7 

40.1 

53.9 

87 

9 

29 

15+ 

331 

0 

0 

6 

0 

4.39 

.61 

26 

2.3 

T 

13+ 

10 

4 

0 

HOGSETT    6ALLIP0LIS    DAM 

AM 

66.7 

39.5 

53.1 

85 

9 

30 

8+ 

355 

0 

0 

B 

0 

3.80 

.31 

.93 

10 

.0 

0 

9 

4 

0 

HUNTINGTON    WB    CITY 

69.0 

44.4 

56.7 

-       .6 

87 

8+ 

33 

12 

255 

0 

0 

0 

0 

4.90 

1.48 

1.00 

9 

.7 

0 

7 

5 

1 

LAKIN 

69.8 

40.5 

55.2 

85 

9+ 

30 

7 

295 

0 

0 

7 

0 

3.46 

1.10 

10 

.0 

0 

7 

3 

1 

LOGAN 

AM 

69.7 

41.9 

55.8 

89 

9 

32 

15+ 

284 

0 

0 

3 

0 

3.74 

.35 

.70 

13 

.0 

0 

11 

1 

0 

LONDON    LOCKS 

AM 

68.4 

38.2 

53.3 

87 

9 

30 

13  + 

345 

0 

0 

8 

0 

5.28 

1.16 

13 

T 

0 

13 

3 

1 

MADISON 

AM 

68.1 

41.3 

54.7 

88 

9 

31 

15  + 

315 

0 

0 

5 

0 

4.37 

.63 

13 

.0 

0 

12 

2 

0 

RAVENSWOOD    DAM    22 

68.6 

41.6 

55.1 

.4 

82 

9+ 

30 

7 

295 

0 

0 

4 

0 

1.25 

10 

.0 

0 

8 

2 

2 

RIPLEY 

69.3 

37.5 

53.4 

86 

8  + 

27 

15 

342 

0 

0 

12 

0 

3.42 

1.25 

10 

.5 

1 

12 

8 

4 

1 

SPENCER 

68.6 

40.8 

54.7 

.8 

85 

8 

28 

7+ 

317 

0 

0 

9 

0 

3.38 

-       .24 

.75 

11 

T 

0 

7 

3 

0 

WILLIAMSON 

AM 

70.6 

41.5 

56.1 

-       .4 

90 

9  + 

29 

6 

278 

2 

0 

6 

0 

4.48 

1.06 

.70 

20 

T 

0 

12 

i 

0 

WINFIELD    LOCKS 

AM 

66.5 

41.2 

53.9 

-       .5 

85 

9+ 

33 

15+ 

330 

0 

0 

0 

0 

4.25 

.86 

.96 

13 

T 

T 

13 

9 

4 

0 

DIVISION 

54.9 

-       .2 

4.28 

.87 

.8 

CENTRAL 

BAYARD 

62.2 

34.7 

48.5 

2.4 

78 

7 

23 

13+ 

488 

0 

0 

14 

0 

3.86 

-       .10 

.85 

4 

7.5 

7 

13 

9 

3 

0 

BECKLEY    V    A    HOSPITAL 

64.5 

38.7 

51.6 

.1 

81 

8 

24 

5 

395 

0 

c 

11 

0 

4.75 

1.16 

.86 

13 

.5 

1 

4 

12 

4 

0 

BIRCH    RIVER    6    SSW 

66.6 

34.4 

50.5 

85 

9 

20 

7+ 

429 

0 

0 

13 

0 

3.56 

.86 

20 

12 

1 

0 

BRANDONVILLE 

AM 

62.4 

37.3 

49.9 

80 

9 

25 

14+ 

447 

0 

0 

11 

0 

4.77 

.98 

11 

9 

4 

0 

CANAAN    VALLEY 

60.0 

34.5 

47.3 

76 

7 

20 

13 

526 

0 

1 

15 

0 

3.91 

.62 

12 

5.0 

4 

13+ 

12 

3 

0 

CRANBERRY    GLAOES 

63.0 

35.1 

49.1 

79 

9 

18 

5 

474 

0 

0 

15 

0 

6.27 

1.02 

20 

6.0 

1 

4 

13 

6 

1 

ELKINS    AIRPORT 

63.7 

36.5 

50.1 

1.0 

82 

8 

24 

7 

442 

0 

0 

14 

0 

3.41 

.05 

.56 

3 

5.0 

3 

13 

9 

3 

0 

FLAT    TOP 

60.4 

37.6 

49.0 

.9 

79 

7 

25 

14+ 

473 

0 

1 

10 

0 

6.02 

2.56 

1.05 

12 

1.4 

1 

14+ 

12 

6 

1 

HOPEMONT 

61.4 

36.5 

49.0 

77 

8 

24 

13+ 

476 

0 

0 

10 

0 

4.57 

.73 

29 

2.0 

2 

13 

11 

4 

0 

KUK8RABOW    STATE    FOREST 

59.  5M 

33. 2M 

46. 4M 

75 

8  + 

21 

5 

546 

0 

1 

16 

0 

5.13 

.84 

4 

10.6 

7 

12 

13 

3 

0 

MC    ROSS 

65.9 

36.8 

51.4 

84 

8 

23 

5 

401 

0 

0 

12 

0 

4.23 

.85 

12 

T 

0 

10 

3 

0 

OAK    HILL 

AM 

65.5 

39.5 

52.5 

85 

9 

26 

14 

374 

0 

0 

9 

0 

4.73 

.72 

13 

.4 

T 

14 

11 

4 

0 

PARSONS    1    SE 

66.2 

38. 2M 

52. 2M 

82 

8 

26 

7+ 

363 

0 

0 

12 

0 

3.84 

.59 

2 

2.8 

3 

12 

11 

2 

0 

PICKENS    1 

61.3 

36.9 

49.1 

79 

8 

26 

14 

472 

0 

0 

12 

0 

6.22 

1.18 

4 

8.0 

.4 

14 

10 

6 

1 

RICHWOOO    3    NNE 

61.2 

39.8 

50.5 

78 

8 

25 

14 

432 

0 

1 

8 

0 

4.67 

.92 

4 

6.0 

4 

4 

14 

3 

0 

ROWLESBURG    1 

64. 8M 

36. 9M 

50. 9M 

81 

1 

26 

7 

418 

0 

0 

12 

0 

4.83 

1.05 

4 

3.5 

4 

13 

10 

6 

1 

SPRUCE    KNOB 

AM 

59.4 

38.5 

49.0 

79 

9 

18 

13 

475 

0 

2 

1  1 

0 

4.48 

1.05 

13 

14.0 

9 

14 

12 

3 

1 

WEBSTER    SPRINGS 

69.5 

40.9 

55.2 

87 

8 

29 

7+ 

292 

0 

0 

6 

0 

6.33 

1.36 

4 

2.0 

1 

13 

13 

4 

1 

DIVISION 

50.1 

1.1 

4.75 

.82 

4.7 

SOUTHERN 

ALDERSON 

68.  6M 

41. 2M 

54. 9M 

86 

8 

26 

7 

310 

0 

0 

4 

0 

3.64 

.99 

11 

.0 

0 

3 

0 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

67.3 

41.5 

54.4 

80 

9  + 

28 

14 

317 

0 

(1 

8 

0 

5.20 

1.13 

12 

1.0 

0 

10 

4 

2 

BLUEFIELD    2    NH 

66.3 

40.5 

53.4 

-       .1 

81 

8. 

26 

7+ 

346 

0 

0 

8 

0 

4.66 

1.58 

.99 

12 

.0 

0 

11 

3 

0 

BLUESTONE    DAM 

AH 

67.4 

39.8 

53.6 

84 

9' 

28 

5 

337 

0 

0 

7 

0 

4.87 

1.07 

20 

T 

T 

4 

9 

4 

1 

6ARY 

AM 

69.0 

40.6 

54.8 

1.0 

86 

9 

29 

5 

307 

0 

0 

6 

0 

4.12 

.88 

.66 

13 

2.0 

1 

14 

11 

3 

0 

See   Refeience   Noles   Following   Station   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  195» 


LEWISBURG 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

DIVISION 

NORTHEASTERN 

BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  N 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

MARTINS8URG  FAA  AP 
MATHIAS 

MOOREFIELD  MCNEILL 
PETERSBURG 
PIEDMONT 

ROMNEY  3  NNE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 


Temperature 


69.9 
67.9 
71.6 
70.6 
70.5 

66.9 
67.0 
71.5 
69.0 
66.7 

70.9 
65.9 


39 

1 

53 

2 

39 

1 

53 

7 

40 

1 

52 

6 

37 

8 

54 

0 

41.8 

41.° 
37.0 
36.4 
41.1 
40.6 

38.3 
38.7 


54.8 
52.3 
58.0 
56.3 
56.2 

54.4 
52.  P 
54.0 
55.1 
53.7 

54.6 
52.3 


1.7 
2.6 


337 
370 

925 


299 
375 
219 
272 
264 

323 

389 
329 
307 
335 

310 
382 


Precipitator) 


5.18 
4.08 
5.19 


3.92 
3.37 
3.07 
3.25 


3.25 
3.25 
3.65 
2.82 
2.85 

4.04 
4.22 


2.64 
1.46 


1.33 
.53 


1.06 
.68 

1.04 
.98 


.61 

.56 

.62 


.85 

.96 
.52 


T 

1.5 

.0 

T 


8.0 
1.8 
4.5 

6.0 

4.0 
10.0 
5.0 
5.5 
5.0 

4.5 
6.0 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

°   .  • 
Hi 
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■ 
o 
B 

t- 

8 

3 

0> 

1 
O 

8 
I 

en 

8 

• 
> 

3 
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CHARLESTON  WB  AIRPORT 

sw 

12 

7.0 

31 

sw 

28 

67 

70 

49 

51 

2 

8 

6 

3 

i 

0 

18 

- 

7.9 

HUHTIHOTOX  WB  CITY 

6 

5 

2 

4 

i 

0 

18 

- 

- 

PARKERSBURG    WB   CITY 

- 

- 

6.5 

27 

NW 

3 

" 

" 

" 

- 

3 

3 

4 

5 

0 

0 

15 

46 

7.2 
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DAILY  PRECIPITATION 


■Ufcoa 

1 

Day  of  month 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7     |     8     |     9 

10 

» 

12 

,3 

14       15 

16   1    17  1   16 

19 

20 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

RMROCEN 

■  LMI6MT 

•LPENA    1     s- 
4«»0vAlE    2 

3.73 
4.56 
9.64 

».n 

9.7] 

.79       .69 

.1!       .90 

.09      .49 
.20      .92 

.20 

.67      .02      .09 

.99 

.79      .24 

.49 

.13 

.96 
.40 

.62 
.11 

.26 
.71 
.99 
.34 
.45 

,4>| 

■M 
■01 

,10 

T 

•  24 

•  50 
.64 

.04 

•  06 

•  13 

.09 

T 

T 

.13 
.24 
.12 

•  06 

•  29 
.06 
T 
•23 

T 

.05 

.12 
.02 

.01 
.30 

.01 
.56 

.17 
.30 

T                           .38 

.01       .19 

.37 
.26 
.04 
.80 
.55 

.06 
.76 
.04 
.60 
•  26 

■04 

ATHENS    COMCOftO   COLLEGE 

MY  ARC- 

WCKLE*    V    A   HOSPITAL 

mHING'ON 

LLC    OAN    20 

9.20 

4.79 
9.99 

•29      .06 
7            .30 
.20      .16 
.10      .92 
.29       .46       7 

.49 
.69      7 

.60 

.64       .01 

.59 

T 

.04 
.26 
7 
.29 

1.20 

1.12 
•  4* 

.15 
.41 

.08 

l.i  I 
■01 

■u 

■01 

•  02 

.16 
.55 

.86 
.58 
•  47 

.07 

.20 
•  03 

.06 

.13 

T 

.11 
.01 
.03 

•  10 
.39 

.62 

•  10 
.03 

.19 
.09 

.09 

.74 

.22 

T 

.54 

.58 

.03 

.11 

.03 
.13 

.02 
.35 

.28 
.45 

.94 

.04 
.53 

.06 
.25 

•  46 

•  06 

«*■*    Run    I     SM 
OCKfLEY     SPRINGS 

•  IRC**    tlVft    »    SSm 

9. 77 

:.  M 
3.92 
9.96 

RECORD   MISSING 
.69      .01 
.41 

•29      .06 
.16      .20 

.93 

.02 
.20 
.47 

.19 

.21 

7 
.09 

1.06 
.68 
.26 
•  16 

.11 

.49 

.20 

.42 

.70 
.   -4 

.30 

.10 
.10 

T 

T 

.07 

.36 

•  86 

•01 

T 

.04 

.10 
.20 

.30 
.42       .50 

.73 
.40 

.25 

T 
.62 

.27 

.16 

.21 

.10 

SLUfFIELO    2    M 

•lucmelo  hcrcer  CO  AP 

•LUCSTONE    DAM 

•RAJKhLANO 
MAND0MV1LLE 

4.66 
4.69 

4.67 
4.47 
4.77 

•96      .26 

.20 

•16      .09 
.36      .09 
.36      .46 

.46 
.91 
.43      7 

.30 
.61 

.06 

.02 
.46 
•  49 

.91 
•  77 
.71 
.47 
.98 

■99 

■64 

.35 

»2r 

.06 
.53 

.78 
.77 
•  20 

.07 
.13 
•  03 
.24 

.02 

.25 
.23 
.12 
.04 

.11 

.02 

1.07 

•  18 

•  09 

.33 

.09 

T 

.03 

.05 

.56 
.51 
.34 

.20 
.44 
.68 
.08 

.40 

.10 

.03 
.63 
.52 

.02 
.02 
.36 
.56 

.07 

•RUSHY    RUN 
MOKCVt 
BUCKmANMON    2    ■ 

surnsvillc 
cabwayllngo  5t  forest 

9.99 

9.09 
9.99 
4.19 
9.21 

.02      .17 
.43      .24 
.64      .39 
•24      .10 

.30 

.31       7 

.33 
1.20 
1.21 

.13 
.35 

.06 
.08 
.22 
.96 
.36 

.21 

•  62 

•  11 
.42 

■21 
■  23 
■94 
■02 

1.21 

.74 
.83 
.06 
.42 
.25 

.07 
.10 
•  04 
.10 

T 
.02 

.05 
•  19 

.03 
.16 

.04 
.68 
.17 

•  02 

•  22 

.02 

.04 
.01 

.03 
.18 

.38 
.43 
.02 
.02 

T 

T            .05      .40 
•  04 
.37 

.46 

.26 
.36 
.86 
.70 

.58 
.45 

T 
.27 

.18 

CAIRO    3    S 
CAJRXN    ON   GAUlEy 
CANAAN    VALLEY 

;ri'»»Li» 

CHARLESTON    -8    AP                    ft 

9.40 
9.27 
9.*1 
9.16 

4.77 

•49      .24 
7            .46 

.46      .22 

.16       .49 

.14      .32       .92 

.99 
.91 

.60 
.01 

.40 
.10 
.20 

.92 
.22 
.40 
.33 
.43 

.59 
.27 
.53 

.03 

.36 
•  03 
.6.' 
.19 
1.09 

T 

.80 
T 
.72 

.24 

.19 

T 

.24 

T 

.08 
.07 
.02 
.04 

•  05 

•  59 
•13 

•  35 

•  01 

.13 

.05 

.05 
.01 

T 
T 

.44 

.24       T 
.11 
.16 
T 

.59 

T           .26 
.04 
.61 

.33 
.60 
.50 
.65 
.41 

T 
.33 

•  19 

•  45 

.02 

.07 

CHARLESTON    I 

«0    1 
CLAY 

CLENCENIN   1    s« 
CRAJMERRy    GLADES 

4.40 
9.97 
4.99 

4.04 
6.27 

.64      7 
.38      .29 
.17      .29 
.42       .24 
•82      .21 

.94                   7 

.60 
.65 
.99 

.34 

7 

.30 
.60 
.26 

.23 

.07 

•  26 

•  44 
.31 

•  62 

.40 

.12 
■22 

.1? 
.63 

.56 

.86 

.79 
.51 

.16 

.24 
.23 
.10 

.09 

.01 
.05 

T 
.11 

•  03 

•  12 

•  16 
.02 

1.02 

T 

.10 

.36 

T 

.08 

.34 

.20 
.18 
.33 

T 
T           .21 

.17 

.65 
•  51 
.55 

.52 

.47 

.37 

.36 

.30 
.11 

.39 

CACSTON 

CAST    PAInELLE    1     SE 

SLKHS    AIRPORT 
*A|R*ONT 

plat  TO* 

4.19 
4.94 
9.41 

4.40 
6.02 

.46        .14 

.10       T 
.91       .96 
.69      .26 
.06      .92       .91 

.32 
.92 
.08                   7 

.06 

.07 
.61 

•  47 
7 

.32 
1.12 
.42 

.99 

.17 
.57 

•92 

-30 
LOS 

.42 

.60 
.06 

.11 

.08 
.50 
.01 

.03 

T 

•  02 

•  16 

T 

.02 

.67 

.40 

•  07 

•  13 

•  06 

.19 
•  01 

.03 
.38 

•  30 

•  12 

.57 

.26       T 

.09 

.05 

T            .01      .40 
T           .19      -16 

.98 
.55 
.50 
•  61 
.23 

•  22 

•  52 

.01 

.19 
.24 

.11 

FRANKLIN    2    N 

•AftY 

•SSSAWAY 

OLENVtLLE 
•AAFTON    1     NE 

9.97 

6.12 
9.69 
9.49 
9.99 

•09      .10 
.17       .32 
.69      .26 
•39      .19 
•           .30 

.43 

.96 

•  36 

.52 

•  36 

.10 
.09 

.06 
.02 
.45 

.38 
.87 

.32 
.64 
.18 
.*9 

.22 

.46 
.61 
T 
■  90 

.61 

•  66 

•  06 
.35 

.10 

.07       T 
.23 

.04 
.06 

.01 

T 
.21 

.01 
.04 

•  26 

•  08 

•  04 
.25 

T 
•02 

T 
•  04 

.33 

.27 

.06 
T 

T 

.25 

.02 

.02 

.50 

T             .05 

.07 

.46 

•  02 

•  39 

.54 
.70 

•  36 

.19 

•43 

•  03 

•VHAHTSVlLLS     2    NW 

HRNLIN 

HARPERS    FERRY 

MAR**RS    FERRY    NAT    MONHT 

HASTINGS 

9.2S 
4.99 
9.91 

9.07 
9.41 

•09      .10 
.49      7 
7           .10      .48 
7 
.34      .18 

.10 
.53 
.25      7 

.29      7 
.09 

7 
7 
.05 

.40 
.56 
.50 
.36 
.85 

.67 
.4* 
.34 

.46 
.08 

.'.6 
.15 

.45 

.62 

.50 

•  54 
.37 
.22 

•  05 

.10 
.22       T 

T 

.05 
T 

.01 

T 

.17 

•  13 

•  13 

.02 
,03 
T 

T 

T 

.09 
.05 
.07 

T 

.26 

.29 

T             .23       .54 

1.09 
.61 

•  16 

•  32 

•  08 

.20 
.23 
•  52 

.45 
.14 

.16 

HI  CO 

H06SCTT    GALLIP0L1S    DAM 

hopCmout 

mam* 

HOULT    LOCK    IS 

9.60 
4.97 
9.68 
9.69 

.12      .30 
.91       .07 
•23      .33 
.60      .34 
.94      .26 

.12 
.68 

.30 
.40 

.23 

.25 
•  93 

.49 
.39 

.70 

•  54 
.43 

•  55 

.04 
.90 

.43 

T 

.03 

.66 

.47 
•  64 
.19 
.04 
.30 

.13 

T 

•  04 

•  07 

.06 

.62 
•  10 
.42 

.06 

•  03 

.11 

.03 

.02 
•  02 

.35 
.02 

.29 
.56 
.12 

•  45 

.57 
.50 
.44 

•  09 
.21 

.73 

.52 

HUNTINGTON    «B    CITY 

IAEG^b 

IRELANO 

JANE    LEW 

K£A»NEYSVILLE    1    MM 

4.90 
4.94 
9.17 
9.62 
9.29 

.01       .69      .03 
.19      .10 
.67      • 
■69      .49 
.49 

.02 
.89 
.66 
.12 
.22 

1.00 

.05      .05 

.25 

•  22 

.93 
.10 
•  59 
.66 

.70 
.32 
•  16 
.52 

.63 

•30 
.60 
■93 
■*9 

.22 

.80 
•  07 

T 
.06 

.10 

T 
.02 

•  08 
.30 

.09 

T 

•  05 

•  22 

.15 

T 

T 

.54 
•  10 

.30 
.03 

T                           .84 

1.30 
.35 
.56 

.18 
.05 
.36 
.19 
.39 

T 
.10 

.12 
.39 

■05 

K£RN|T 
t£YSE» 

u06ly  mountain 
KWmBmASOV  state  forest 
lake  lynn 

9.69 

9.68 
9.21 
9.13 

4.19 

.46        • 

7           .01       .26 
.99      .40 
.21       .49 

.32 

.21                   .03 

.64 

.32      .03 

.16 
.08 

.40 
.62 
.12 
.35 

.40 

.21 
.33 
.40 
.30 
•  72 

D.60 
.10 
•49 

1.12 

.50 
.03 
.37 

.06 
.20 

.06 

.13 

T 

.18 

T 

•  53 

•  43 

•  25 

•  24 
.11 

.09 

.11 

.12 
.02 

T 
.18 

.13 

r          T 
r 

.60 

.22 

T             .42 

.60 

.25 
•  59 
.28 
.65 

.41 

.02 
.72 
.37 

T 

.16 

UK  IN 

LEmJSSURG 
LOGAN 

LONOON    LOCKS 
MADISON 

3.46 

9.18 
9.74 
9.26 

4.37 

.23      .12 
.33      .04 
•23      .03 
.19      .29 
.30      .12 

.02 
.40 
.45 
.62 
.48 

.27 

1.10 

.06 
.23 

.17 

.04 
1.06 
.26 
•  44 
.33 

•40 
•95 

.21 
.27 
■31 

•  05 

•  03 
.70 

1.16 

•  63 

.26 

.24       T 
.38 

.05 

.15 
.01 
.10 
.06 

.55 
•  30 
.37 
.57 

.05 
T 

.08 
.01 

.40 
.24 

T 

.50 
.38 
.35 
32 

.65 
.35 

.56 
•  30 
.33 

.24 
.50 
.18 

HnAWIIMGTOM    1    1 
■URMIMCTOH    1    M 
MART IN56URG    FAA     AP 
MTh|AS 
MTOAKA 

9.21 
9.90 
3.29 
3.29 

.67      7 
.27      .24 
.43      .13 
•23      .02 
.93      .46 

.33 

.51 

.03                   T 

.27 

.56 

7 
7 

1.00 
.73 
.14 
.14 
.08 

•  16 
.53 

.42 

.60 

•  70 

.39 

.05 
•45 

,aa 

.63 

.11 
•  45 

T 
.72 

.04 
.01 

T 
T 

T 

.10 
.05 

•  09 
.04 

•  20 

.04 

•04 

T 
T 

T 
.33 

07 
.37 
50 

.06 

.07 

.04       .62 

T             .08 

.16 
.12 
.73 
.42 

.16 
•  24 

.19 

.07 

T 

■04 

RX    MCCHEN    DAM    1) 
RC    ROSS 

R|D0lE8OURHE    2    ES€ 
■OOPEFIELD   MCNEILL 
RORGANTOWN     FAA    AIRPORT 

3.48 
4.23 
3.10 
3.69 
9.72 

.02       .28      .03 
•43      .20 
.38      .16 
.30 
•63      .30 

•10      .04 
.68 
.07 
.22 

.02 

7 

.24 

.39 

.33 

7 

.61 
.35 
1.01 

.02 

T 

.02 
.35 
.02 

,85 
■02 
■40 

•  IT 

.44 
•  16 

.01 
.11 

T 

T 
T 

T 

T 

.02 

T 

•  10 

•  61 

•  02 

•  39 
.14 

.04 

.09 

T 

.45 

T 

37 

.77 
.20 

T            T             -52 
•  30 

T           .12      .53 

.59 
.19 
.35 

.85 
.39 

.60 

.01 
.32 
T 

■  12 

.07 

RORGANTOWN    LOCK    AMD    DAM 

R7T    STOR" 

RAOMA 

»LANO    DAM    9 
NEm    MAO'INSVILLE 

9.82 
3.37 
3.30 
4.43 
2.78 

.44      .33 
.06      .10 
.27      .33 

1.06       .10 
.60 

.35 

.30      .08 

.70 

7                        .02 

.05                   7 

.15 

.45 
.21 

.15 

.78 

.85 
.22 

.70 

•04 
■  92 

.19 

.52 

•  21 
.49 

.58 

T 
.06 

T 

T 
.01 

.16 

T 

•  13 
.55 

.57 

•  12 

T 

.05 

.04 

T 
.21 

T 
60 

.20 
.10 

.03       T          1*46 
T                           .28 

.26 
.39 
.25 
.73 
.55 

.47 
.80 
■  54 

.06 

.35 

T 

OAK    MILL 

ORR>S 

PAMFJOSSURG    FAA    AP 

PARKEBSSuOG    Mfi    CITY       //R 

PA» SONS    1     SE 

4.73 
3.31 
3.62 
3.93 
3.64 

•07      .23 

•  27 

7             .46       .14 

•  01        .93       .24 

.99      .44 

•48      .12 
.15 

7 

.31 

.75 
.73 
.13 

.23 
.09 
.25 
.21 

.49 

.64 
.45 

.27 

.07 
•  18 

.68 
.55 
.56 

.72 
.37 

T 
T 
.01 

.14 

T 

T 
T 

.06 

T 

.01 

.02 

•  68 

•  22 

•  15 

•  10 
.19 

.06 

.05 

54 
07 

02 

.34 

T                           .40 
T                        .63 
T            T             ,23 

.40 

•  48 

•  48 
.65 

.41 

■  30 
.69 

T 

•  01 
.11 

.29 
.28 

PETERSBURG 
PW1LIPRI 
PICKENS    1 

PIEDMONT 

PI  NEVILLE 

2.82 
3.73 
6.22 
2.89 

6.08 

.20 
•20      .35 
.06      .87 
.16       .01 
.20      .22 

.10 

.82      7 
1.18      7 
.25                   7 
.66      7 

.10 
.39 
.35 
.23 
.06 

.16 
.55 

.69 
.29 
.50 

.29 

T 
.08 

.55 

.63 
.50 

•  68 

•  48 
.50 

T 
.18 

•20      .03 

T 
.05 

.15 

T 

•  23 

•  20 
.20 

•  20 

.03 
•08 
•09 

.15 
T 
T             .26 

.21       .40 

T 
T            T 

.06 
.37 

.23 
•  43 

.93 
.29 
.10 

.98 

.55 

.52 

.08 

.01 

PRINCETON 
•UVENSWOOO    DAM    22 
RXNICK    2    S 
R1CMMOOO    3    NMt 
RIPLEY 

4.76 

4.64 
4.67 
3.42 

•23      .02 
.38      .09 
.23      .02 
.11       .41 
.30      .10 

.66 
.15 

•61       .04 
.92       .02 

7 

.02 
.26 

T 
1.25 

7 

.19 
1.25 

.85 
.18 
.68 

.44 

T 

•92 

.36 
•  14 
.90 

.63 

.91 
.79 
.10 

.05       T 
.05 

.17       T 
.17 

T 

.19 
.03 
.17 
.10 

T 

.09 
.02 
.37 
.23 

T 

.01 
T 

T 
.  19 

.57 

.12 

T 

68 

55       .03 
23       .02 

.02 
T                           .19 

.04 
1.03 
.32 

.55 
.50 

.16 
.23 
•  16 

.16 

T 

I 

ROANOKE 
ROAR**    3    NNF 
■OvLESBURG   1 

ST     MAO'S 
SALEM 

4.03 
6.04 
4.63 
3.34 

4.06 

•66      .57 
.26      .03 
.05      .53 
•50      .24 
.20      • 

.34 

.16 
1.05                   .05 

.07 
.75 

.16 
.03 

.26 

.51 
.31 
.50 
.77 
.90 

•  23 

.58 
.65 
.03 
.25 

■34 

.40 

T 
.6  3 

T 

.05 
•  40 
.01 
.22 

.08 

T 

.02 
.01 
.05 

.03 

•  75 

•  10 

.05 

.03 
.10 

■22 

.03       T 

.20 

T 

.63 

T             .48 

•  10 
.31 
.12 

.43 
.57 
.58 

.37 
.10 

.18 
.65 
.05 
.60 

T 

.  0  5 
•50 

salem  jacobs  run  1 
salem  pattersop)  fk  jot 
salem  patterson  l  fk 
Salem  pattepson  r  fk 

SPENCER 

4.44 
3.38 

RECORD   MISSING 

•              .76 

RECORD  MISSING 

RECORO  MISSING 

.41        .06 

.93 

.07 

.80 

.57 

.00 
.75 

•09 

T 

.24 

.49 

.01 

.15 

.08 
.05 

.13 
.02 

.02 

.40 
.62 

.61 
.15 

.03 

SPRUCE    KN06 
STONY    PIVER    DAH 
SIRRMCRSVILLE    3    NE 
SUTTON    7 
THOMAS 

4.48 
3.96 
9.02 
1.96 
3.68 

.24      .1? 
•10      .16 
.07      .37 
.02      .29 
.01       .57 

.72       .06      7 

.46 
1.13 

.39 
1.02      .01       .02 

.14 
.16 

.03 
.27 

.19 
.20 

•  34 

.54 

■  18 

.  |  0 

■03 
•02 

1.05 

D.55 

1.60 

.26 

.29 

.13 

.14 
.05 
.02 

.05 

.48 

.09 

T 

.02 

.11 
.08 
•  67 
T 
.14 

■02 

.  14 

.01 

T 

.  19 

T 
T 

36 
08 
24 
03 
01 

.06 

.81 
.55 
.51 
.35 
.42 

.28 
.86 
.19 
.17 
.27 

See    Reference  Vote*    Following   Station    Index 
-  47    - 


DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 

WEST  VIRGINIA 
APRIL  1M« 

Station 

■3 

5 

Day  of  month 

1   |   2   | 

3 

4  1 

5 

6 

7  |  8  |  9 

10  | 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16   17   18 

19 

20 

21 

22  [ 

23  [  24 

25  |  26 

27 

28 

29|30 

31 

UNION 

5.19 

.25 

.55 

T 

1.04 

.'.8 

.59   .10 

.27 

.45 

.41 

.60 

.05 

.30 

VALLEY  BEND 

4.14 

T 

.32 

.8S 

T 

.05 

.18 

.30 

.20 

.70   I 

.12 

.(j5 

•  06 

,22 

•  08 

.66 

.35 

VALLEY  HEAD 

A. 96 

•  13 

.35 

1.05 

.04 

.23 

.20 

.05 

•65   .16 

.10 

•  16 

.04 

T 

.15 

•  02 

.77 

.74 

VANDAL I A 

VIENNA  BRISCOE 

A. 13 
3.51 

•  70 
.30 

.42 
T 

.34 
.13 

.12 
.05 

.59 

.69 

.30 
.05 

.40 

•  09 

.02   .12 
.59 

.02 

.02 

.04 
,12 

.02 

.05 

T 

•  59 

T 

.40 
.60 

.63   .04 

WARDENSVILLE  »  M  PAPM 

4.22 

.06 

.34 

.20 

.10 

.15 

.44 

.17 

.52   .12 

.04 

.70 

.25 

•  24 

.15 

•  74 

WASHINGTON  DAM  19 

3.64 

.27 

.04 

.20 

T 

T 

1.02 

.02 

T 

.62   T 

.02 

•  06 

.02 

•  02 

.75 

.53   .05 

WEBSTER  SPRINGS 

6.33 

■  32 

•  39 

1.36 

.02 

•  02 

.34 

.51 

•  30 

.74   .20 

.20 

•  33 

.06 

.25 

•  62 

.45 

WEIRTON 
WELLSRURG  3  NE 

3.70 
4.02 

1.13 
.97 

.!  1 

.12 

T 
.03 

•  06 

.07 
.47 

.10 

.06 

.28 

.36 

T 

.17 
•  25 

.04 

T     T 

1.04 
1*13 

•  56 
.53 

.02   .10 

.10 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

4.29 

3.04 

.40 

*01   .38 

.34 
.05 

.84 
.08 

T 

.03 

.07 

.40 
.01 

.54 

•  02 

.50   .11 
.46 

.03 

T 

.09 

.14 

.03 
.06 

T 

T 

T 
T 

.11 

.54 

.54 
.62 

.34 

.47   .10 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

4.44 

.25 

.20 

.45 

.12 

T 

.12 

•  33 

.96   .14 

.26 

.24 

.36 

.53   T 

.30 

.16 

WILLIAMSON 

4,46 

.27 

.01 

•  63 

.08 

.34 

.23 

.60   .21 

.12 

.70 

•  26 

.50 

•  14 

.39 

WILLIAMSON  2 

4.49 

.30 

.01 

.59 

.08 

.35 

.22 

.62   .21 

.08 

.70 

•  01 

•  28 

.51 

.14 

.39 

WINFJELD  LOCKS 

4.25 

•  35 

•  11 

.16 

T 

.74 

.67 

.04 

.96   .25 

.02 

.04 

.04 

.69 

.16 

!M»*  H*f«r*ncu  KotM  Following  Station  Iod«z 


DAILY  TEMPERATURES 

WEST  VIRGINIA 

APRIL  1959 

Station 

Day 

O!  Month 

g 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4) 
> 
< 

ilDCRSOn 

MAX 
HIN 

to 

79 

42 

62 

40 

6  0 

<5 

66 

M 

61 
38 

re 

2  6 

M 

80 
45 

72 
46 

70 
48 

60 
34 

99 

32 

46 
34 

68 

40 

7  6 
3  6 

78 

46 

«o 

50 

80 
55 

66 

50 

50 

40 

5(1 

38 

99 

10 

74 
35 

78 
50 

72 
52 

74 
46 

66 
44 

72 
50 

66.6 
41.2 

OIICOSO  COLLEGE 

MAX 
MIN 

77 
40 

73 
38 

65 
34 

ho 

66 

31 

65 
47 

rt 
so 

so 

33 

SO 
59 

76 
54 

66 
47 

58 
32 

13 

2  9 

54 
28 

62 
34 

68 
3  6 

73 

41 

72 
42 

71 
53 

75 
55 

69 

45 

45 
66 

65 
3  2 

67 
3  2 

73 
37 

74 
56 

72 
59 

73 
66 

66 
49 

73 
43 

67.3 
41.5 

MAX 

MIN 

76 
29 

63 
35 

66 
29 

50 

1? 

66 

23 

62 
39 

76 
2  6 

76 
41 

63 

50 

50 
50 

66 
3  8 

40 
26 

37 
1   1 

50 
26 

60 
29 

66 
29 

72 
29 

70 
34 

6  8 

45 

61 
50 

52 

36 

51 

2  4 

54 
16 

6  4 
26 

73 

2  9 

72 
41 

64 
50 

60 

40 

66 

40 

69 
38 

62.2 

34.7 

.  *  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

8  0 
31 

68 
37 

62 

31 

-6 

12 

61 

24 

60 
46 

76 

25 

I  1 

46 

76 
55 

t>6 

52 

55 
41 

39 

36 

34 

to 

5  2 
2  7 

67 
29 

68 
28 

74 
32 

68 

44 

67 

50 

70 
57 

60 
42 

43 

38 

58 
36 

67 
2  8 

75 
33 

77 
42 

70 
53 

68 
55 

68 
3  8 

72 
42 

64.5 
38.7 

<EH50N 

MAX 

MIN 

11 

33 

80 
•  1 

61 
27 

61 

3  7 

7  0 

26 

70 

43 

■9 
24 

8  2 
4  2 

81 
43 

62 
46 

69 

43 

45 

32 

3  8 
32 

59 
31 

66 
36 

72 
27 

80 
28 

73 
40 

71 

6  0 

70 
49 

54 
41 

66 

31 

60 
35 

70 
27 

70 
27 

70 
35 

69 
45 

75 

46 

72 
42 

75 
41 

67.4 
36.5 

U*s   Run  1  s« 

MAX 

MIN 

■9 

If 

77 

03 

65 
33 

75 
32 

70 
43 

S3 

31 

84 

51 

56 

44 

53 

44 

66 

32 

45 
34 

72 

31 

75 
36 

8  2 
37 

ei 

38 

72 
53 

61 

43 

64 
36 

6  9 

38 

78 

16 

76 
49 

76 
58 

74 
47 

78 
46 

70.8 
40.6 

sERKEcEv  SPRINGS 

MAX 
MIN 

76 
32 

73 
44 

66 
30 

56 
41 

74 

27 

72 
45 

75 

2  6 

67 
40 

85 
47 

71 

50 

50 
48 

49 
31 

40 
29 

60 

31 

72 
45 

76 
38 

81 
40 

81 
41 

73 

54 

68 
49 

62 
41 

61 
29 

64 

40 

73 

31 

80 
32 

81 
47 

75 
54 

62 

46 

76 
38 

75 
45 

69.9 
39.7 

JIRCm  RIVER  6  SSK 

MAX 
MIN 

81 
27 

81 

38 

64 
24 

32 

69 

20 

68 

40 

BO 

20 

8  2 
41 

85 
39 

63 
54 

57 

44 

44 
31 

34 
29 

53 

28 

64 
22 

70 

22 

75 
25 

76 
33 

6  8 
48 

70 
53 

54 
40 

49 

35 

57 

38 

67 
23 

72 
26 

74 
36 

71 

43 

75 

53 

70 
34 

75 
34 

66.6 

34.4 

3LUCF1ELD  2  NX 

MAX 

MIN 

SO 

36 

67 
36 

67 
32 

51 

3* 

67 

26 

63 

47 

78 

26 

81 
49 

79 

60 

72 
53 

58 
47 

49 

33 

35 
29 

52 
27 

64 
29 

69 

30 

75 
35 

70 
45 

73 

52 

71 
50 

67 
44 

4  6 
38 

65 
33 

66 
28 

73 
34 

75 
57 

70 
59 

73 

5  2 

69 
41 

74 
50 

66.3 
40.5 

M.UCSTONE  DAM 

MAX 
MIN 

75 
35 

82 
37 

57 
33 

67 
35 

54 

28 

71 
30 

6- 

30 

79 
32 

84 
45 

79 

61 

71 
51 

55 

44 

45 
34 

38 
32 

57 
32 

67 
32 

73 

35 

78 
37 

72 

48 

72 
56 

73 
51 

53 

45 

50 

39 

59 

33 

70 
36 

76 
40 

80 
50 

72 

56 

76 

44 

73 
42 

67.4 
39.8 

MANOONVlLLE 

MAX 

MIN 

67 

33 

79 
42 

53 
29 

63 
M 

64 
27 

69 
39 

52 
25 

76 

3  8 

80 
49 

69 
43 

51 

41 

44 
28 

46 

27 

40 
25 

55 
29 

64 
32 

69 
39 

73 
39 

72 

50 

68 

50 

53 
36 

54 

28 

51 

36 

58 
27 

67 
32 

72 
49 

72 
53 

67 

50 

58 
42 

67 
46 

62.4 
37.3 

8UCKHANNON  2  • 

MAX 
MIN 

•1 
1* 

77 
39 

65 
26 

59 

26 

7  0 

63 

44 

78 
26 

82 

48 

76 
48 

68 
48 

52 
40 

42 
29 

36 

30 

68 
30 

65 
28 

70 

28 

75 
30 

70 
41 

72 
47 

65 
49 

52 
40 

52 

32 

59 
37 

6  8 
27 

72 
33 

73 
48 

65 
56 

76 
57 

70 

44 

73 
45 

65.8 
38.3 

CAB»AYL1NG0  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

65 
28 

87 
34 

88 
57 

61 

60 

57 
32 

69 
28 

74 
29 

80 
32 

74 
61 

74 

52 

67 
56 

63 
43 

54 
38 

65 
41 

73 
30 

82 
35 

81 
44 

73 
54 

79 

56 

75 
40 

81 
41 

73.4 
61.0 

CAIRO  )  S 

MAX 

MIN 

8* 

35 

76 
43 

67 
29 

56 
36 

75 
27 

72 

44 

82 
27 

35 
43 

82 
47 

57 

-6 

53 
42 

43 
33 

42 
33 

65 
29 

70 
28 

74 
30 

80 
32 

74 
44 

74 
52 

68 
48 

59 

41 

62 

30 

66 
33 

73 

77 
33 

76 
42 

72 
56 

80 
57 

74 
41 

79 
45 

69.9 
38.5 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

MIN 

7* 

25 

67 
32 

60 
30 

42 

28 

64 

26 

60 
35 

76 

26 

71 
43 

67 
50 

62 
49 

55 
37 

36 
23 

32 

20 

45 
21 

61 
32 

65 
35 

71 
28 

65 
36 

60 

43 

57 
47 

52 
34 

52 

28 

50 
32 

62 
26 

70 
27 

69 

50 

58 
48 

66 

50 

65 
37 

66 

40 

60.0 
34.5 

CHARLESTON  MB  AP 

MAX 
MIN 

85 
46 

65 
43 

66 
41 

56 
37 

74 

35 

67 
42 

83 
32 

86 
67 

72 
54 

55 
50 

51 
44 

45 
33 

37 
33 

62 
32 

69 
36 

74 
38 

79 
41 

71 
54 

73 

55 

61 
50 

51 
41 

48 
39 

62 
41 

72 
35 

80 
46 

76 
56 

72 
60 

77 

55 

73 

46 

77 
50 

67.3 
44.4 

CHARLESTON  1 

MAX 

MIN 

76 
♦  1 

86 

46 

64 
35 

68 
39 

57 
32 

75 
46 

64 

32 

84 
32 

87 
52 

72 
51 

55 
50 

51 

34 

38 
33 

44 

34 

64 
34 

70 
34 

75 
37 

80 
45 

73 
55 

75 
55 

59 

43 

51 

40 

50 

40 

63 
15 

72 
39 

80 
47 

78 
56 

73 

68 

79 

43 

75 
46 

67.9 
42.5 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

B2 
35 

70 

34 

64 
29 

5: 
30 

74 

26 

67 
34 

79 
28 

84 
47 

70 
48 

56 

45 

52 
38 

43 
33 

41 

31 

62 
31 

71 
26 

73 
29 

80 
42 

72 
42 

75 

52 

59 
45 

59 
41 

60 
35 

65 
36 

73 
29 

74 
34 

74 
50 

67 
55 

78 
54 

76 
45 

77 
44 

67.6 
38.  3 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 

MIN 

7* 
27 

74 
31 

58 
30 

66 

28 

65 

18 

68 
48 

72 

25 

78 
44 

79 
53 

62 
50 

64 
44 

47 
28 

33 
25 

47 

29 

61 
27 

64 
25 

70 
24 

71 
35 

65 

46 

61 
39 

54 
39 

47 
34 

50 

31 

63 
23 

72 

26 

72 
42 

72 
54 

66 
53 

66 

3  4 

69 

41 

63.0 
35.1 

CRESTON 

MAX 

MIN 

72 

32 

82 
31 

54 
30 

69 
37 

55 

28 

75 
40 

60 
27 

81 
28 

SI 
47 

74 
48 

52 
46 

49 
38 

40 
34 

51 

31 

64 
29 

70 

29 

75 
30 

82 
32 

75 
60 

74 
48 

56 
41 

57 

31 

6  0 
36 

65 

30 

73 
31 

76 
41 

79 
42 

68 
57 

78 
60 

75 
40 

67.6 
36.7 

ELK  INS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 

33 

64 

33 

67 
29 

48 
30 

69 
26 

60 
32 

79 
24 

82 
51 

73 
47 

65 
53 

53 

39 

39 
29 

36 
29 

54 
27 

64 
29 

68 
29 

73 
29 

70 
37 

70 

48 

58 
46 

48 
33 

5* 
26 

57 
33 

66 

27 

72 

31 

73 
51 

64 
54 

74 
49 

69 
44 

71 
46 

63.7 
36.5 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

82 
43 

67 

37 

64 
35 

50 
37 

70 
33 

64 
42 

78 
34 

83 
61 

67 
50 

50 

44 

46 
37 

38 
32 

40 
30 

60 
30 

69 
36 

73 

41 

77 
41 

71 
53 

72 

54 

56 
43 

57 
39 

58 
34 

61 

40 

70 
37 

73 
46 

76 
55 

65 

56 

77 
50 

72 
46 

73 
49 

65.6 
42.2 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

75 
33 

53 
33 

61 
33 

69 

29 

64 

25 

54 
29 

79 

27 

78 
54 

7* 

54 

64 
51 

51 
38 

40 
28 

30 

26 

48 

25 

57 
35 

64 

35 

70 
36 

65 
40 

65 
51 

66 
49 

49 
39 

39 
32 

50 

29 

61 
29 

6  9 
34 

73 
46 

65 
56 

69 
49 

65 
42 

69 
42 

60.4 
37.6 

FRANKLIN  2  N 

MAX 
MIN 

79 
30 

75 
40 

69 
30 

5* 
3* 

69 
26 

69 
42 

77 

26 

87 
46 

82 

49 

69 
53 

66 
44 

65 

27 

36 

25 

54 
20 

66 

28 

71 

29 

79 
30 

73 
40 

65 

50 

68 
35 

61 
39 

54 
31 

60 
27 

75 
32 

79 
37 

79 
47 

70 
53 

62 
47 

71 

41 

74 
42 

67.9 
36.7 

GAR" 

MAX 

MIN 

77 

34 

85 

42 

55 

31 

68 
37 

55 

29 

72 
41 

65 
30 

85 
33 

86 
47 

80 
52 

73 

51 

55 
66 

47 
36 

41 
33 

57 
31 

68 
32 

75 
34 

80 
37 

72 

47 

78 
57 

75 
52 

53 

45 

50 
40 

61 
32 

70 
33 

80 
63 

Bl 
55 

73 

66 

78 
42 

74 
42 

69.0 
40.6 

GASSAKAY 

MAX 

MIN 

86 

36 

80 
43 

70 
32 

54 
37 

74 
28 

70 
47 

82 
29 

85 
47 

82 
47 

64 
53 

55 

44 

45 
33 

39 

34 

61 

32 

69 
30 

75 

30 

80 
32 

75 
41 

75 

53 

72 
56 

.  59 

43 

57 
36 

62 
41 

72 
31 

77 
34 

78 

44 

71 
5* 

77 
57 

75 
42 

78 
66 

70.0 
60.3 

GLENVILLE 

MAX 
MIN 

8* 

37 

83 

43 

67 
31 

61 

39 

74 
31 

70 
46 

83 
29 

85 
46 

83 
48 

60 

48 

52 
46 

47 

33 

40 
34 

63 
31 

71 

30 

75 
32 

80 
34 

72 
45 

78 
48 

72 
53 

56 
43 

57 
33 

65 

40 

74 
30 

74 
35 

77 
63 

70 
54 

79 
58 

75 
42 

79 
63 

70.2 
60.2 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

75 
45 

72 
37 

65 

28 

49 
37 

69 
25 

64 
44 

77 
25 

83 
44 

79 

47 

59 
43 

58 
42 

45 
34 

44 

30 

59 
29 

67 
26 

72 

28 

73 
30 

71 
42 

71 

42 

65 
48 

55 
49 

56 
26 

61 

35 

70 
28 

74 
45 

71 
49 

67 
56 

77 
56 

71 
45 

74 
66 

66.6 
38.6 

GRANTSvlLLE  2  N» 

MAX 
MIN 

76 
36 

85 
46 

54 
32 

70 

35 

55 
28 

75 
44 

60 
28 

83 
44 

86 
48 

73 

46 

54 
47 

49 
39 

40 
33 

41 
30 

64 
29 

71 
30 

75 
32 

81 
44 

73 

54 

75 
49 

57 
41 

58 
31 

59 
36 

65 
30 

73 
35 

77 
43 

77 
56 

68 
58 

79 
41 

75 
66 

67.6 
39.7 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

77 

37 

86 
46 

62 
33 

67 
36 

56 
29 

75 
48 

63 

29 

84 
37 

87 
49 

72 

50 

54 
49 

50 
33 

36 

33 

41 

31 

64 
29 

70 

30 

74 
34 

80 
43 

71 

51 

73 
54 

62 
42 

52 
38 

49 
40 

65 
30 

73 
37 

81 
63 

79 
55 

72 
57 

78 
39 

73 
62 

67.7 
60.1 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 

MIN 

75 

42 

74 
48 

74 
36 

70 

39 

73 

35 

70 
47 

75 
36 

84 
50 

88 
54 

78 
55 

56 
51 

52 
33 

46 
32 

61 
34 

75 

38 

78 

40 

81 
45 

78 

48 

76 
56 

68 

54 

63 
44 

61 
44 

59 

43 

73 
41 

81 
42 

83 
42 

79 
58 

64 
46 

7! 
64 

52 

71.6 
66.3 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

86 
40 

73 
35 

66 
30 

54 
34 

76 

30 

63 

37 

82 
30 

66 
50 

69 
43 

53 

47 

51 
41 

42 
34 

44 
30 

70 
31 

77 
33 

73 
36 

78 
43 

77 
43 

72 
56 

57 
44 

60 
38 

60 
33 

64 
42 

77 
39 

77 
41 

70 
49 

67 
53 

75 

94 

76 
46 

7* 
69 

60.6 

40.6 

MOGSETT  GALLIPOLIS  OAM 

MAX 
MIN 

76 
41 

83 

40 

56 
36 

66 
37 

58 
31 

73 
37 

60 
30 

82 
30 

65 
S3 

70 

47 

52 
46 

50 

37 

36 
32 

37 

32 

64 
31 

70 
31 

74 
34 

78 
36 

70 

52 

72 
51 

57 
41 

57 
39 

55 
35 

67 
31 

72 
35 

80 
66 

77 
68 

69 
63 

76 
44 

74 
6* 

66.7 
39.3 

HOPEMONT 

MAX 

MIN 

76 
30 

72 
35 

59 
29 

40 
32 

65 
24 

61 
35 

74 
37 

77 

52 

73 
43 

58 

50 

54 
35 

36 

28 

35 
24 

52 
25 

59 
39 

65 
34 

70 
29 

67 
45 

65 
47 

61 
39 

50 
34 

48 
26 

58 
36 

69 
31 

65 
3! 

70 
64 

66 
32 

64 

45 

63 

41 

67 
39 

61.4 
36.3 

HUNTINGTON  KB  CITY 

MAX 
MIN 

87 
4t 

68 
45 

66 
45 

60 

37 

75 
36 

68 
43 

86 

37 

87 
62 

73 
50 

53 
47 

51 

45 

45 
33 

36 
34 

65 
34 

70 
38 

75 
38 

82 
42 

69 
53 

TO 

5  5 

61 
49 

57 
61 

53 

41 

67 
39 

75 
37 

82 
45 

79 
32 

73 
59 

76 
53 

7( 
41 

80 
69 

69.0 

64.6 

KEARMEYSV1LLE  1  NO 

MAX 

MIN 

75 

M 

72 
45 

71 
35 

64 
38 

71 

34 

70 
45 

75 
33 

»5 

52 

87 
53 

71 
50 

52 
42 

49 
31 

42 
30 

59 
30 

7* 
38 

77 
3  6 

80 
42 

84 
45 

75 
6  6 

69 
50 

61 

61 

61 

88 

60 
41 

72 
36 

ec 

37 

17 
37 

T6 
36 

65 
45 

7! 
41 

7» 

M 

70.6 
62.0 

KEYSER 

MAX 

MIN 

73 
49 

70 
45 

70 
36 

75 

40 

«1 

37 

78 
45 

82 

30 

•  5 

46 

84 

52 

82 
53 

53 
45 

65 

31 

40 
29 

60 
29 

70 
36 

74 

39 

79 
37 

77 
66 

73 
53 

71 
48 

61 

61 

5  7 
11 

61 

42 

72 
33 

71 
37 

79 
50 

72 
53 

65 
46 

73 
44 

7» 
68 

70.5 
61.8 

KUMBRABOK  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

72 
29 

69 
32 

58 

27 

40 

26 

62 
21 

57 
37 

75 
22 

75 

42 

72 

41 

5  9 
49 

55 
36 

36 
25 

31 
25 

24 

60 
23 

6? 
25 

69 
27 

63 
33 

63 
44 

60 
49 

49 
36 

»7 
28 

48 
32 

60 
26 

64   61 
26   39 

58 
68 

52 

67 
36 

59.5 
33.2 

LAKIN 

MAX 

MIN 

84 

40 

84 
43 

65 

34 

57 
35 

62 

40 

64 
40 

81 
90 

85 
52 

85 

52 

M 

6' 

50 
44 

51 
38 

50 
32 

64 
33 

70 
33 

74 
34 

79 
32 

78 
65 

75 

60 

70 
46 

58 
40 

57 
32 

66 
32 

72 
31 

3C 
31 

79 
61 

76 
56 

7' 

57 

76   79 
66   64 

69.0 

60.3 

Sox  Reference  Note*  FoUowing  Station   Index 
-   49    - 


DAILY  TEMPERATURES 


WMT   VIRGINIA 
AJ>«IL   195* 


Day 

Ol  Month 

f 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2f 

26 

27 

28 

29 

30 

n 

I 

LEWISBUR6 

MAX 
MIN 

80 
35 

70 

38 

65 
29 

54 
31 

70 
28 

66 

40 

75 
26 

83 
40 

79 
51 

71 
52 

66 
48 

50 
32 

34 
29 

52 
28 

65 
35 

70 
30 

75 
32 

75 
42 

66 
51 

73 
55 

65 
45 

90 

40 

57 
35 

68 
28 

74 

32 

76 
♦7 

70 

66 

70 
33 

70 

40 

75 

45 

47.1 
39.1 

LOGAN 

MAX 
MIN 

78 
36 

87 
42 

53 
35 

66 
42 

63 

32 

76 
34 

67 

33 

87 
34 

89 

54 

76 
55 

61 
51 

55 

45 

45 

35 

39 
32 

63 
32 

72 
35 

76 
38 

82 

42 

7  3 
47 

76 
56 

73 
47 

51 
43 

50 
43 

65 
34 

75 
34 

84 
40 

60 
36 

74 
60 

79 
44 

74 
46 

69.7 
41.0 

LONDON  LOCKS 

MAX 

MIN 

76 
35 

86 

40 

58 
33 

70 
34 

57 
30 

76 
32 

63 
10 

84 
31 

87 

47 

75 

50 

59 

47 

55 

37 

41 

30 

40 
31 

63 

31 

70 

31 

75 
33 

81 
38 

74 

45 

75 
53 

61 

43 

31 

41 

53 

40 

63 
34 

72 
33 

81 
39 

79 

41 

75 
93 

60 

41 

74 
42 

61.4 
31.1 

HAD I SON 

MAX 
MIN 

78 
36 

87 
42 

54 

34 

62 

37 

59 
31 

75 
48 

65 
31 

65 
33 

96 
51 

74 

53 

56 
60 

52 

38 

40 
34 

38 
32 

63 
31 

71 

33 

76 
35 

82 
39 

73 
49 

75 
58 

63 

44 

49 
43 

49 
42 

6* 
32 

73 
35 

82 
46 

80 
57 

73 
56 

79 
42 

75 

44 

61.1 
41.1 

HANMINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

72 
3* 

82 
38 

67 

27 

65 
38 

53 
25 

73 
42 

60 
25 

60 
42 

67 
50 

67 
45 

50 
43 

52 

36 

45 
31 

46 
23 

63 
26 

73 
28 

74 
30 

73 

40 

73 
55 

71 
51 

52 

40 

50 
26 

62 
33 

66 
26 

75 
32 

73 
41 

77 
54 

67 
55 

76 
41 

74 
46 

66.7 
37.3 

NARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

75 
37 

63 
44 

70 
35 

52 
36 

71 

32 

60 

38 

75 
35 

86 
57 

84 
54 

59 
50 

52 
45 

45 
30 

41 
30 

59 

31 

72 
39 

76 
39 

80 
47 

82 
44 

72 

55 

61 

46 

60 
42 

59 
39 

60 

40 

72 
33 

78 
37 

80 
35 

66 

50 

50 
46 

72 

42 

74 
49 

66.9 
41.9 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

79 

36 

70 
37 

72 
28 

58 
32 

72 
24 

65 
44 

n 

25 

86 
44 

82 
58 

64 
53 

60 
42 

42 
29 

42 
25 

54 

24 

61 
30 

72 
29 

77 
30 

75 
40 

68 
48 

67 
53 

57 
37 

56 
29 

55 

33 

68 
27 

75 
31 

77 
46 

68 
51 

60 
44 

72 

40 

74 
40 

47.0 
37.1 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

80 
31 

75 
36 

62 
29 

50 
32 

69 
23 

59 
42 

n 

25 

64 

36 

80 
34 

65 

53 

60 
45 

45 
33 

34 

30 

54 
26 

64 
28 

70 
27 

76 
29 

74 
37 

67 

52 

66 
55 

57 
43 

45 
38 

57 
36 

67 
27 

73 
30 

71 
43 

73 
51 

73 
54 

66 
36 

74 
40 

63.9 
16. 1 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

62 
35 

71 

42 

65 

30 

52 
37 

73 

28 

69 
43 

79 

26 

83 
44 

79 

48 

54 

44 

49 
43 

46 

32 

43 
33 

62 
26 

69 
28 

72 
31 

79 
32 

73 

44 

73 

52 

62 
46 

58 

40 

61 
32 

65 
34 

71 

29 

76 
36 

75 
45 

71 
55 

73 

55 

72 

41 

75 

44 

67.1 
38.6 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

84 
30 

62 

44 

75 
27 

70 
31 

74 

23 

75 
37 

81 
22 

88 
45 

88 
46 

68 
53 

56 
48 

48 
31 

39 
29 

58 
25 

70 
25 

74 
26 

80 
27 

80 
36 

75 
48 

70 
52 

60 
40 

40 
28 

66 
40 

72 
26 

60 
29 

80 
43 

73 

53 

73 

48 

74 

39 

78 
40 

71.9 
36.6 

MOR6ANT0WN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
14 

69 
35 

64 

34 

49 
36 

71 
35 

65 
39 

79 
33 

83 
60 

70 
49 

49 
43 

49 
37 

37 
31 

41 
30 

60 
29 

70 
35 

76 
42 

78 
40 

75 
56 

71 
54 

57 
41 

54 
38 

58 
32 

60 
40 

71 

36 

75 
49 

75 
54 

70 

54 

76 
51 

72 

46 

74 
49 

66.0 
41.7 

HORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

81 
38 

75 
42 

65 
32 

51 

37 

72 

29 

66 

44 

78 

30 

82 

49 

71 

49 

55 
44 

50 
42 

44 
32 

43 
31 

61 
29 

68 
31 

73 
33 

77 
36 

75 

44 

72 
52 

63 

46 

59 
39 

62 

31 

63 
39 

72 
32 

75 
41 

77 
50 

70 
54 

77 
60 

72 

50 

75 
48 

67.3 
40.5 

NEK  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

81 
38 

77 

40 

63 
34 

52 
37 

74 
32 

69 

36 

78 
29 

60 
49 

65 
48 

58 
42 

57 

39 

44 
31 

52 
29 

63 
22 

72 
30 

75 
35 

80 
38 

74 
49 

65 

47 

54 
43 

55 

36 

64 
31 

69 

30 

74 
32 

71 
47 

63 

50 

64 
46 

74 
51 

76 
48 

71 
47 

67.1 
39.0 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

8* 
39 

75 
40 

64 

33 

60 
31 

73 
30 

66 
40 

81 
30 

83 
46 

75 

40 

64 
43 

51 

42 

40 
36 

47 
32 

62 

29 

67 
38 

72 

40 

82 
35 

82 
46 

74 

44 

57 
46 

59 

39 

65 
34 

69 
36 

73 
32 

69 
38 

76 

47 

70 
46 

75 
53 

75 
45 

70 
47 

68.7 
39.4 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

74 
35 

83 
45 

55 
33 

68 
32 

53 
27 

73 

32 

60 
29 

81 
39 

65 

53 

74 
54 

65 

45 

50 
35 

36 

30 

37 

26 

57 
30 

68 
32 

73 
35 

79 
44 

71 
48 

68 
54 

65 
43 

45 
39 

45 

36 

60 

30 

69 
36 

79 
.48 

78 
55 

69 
54 

73 
39 

73 
46 

69.5 
39.3 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
42 

68 
37 

65 
36 

54 
38 

73 
36 

62 

41 

78 

33 

83 
61 

66 
50 

52 
44 

50 
40 

40 
32 

41 
34 

63 

30 

68 
38 

72 

42 

77 
41 

70 
55 

71 

54 

54 
43 

57 
40 

60 
37 

65 
36 

70 

37 

74 
48 

73 
39 

66 
59 

73 
49 

72 
47 

74 
49 

63.8 
43.0 

PARKERS8URG  MB  CITY 

MAX 

MIN 

83 
43 

69 
38 

66 
37 

56 

37 

73 
35 

63 

40 

79 

34 

85 
63 

68 
49 

53 
44 

50 

41 

41 
32 

41 
33 

63 

32 

69 
35 

73 

38 

79 
40 

72 

55 

69 
54 

54 
43 

56 

40 

62 

38 

66 
40 

73 
35 

77 
44 

76 
61 

68 

59 

75 
51 

74 
49 

79 
49 

67.1 

43.0 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

80 
34 

79 
38 

65 
29 

47 

70 

26 

66 

45 

71 

26 

62 
45 

60 
45 

63 
54 

58 
41 

41 
30 

39 
29 

56 

30 

65 
28 

70 

29 

76 
31 

78 
36 

71 

46 

65 
53 

33 

40 

56 

29 

37 

36 

67 

26 

74 
33 

74 
49 

65 
53 

68 
55 

70 
43 

73 
44 

66.2 
38.2 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

83 
34 

78 
45 

55 

38 

50 
40 

72 
27 

66 
49 

82 
29 

86 
62 

86 
54 

70 
54 

58 
46 

46 
32 

40 
29 

58 
28 

70 
30 

75 
33 

82 

40 

78 
43 

79 
51 

67 
55 

57 
42 

60 
32 

58 
40 

73 
31 

75 
33 

SO 
35 

67 
56 

65 
52 

75 
47 

77 
47 

69.0 

41.1 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

76 

35 

66 

35 

60 
28 

43 
31 

66 

27 

56 

40 

76 
27 

79 
52 

71 

47 

62 

52 

54 
37 

39 
29 

35 
28 

50 
26 

60 
28 

66 
30 

72 
32 

67 

41 

61 

47 

62 
50 

50 
38 

41 
29 

52 
35 

63 

28 

68 
33 

71 
42 

60 
50 

69 
53 

67 
36 

69 

40 

61.3 
36.9 

PIEOMOMT 

MAX 
MIN 

59 
35 

81 
46 

57 

32 

75 
38 

70 
30 

75 
35 

58 
31 

81 
46 

85 
53 

75 
52 

56 
50 

50 
30 

35 
32 

42 

28 

60 
33 

71 

34 

74 
37 

60 
44 

76 
55 

70 
55 

59 
42 

62 
32 

59 

42 

62 
33 

74 
38 

79 

48 

79 
50 

68 
47 

55 
44 

75 
46 

66.7 
40.6 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
36 

85 
36 

55 
33 

64 
33 

57 
29 

66 
29 

66 
30 

85 
30 

87 
42 

76 
47 

61 
51 

56 
43 

45 
36 

41 
33 

59 
32 

69 
33 

74 

34 

61 
36 

74 
44 

70 
46 

75 

51 

53 
45 

50 
40 

60 
34 

72 
36 

80 
38 

82 
55 

73 
57 

75 
42 

75 
43 

68.2 
39.1 

RAVENSWOOO  DAM  22 

MAX 

MIN 

81 

39 

82 

43 

66 

33 

15 

37 

72 

40 

59 
42 

79 

30 

62 
50 

62 
51 

55 
47 

51 
45 

48 
33 

42 
33 

64 
31 

68 
31 

71 

33 

79 
36 

78 

49 

73 
55 

69 
46 

58 
41 

57 
39 

64 
35 

70 
32 

77 
36 

78 
47 

75 
59 

75 
60 

72 

45 

77 
46 

68.6 
41.6 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

74 
39 

66 
33 

59 
32 

42 
28 

65 
30 

60 
40 

73 

SO 

76 
5  8 

76 
57 

60 
33 

57 

37 

39 
35 

32 

26 

49 
25 

59 
34 

64 
37 

71 
39 

70 

53 

65 
51 

62 
51 

52 
38 

47 
37 

51 
35 

61 
32 

66 
33 

70 
54 

62 
55 

66 
55 

64 
39 

69 
29 

61.2 
39.1 

RIPLET 

MAX 
MIN 

8  b 

37 

82 
91 

68 
31 

60 
34 

74 
28 

70 
43 

82 

28 

86 
29 

80 
48 

55 
45 

49 
39 

48 
30 

40 
31 

64 
26 

70 
27 

74 

2  9 

80 
32 

70 

45 

70 
53 

59 

43 

60 
40 

52 
32 

68 
35 

73 
29 

81 

34 

77 
42 

70 
57 

77 
55 

75 
39 

80 
43 

69.3 
37.5 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

62 
32 

SO 
43 

72 
28 

62 

40 

75 

25 

73 

40 

82 
26 

88 

48 

65 
48 

66 
52 

54 
47 

48 
32 

40 
29 

60 
19 

71 
31 

75 
30 

82 
32 

81 
39 

74 
51 

70 
49 

62 

41 

60 
29 

62 

40 

73 

31 

79 
33 

80 
45 

70 

55 

66 
46 

75 

44 

78 

44 

70.9 
36.3 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

81 
34 

77 
38 

63 
30 

47 

35 

69 
27 

61 

41 

77 
26 

79 

44 

60 
42 

56 

48 

55 
40 

42 
29 

39 
28 

58 

28 

66 
28 

70 

28 

76 
30 

71 

40 

72 
51 

62 
49 

54 
38 

53 
28 

56 
36 

69 
28 

74 
32 

74 
45 

64 
52 

61 

51 

70 
43 

64.8 
36.9 

SPENCER 

MAX 
MIN 

84 
4? 

80 
60 

67 
31 

55 

35 

73 

28 

70 
44 

80 
28 

85 

6 '' 

83 
54 

55 

45 

60 
44 

45 
31 

37 
31 

62 

30 

69 
30 

72 

30 

79 
34 

76 
49 

74 
53 

68 
47 

55 
39 

55 

38 

63 
34 

72 
29 

77 

39 

77 
49 

73 

56 

72 
58 

72 
43 

78 
44 

68.6 

40.8 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

67 

44 

7* 
*7 

52 
31 

62 
28 

41 
28 

63 

35 

50 
35 

74 
47 

79 
58 

73 
50 

63 

45 

49 
22 

20 

18 

32 
.  19 

46 
25 

61 
32 

64 
46 

71 

49 

66 
47 

60 
49 

60 
36 

45 
30 

48 
29 

59 
30 

65 
40 

69 

50 

70 
51 

62 
51 

63 
39 

65 
45 

59.4 
36.3 

UNION 

MAX 
MIN 

72 

34 

n 

44 

53 
10 

66 
(3 

51 

35 

69 
37 

6i 

27 

75 
39 

85 
46 

80 

VI 

69 
50 

52 
39 

40 
31 

35 
29 

54 
32 

65 

30 

70 
33 

75 
42 

71 

53 

69 
55 

70 
47 

51 
42 

46 
36 

56 
29 

68 

34 

75 
46 

77 

55 

69 
54 

73 
43 

70 
44 

63.0 
40.1 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

73 

37 

82 

43 

55 

10 

66 
97 

67 
29 

73 
42 

58 

28 

77 

4  8 

84 
50 

67 

44 

53 

44 

50 
33 

37 
32 

46 
29 

63 
36 

69 
32 

73 
34 

78 
47 

71 

54 

70 
46 

48 

40 

58 
38 

61 
34 

65 
31 

72 

36 

75 
S3 

75 

56 

69 
56 

76 
66 

73 
43 

65.8 
40.3 

MARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

65 
3* 

80 
40 

59 

29 

70 
18 

51 
11 

70 
31 

56 
25 

76 

18 

86 

80 

83 
53 

63 
50 

53 

38 

36 
28 

41 
28 

58 
32 

68 
30 

74 
33 

78 

39 

76 
60 

71 
57 

58 
41 

60 

32 

57 
39 

57 
30 

70 
32 

78 
47 

79 
65 

66 
46 

58 
45 

74 
44 

65.9 
36.  7 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 

3« 

79 

4  0 

61 
32 

51 

36 

75 

29 

68 

47 

85 

87 

5? 

80 
'•0 

68 

56 

59 

44 

45 
34 

39 

33 

59 
33 

70 
30 

75 
32 

61 

34 

73 

43 

75 

44 

70 
57 

57 
44 

57 
37 

60 
41 

73 
32 

77 
35 

77 
47 

6» 
55 

77 
57 

77 

43 

77 
44 

69.5 
40.9 

WE1RTON 

MAX 
MIN 

80 
39 

75 

42 

62 
)8 

5  0 

M 

71 

5  5 

65 
18 

77 

13 

79 
60 

6  5 
48 

56 

42 

54 

39 

45 
30 

48 

30 

62 
26 

70 
35 

73 
43 

78 
42 

72 
54 

62 

48 

53 
43 

57 
36 

f,? 
33 

67 
33 

72 
36 

70 

46 

66 
52 

62 

49 

73 

60 

73 

47 

69 

47 

63.6 
40.9 

WELLSBURG  3  NC 

MAX 

MIN 

63 
33 

77 

)8 

M 

29 

53 

32 

n 
27 

6  8 
31 

10 
16 

8  0 

45 

72 

47 

6  5 
42 

56 

HO 

46 
31 

49 
22 

65 

21 

70 
22 

73 
30 

79 
33 

73 
45 

63 
52 

56 
45 

58 
35 

63 
27 

6  7 
29 

72 
29 

71 
35 

69 

46 

61 

60 

73 

52 

74 
46 

72 
42 

67.2 
36.3 

WESTON 

MAX 
MIN 

72 
34 

84 
41 

66 
32 

66 

5  3 
10 

72 

56 
29 

82 

10 

M 

61 

72 
48 

52 

4  6 

49 
38 

10 

32 

19 

32 

60 
30 

69 
31 

73 
33 

79 

16 

72 
49 

75 
53 

67 
42 

65 
36 

84 
38 

62 
31 

72 
32 

73 
38 

76 
63 

67 
59 

79 
40 

72 
46 

66.2 
38.9 

wnCfl  IN'.  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

67 
37 

■0 

4'. 

46 
60 

60 
40 

60 
34 

6  9 
40 

57 
32 

76 

4  0 

no 

i.l 
42 

54 
42 

47 
37 

38 
31 

47 
27 

62 
33 

68 

38 

72 
38 

'8 

61 

69 
55 

60 
46 

30 
37 

37 
34 

61 
35 

66 

35 

70 
42 

72 

47 

71 
52 

63 
35 

72 

50 

71 

47 

63.9 

40.8 

•  MITf  MILPMIJ*  IMIN 

MAX 
MIN 

61 
31 

73 
60 

II 

29 

'.6 
34 

71 
23 

71 
69 

79 
24 

86 
34 

01 
42 

75 
32 

62 

51 

62 
33 

36 
31 

36 

30 

67 
27 

73 
27 

77 
29 

77 
36 

80 
52 

74 
55 

64 

46 

30 
40 

60 
36 

70 
27 

74 
30 

80 
42 

76 

49 

73 

54 

72 
42 

78 
37 

70.1 
37.8 

WUl  l»- 

MAX 
MIN 

60 
Ml 

61 

5  5 
31 

69 
38 

62 

>0 

10 
31 

00 
39 

10 

'.  1 

77 
54 

63 
50 

50 

40 

42 
36 

40 
31 

64 
31 

74 

n 

78 
36 

83 
43 

72 
56 

78 
55 

73 

47 

30 
42 

49 
41 

H 

14 

76 
38 

84 
47 

82 
96 

75 

68 

78 
42 

79 
44 

70.6 
41.3 

Sm  n*l*f«mc*>  NolM  Following  Station    Indmx 
-    90    - 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 

WES 

T    VIRGINIA 
APRIL    1959 

Day 

Ol  Month 

2 

V 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■INFIELD    LOCKS 

HAX 
H1N 

37 

43 

38 

39 

57 
3* 

73 
36 

3* 

82 
35 

85 
53 

70 
49 

52 

50 
39 

40 

13 

38      63 
3*       33 

69      73 
15      37 

78 

46. 

71 

50 

71 

52 

59 

42 

55 
36 

52 
39 

64 
35 

72 

36 

80 

44 

77 

49 

70 
59 

77 
45 

74 
46 

66.5 
41.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

BUHST0HZ   DAM 

CLARIS BURG    1 

BOGSETT   GALLIPOLIS   DAM 

tARDEXSVILLE    R   II   FARM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
HMD 

EVAP 
HMD 

EVAP 
HMD 

13 
31 

.30 
75 

.11 

H 

.21 

73 

.47 
142 

.23 

96 

.OS 

58 

.28 

127 

.12 
76 

.07 
71 

.31 

151 

.12 

124 

.07 
57 

.06 
97 

.13 
71 

.25 
76 

.10 

205 

.33 
81 

24 
73 

.IS 

47 

.20 
74 

.15 
37 

.20 
116 

.21 
54 

M 
60 

.05 

95 

.09 

29 

.12 
57 

.10 
52 

.18 
81 

.05 

23 

.04 

66 

.04 

56 

.05 
45 

.07 

119 

.01 
33 

.03 

38 

.12 
64 

.00 
80 

49 

.00 

29 

.14 
104 

.00 
70 

.12 

22 

.09 
90 

.14 
69 

.07 
80 

.17 
62 

.19 
43 

.27 
80 

.17 

51 

.19 
57 

.15 

43 

.06 

37 

.38 

55 

.22 

53 

.33 
37 

.09 
60 

.07 
36 

.19 
26 

22 

.08 

41 

.00 
28 

.12 
34 

.25 
17 

.02 
82 

.00 
40 

.09 
14 

.11 

46 

.08 

59 

.11 

80 

.03 

45 

.03 

29 

.11 

79 

.22 
60 

.10 
25 

.01 
24 

.08 
33 

.10 
50 

.15 
38 

.12 

36 

.13 

44 

.18 

29 

.09 
20 

.18 
37 

.08 
40 

.14 

49 

.17 
23 

.26 
38 

.11 
81 

.15 
42 

.10 
36 

.12 
42 

.02 
63 

.21 

60 

.22 
35 

.06 

41 

.27 
114 

.00 
30 

.06 
44 

.18 

66 

.16 
90 

.00 
40 

.05 
33 

.16 
38 

.18 
99 

.21 

50 

.21 
43 

3.91 
1377 

4.27 
2531 

B4.19 
1462 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST    VIRGINIA 
APRIL  1999 


Day  of  month 


"T" 
1       2       3       4       S       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     2S     26     27     28     29     30     31 


ARBOVALE  2 


BLUESTONE  DAM 
BRUSHY  RUN 
CAMDEN  ON  GAULEY 
CHARLESTON  WB  AIRPORT 

CLAY  1 

CRANBERRY  GLADES 

CRESTON 

ELKINS  AIRPORT 

FLAT  TOP 

GLENVILLE 

HUNTINGTON  WB  CITY 

KUHBRABOW  STATE  FOREST 

MANNINGTON  1  N 

HARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

MATHIAS 

MC  ROSS 

1IOOREFIELD  MC  NEILL 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PIEDMONT 

PIHEVILLE 

ROWLESBURG  1 

SPRUCE  KNOB 

WEIRTON 

WHEEL IMG   WAR WOOD  DAM   12 

WHITE   SULPHUR    SPRINGS 

WILLIAM SOU 

WIWrlELD  LOCKS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
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TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  1959 


s 

i 


E   j 


-  53 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
APHIL  1959 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


AT*)*}   C  CMC  0*0  COLLCM 
■VMM 

mckliy  v  »  hospital 

ML1MT0M 

MLICvUlC    OAM    ;o 


MM  *\*    1    Sw 

«»«U»    S*"|NCS 
•  1*Ch  *lvt«  *  ssw 


BauCMIlO  2  tw 
■xuenci.0 

•LUCSTOftf    0*» 
MANCMlAMD 


»«t    CO   AP 


ca#wa»lingo  st  forest 
cai*o  >  s 

CAMOtN    ON    6AU.CY 

LAH     <«Ut» 
CtNHlALIA 
CMAJHCSTON    w6    AP 

CMAJKESTOM    1 
CLARIS  8V*G    I 

ClA*    1 


-  -kir 

oui  awn 

»H'     "UfluH 

001  sAteomt 

064  5   VOOO 

M4I     NICHOLAS 

0479|MAROISON 
0*«T|nCA>AKTS 
•ON&AN 

o«**  Nicholas 
i  ««c«ces 

.  MCtCC« 
OtJt  SUNNtRb 
]tm  LINCOLN 
1083    Pt«STON 


M    PCMDLl  ion 

IS    POCAHONTAS 

20  U*SHUR 
U    MAX  TON 

19    BATHE 

2*  RICHIE 
43  wEBMEB 
•J  TuCKER 
26   BpUXTOM 


CM  TO* 


GcAOCS 
OUSTON 
■WIS 

CAST    RAlNfLLE    1     SE 
CLK  IMS    AIRPMT 

FAIMOMT 

rutr  too 
r«A«uii  2  n 
pr«naisbvng 

■Ml 

fcASSAwAY 

■lEmvillE 

MAf  TON     1    NE 

RANTJvILlE     2    MM 
■IPFITNSVILLE 


5S    i 


2013    POCAHONTAS 

JOS*,   wirt 
2209   TUCKER 
2*3*    GREENBRIER 
2718    RANDOLPH 


flJC     i 


IIM 


IRS   F£R« 
>CRS   FERR' 
HASTINGS 


3353    MC    DOwELL 

,3341  MAXTON 

3*>.«  GlLN£R 

3630  TATLM 

34*8  CALhOUM 

)T*,9  LINCOLN 

3116  BAR80UA 

31*6  LINCOLN 

3*27  JEFFERSON 

NAT    KONUT     3932  JEFFERSON 

39T»  w£TZ£L 


HICO 

NOCSCTT    GAlLIROLIS   I 

HMEPOlT 


HUNTINGTON    ««    C I T 
IACCCR 

IRELAND 


*12B  FAYETTE 
A200  MASON 
*26*  PRESTON 
4261  LEWIS 
4309  MARION 

♦369  WET2EL 
*3SS  CABELL 
•  406  MC  DOWELL 
44TB  LEWIS 
A359  LEWIS 


A763  XFFEHSON 

4816  MINGO 

*636  MINERAL 

MOUNTAIN  *9«1  MINERAL 

E  FOREST   *971  RANDOLPH 


CYSVlLLE    I 


LEvlStLAG 
LiNOS!0€ 

L)*E»PCC. 


LONOOM  LOCKS 
NAOISOM 
RMMIMTON  . 


5002  MONONGALIA 
SQIO  MASON 
522*  GREENBRIER 
52  84  MONROE 
5323  JACKSON 

53*1  GILMER 
3353  LOGAN 

5  36  5     KANAWHA 
5563    BOONE 


1    Oil    2400 
9   22 


0  OB 

1  OT 

9    20: 


BO 

7? 

6C 

C9 

BO 

27 

B2 

27 

■I 

64 

no 

21 

m 

25 

2    2A 
S    59 

9    00 
0    05 


2    05 
0    26 

0  40 

1  32 

0  SB 

2  00 

1  22 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


L.     tSLt    BONO 
NONONGAHELA    POWER    I 
CHARLES    L.    COBBAN 
ONER    S.    SMITH 
NETTIE    R.    iHEETS 


CONCORD  COL 
HOwARO  R.  F 
V.    A.    NQSPl 


3       7A       7A 


tut 


WILLIAM     &.     JOHNSTON 
,R.    0.    MART* 
MRS    CORENt    T.    YOUNG 

H.    M.     RUPPLNTHAL  .1  I  1 
HAMILTON    GAS    CORP. 

RADIO    STATION    WMIS 
THEODORE    F.    ARNOLD 
CORPS    OF    tNGINtERS 
T.    MILTON    CLAY 
'JAMES    I.    GALLOWAY 


JOHN    I 


SHREVl 


DR.  ARTHUR  B-  GOULD 
JOHN  M.  BROWN 
FOREST  SUPT. 

EUREKA  PIPE  CINE  CO* 
i HOWARD  FLETCHER 
BEN  F.  THOMPSON 
MRS.  CLARA  F.HOLDEN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 


W.     VA 

.    WATER    SVC.    CO. 

MENRY 

R.    GAY 

SARAH    B.    FRANKFO 

MRS. 

)£RTHA    J.    YOUNG 

HOPE 

NATURAL    GAS   CO* 

FEOER 

AL    PRISON    CAMP 

JAPHIENE   COOPER 

4ARY    L.    OUMAS 

KAREC 

F.    EVANS 

W.     HA 

LLEY    SIMMONS 

CITY 

FILTRATION    PLANT 

FRED 

:.    BOWLING 

MRS. LEAFY    A.    REXRODE 

EQUITABLE   GAS   CO. 

JAMES 

K1SH 

W.    VA 

.    WATER    SVC.    CO. 

FRED 

W.    WELLS 

EARL 

I.    CORROTHERS 

HOPE 

NATURAL    GAS    CO. 

ROBIN 

D.    MOORE 

MRS. OPAL    R.     JACKSON 

.    WATER    SVC.    CO. 

MISS 

ELEANOR    J.    WHITE 

NATIONAL    PARK    SERVICt 

HOPE 

NATURAL    GAS   CO. 

F.  EUGENE  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  HARRIET  SHARPS 

i maple  h.  summers 

'CORPS    OF    ENGINEERS 

MFGRS.    LT.    *    HT.    CO. 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
MRS    moll  IE    C.    AUVIL 
CLARKSBURG    WATER    BOARD 
MRS.RETA    GOL0SM1TH 

UNIVERSITY    EXP.    STA. 
ROY    A.    DEMPSEY 
POTOMAC    STATE    COLLEGE 
PAUL    C.    POUZER 
FOREST    SL'PT. 

WEST    PENN   POWER    CO* 
AGRI.    SUB-EXP.    STATION 
HUGH    A.    SCOTT 
LOUIS    E.    CANTIBERRY 
BROOKS    E.    UTT 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
DANNY    F.    WOOLCOCK 
CORPS   OF    ENGINEERS 
J*    £.    CURRY 

JAMES    N.     MORGAN 


MANNINUTON     1     W 
MARLINTON 
MARTINSBURG    FAA     , 
MARTINSBURG    2    W 
MATHIAS 

MATOAKA 
MC    MECHEN 
MC   ROSS 

MIDOLEBOURNE    2    ESE 
MOOREFIELD    MCNEILL 

MORGAN TOWN 

MORGAN TOWN 

MT    STORM 

NAOMA 

NEW    CUMBERL 

NEW    MART  II 

OAK    HILL 

OMPS 

PARKERSBUfiG    FAA    AP 

PARKERSBURG    WB    CIT 


PI NEVILLE 
PRINCETON 
RAVENSWOOD    DAM    22 
RENICK    2    S 
R1CHWOOD    3    NNE 

RIPLEY 
ROANOKE 

ROMNEY  3  NNE 
ROWLESBURG  1 
ST    MARYS 

i  SALEM 

|  SALEM  JACOBS  RUN  1 

; SALEM  JACOBS  RUN  2 

SALEM  PATTERSON  FK 

SALEM  PATTERSON  I 


POCAHONTAS 
BERKELEY 
BERKELEY 
HAROY 

MERCER 
MARSHALL 

GREENBRIER 


WET2EL 
FAYETTE 
MORGAN 

WOOD 


698! 

BARBOUR 

6991 

RANDOLPH 

700* 

MINERAL 

7029 

WYOMING 

7207 

MERCER 

7352 

JACKSON 

GREENBRIE 

"" 

NICHOLAS 

JACKSON 

759B 

LEWIS 

HAMPSHIRE 

7785 

PRESTON 

7H7^. 

PLEASANTS 

7883 

HARRISON 

7S8* 

HARRISON 

39    29 

BO    52 

39    09 

76    5*i 

39    36 

79    55 

39    37 

79    56 

39    17 

79    1* 

37    52 

61    29 

*0    30 

60    37 

39    39 

BO    52 

37    56 

61    09 

39    30 

7B    17 

39    21 

ei   26 

39    16 

81     31. 

39    06 

79    AO 

39    00 

79    07 

39  09 i   80  02 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


FROST 

.    CURRY 

ON    AGENCY 
RISWELL 


MILES    M, 
MRS.    E. 

FED.    Av 


37  22 

38  57  ' 

37  5B  j 

38  16 

36    49  ' 

38  56' 

39  23  i 
39  21 
39    23 

39  17 
39  18 
39  16 
39  16 
39  15 


61    05 
61    46 

BO    21 


80  34 
80  35 
60  34 
80    33 

80    34 


TA 

8A 

BA 

7Al 

7A 

7A' 

4P' 

7A. 

THOMAS    I 
JAMES    G 


MARTIN 

I.  HOVtRMALE 
ON  AGENCY 
H    DURtAu 


A.    WATER    SVC.    CO. 
S    OF    ENGlNEtRS 

V.    MC    FERR1N 
LLE    SMAWVEft 


.  FRANCES  VANCE 
ER  H.  80LYAR0 
i.    H.    CORE 


SALEM    PATTERSON    R    FK 

7SB« 

HARRISON 

6 

39 

16 

80 

35 

1160 

W.    H.    MC    DONALD 

SALEM   POST    ROGERS 

7889    HARRISON 

17 

36 

1120 

C            SOIL    CONS.    SERVICE 

SM1THBURG 

8274DODDRIDGE 

8 

39 

17 

8C 

795 

C            HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

SMITHVILLE 

8286RITCHIE 

39 

04 

81 

05 

B40 

C            HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

SPENCER 

8384  .ROANE 

5 

36 

48 

61 

21 

964 

6P 

6A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO* 

SPRINGFIELD    1    H 

8*09 

HAMPSHIRE 

9 

39 

26 

78 

42  | 

7  95 

C            HARRY    L.    GRACE 

SPRUCE    KNOB 

8433 

PENDLETON 

38 

79 

31  1 

3050 

8A 

SA 

1       M     'HARRY    J.    GORDON 

STONY    RIVER    DAM 

6  b  3b 

GRANT 

9 

3<l 

08 

79 

18 

3400 

6A  | 

FRED    C.    BECKER 

SUMMERSV1LLE    3   NE 

6  60  H 

NICHOLAS 

36 

IB 

80 

48, 

1850 

C            CHARLES    F.    GUM 

SUTTON    2 

B662 

BRAXTON 

•* 

38 

40 

80 

43  1 

828 

7A 

RAY    M.    HOOVER 

TERRA    ALTA 

8782 

PRESTON 

i 

39 

27 

79 

33 

2587 

C            CHARLES    E.    TREMbLY 

THOMAS 

8801 

TUCKER 

2 

39 

09 

79 

30. 

3010 

7A 

MRS.    MARGARET    PERKINS 

TRIBBLE 

B92* 

MASON 

38 

41 

81 

50 

630 

C            MISS    NORMA    RUTH    CASTO 

TYGART    0AM 

S9Sb 

TAYLOR 

10 

39 

19 

80 

02 

1200 

C           CORPS    OF    ENGINEERS 

UNION 

9011 

MONROE 

7 

37 

36 

60 

32 

1975 

7A 

7A 

C            MRS.THELMA    SPANGCLR 

VALLEY    BEND 

9068 

RANDOLPH 

10 

38 

u 

79 

56 

2010 

7A 

MRS    VIOLET    L.    SwECKER 

VALLEY    HEAD 

9086 

RANDOLPH 

10 

38 

33 

80 

02 

2425 

C            KENT    SWECKER 

VANDAL  1  A 

9104 

LEWIS 

6 

38 

^6 

80 

24 

1120 

6P 

MISS    MARY    HORNOR 

VIENNA    BRI5C0E 

9168 

WOOD 

8 

39 

21 

81 

32 

634 

9A 

9A 

PENN    METAL    COMPANY 

WAROENSVILLE    R    M    FARM 

9261 

HAROY 

9 

39 

06 

76 

35 

1200 

9A 

9A 

A                 UNIVERSITY    EXP.    STA. 

WASHINGTON    DAM    19 

9309 

WOOD 

8 

39 

15 

81 

42 

600 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WEBSTER    SPRINGS 

933} 

WEBSTER 

38 

Z1 

80 

25 

1560 

6P 

C            THOMAS    H.    DONALD 

WEIRTON 

9345 

HANCOCK 

8 

40 

2» 

BO 

36 

1050 

6P 

H      C.    E.    STETSON 

WELLSBURG    3    NE 

9368 

BROOKE 

8 

40 

18 

80 

35 

668 

6P 

6P 

GEORGE   P.    PFISTER 

WESTON 

9436    LEWIS 

6 

39 

« 

80 

28 

1026 

7A 

7A 

J.   ARTHUR  HENRY*   JR* 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

9492    OHIO 

8 

40 

06 

BO 

42 

659 

8A 

TA 

H      CORPS    OF    ENGINEERS 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

9522    GREENBRIER 

7 

37 

68 

80 

1914 

5P 

7A 

H      GREENBRIER  HOTEL 

WILLIAMSON 

9605    MINGO 

1 

37 

40 

82 

17 

673 

8A 

6A 

H      NORFOLK    +    WESTERN    RWY . 

WILLIAMSON    2 

9610    MINGO 

1 

37 

40 

82 

700 

CUZZIE    W.    WHITMORE 

WINFIELD    LOCKS 

9683    PUTNAM 

* 

36 

32 

81 

55 

571 

7A 

7A 

H      CORPS   OF   ENGINEERS 

PUBLICATION    ENDED 

MOOREFIELD    1    SSE 

61 63 

HARDY 

9 

39 

02 

78 

58 

830 

5P 

7A 

C                    EFFECTIVE       4/59 

I    1-BIG  SAHDYi      2-CMEAT,      3-GUYAMDOT,      4-KANAWHA,      5-LITTLE   KANAWHA,      6-HONONGAHELA ,       7-NEWi       8-OHIO,      9-POTOMAC,      10-TYGARTi      11-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE  NOTES 
climate  of  Heat  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Heather  Bureau  Offlcw,  Box  006,  Parkeraburg,  feat  Virginia,  or  to 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  13  SSW,  Indicate  distance  In  Biles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  lo  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or   were  received  too  late  to  be  Included  la  this  lssas. 

Divisions,  as  used  In  "Climatologies  1  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  19S7. 

nits  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  In  miles.   Hoatbly  degree  day  totals 
f  average  dally  temperatures  from  65"  F. 

the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherslwe  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.   Max  and  Hln  Is  "Evaporation 
ater  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

■e  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
period  1931-1955. 

equivalent 
uses  of  loc 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  Id  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  grouad 
include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporat 
24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  time 
saving  tine. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  b.b.,  1 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  beading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.!   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Sourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
-  Ho  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
t   And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  la  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  moans  after  rain. 

AW  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which 
may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  stats. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEST  VIRGINIA  -  MAY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   96°  on  the  21st  at  Ripley 
Lowest  Temperature:   25°  on  the  10th  at  Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:   6.92  inches  at  Horner 

Least  Total  Precipitation:   1.48  inches  at  Spencer 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.10  inches  on  the  23rd  at  Lewisburg 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  8  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  15th  at 

Canaan  Valley 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHWESTERN 

SENS    RUN    1     SW 
CAIRO    3    S 
CMSTON 

MBERLAND    DAM    « 
NEW    "ART INSV1LLE 

PARKERSBURG    FAA    AP 
PARKERSBURG    WB    CITY  // 

VIENNA    BRISCOE 

nElRTcm 
wELLSBURG    3    NE 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

DIVISION 

NORTH    CENTRAL 

BENSON 

BUCKHANNON    2    W 
CLARKSBURG    1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

GLENYILLE 
GRAFTON    1    NE 
GRANTSVILLE    2    NW 
HASTINGS 

HANN1NGTON     1     N 

N.IDOLEBOURNE    2    ESE 
MDRGANTOwN    FAA    AIRPORT 
N0R6ANT0WN    LOCK    AND    DAM 
WESTON 

DIVISION 

SOUTHWESTERN 

CABWAYLlNGO    ST    FOREST 

CHARLESTON    WB     AP 

CHARLESTON    1 

HAMLIN 

MOGSETT    GALL  I  POL  IS    DAM 

HUNTINGTON    WB    CITY 

UUCIN 

LOGAN 

LONDON    LOCKS 

MO  I  SON 

RAVENSWOOD    0AM    22 

RIPLEY 

SPENCER 

WILLIAMSON 

W1NFIELD    LOCKS 

DIVISION 

CENTRAL 

BAYARD 

BECKLEY    V    A    HOSPITAL 

BIRCH    RIVER    6    SSW 

BRANDONVILLE 

CANAAN    VALLEY 

CRANBERRY    GLADES 

ELKINS    AIRPORT 

FLAT    TOP 

HOPEMONT 

KUM6RAB0W    STATE    FOREST 

MC    ROSS 
OAK    HILL 
PARSONS    1    SE 
PICKENS    1 

-0OD    3    NNE 

ROWLESBuRG  1 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER    SPRINGS 

DIVISION 

SOUTHERN 

ALDERSON 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

BLUEFIELD    2    NW 

BLUESTONE    DAM 

GARY 


AM 
AM 
AM 


WEST    VIRGINIA 
MAY    1959 


I  smpai  Blui 


81.6 
B1.0 

so.  e 

81.  * 

78.8 
79.7 
79.5 
78.4 
80.0 


79.5 
78.3 
80.3 
77.6 
81.3 

81.9 
80.1 
81.4 
80.3 
80.4 

79.9 
77.4 
79.8 
79.8 


81. 9M 

79.9 

80.6 

80.8 

80.3 

82.0 
81.8 
82.2 
80.7 
80.9 

81.4 
83.5 
80.4 
84.5 
79.9 


73.7 
75.1 
77.9 
75.2 
71.4 


75.3 
76.7 
78.2 
73.2 


51.0 
51.0 
51.9 
53.9 

55.8 
56.3 
53.5 

54.5 
49.7 


51.3 
50.5 
51.5 
53.7 
53.4 

52.9 

50.1 
52.6 
53.6 
49.4 


54.1 
52.0 
51.8 


51.  4M 

56.7 

56.4 

54.2 

53.5 

57.8 
54.0 
56.7 
52.1 
55.5 

55.1 
52.6 
53.9 
54.7 

55.0 


44.8 
50.6 
49.1 
46.5 
45.0 

45.0 
49.2 
50.2 

47.2 
45. 4M 

49.8 
50.7 
49.7 
48.7 
51.  7M 

49.4 
49.1 
53.  3M 


M 
66.3 
66.0 
66.4 

67.7 

67.3 
68.0 
66.5 
66.5 
64.9 

64.5 

66.4 


15* 

•    2    • 


67 

4 

bS 

1 

67 

0 

67 

0 

64 

9 

65 

.9 

65 

.8 

65 

.9 

65 

.8 

75.3 
76.1 

75.3 
78.6 

80.5 


54.5 
53.5 
52.6 
53.5 
52.9 


66.  7M 

68.3 

68.5 

67.5 

66.9 

69.9 
67.9 
69.5 
66.4 
68.2 

68.3 
68.1 
67.2 
69.6 
67.5 

68.0 


59.3 
62.9 
63.5 
60.9 
58.2 

59.8 
62.1 
60.2 
60.4 
58. OM 

62.6 
63.7 

64.0 
61.0 
61.  3M 


64. 

6 

59. 

9 

67 

1M 

61 

6 

64 

9 

64 

8 

6  4 

0 

66 

1 

66 

.7 

3.9 

2.7 


4.3 
2.4 


Precipitin 


3  3  17+ 

31  17 


34 

16 

37 

16 

36 

17 

35 

17 

32 

17+ 

1.7 
3.7 


38  18 

40  17+ 


96 
95 
92 

75 

63 
79 
93 
93 
113 


99 
92 
105 

60 


185 
104 
119 
175 
235 

175 
145 
161 
161 
214 

115 
113 
107 
152 
153 

96 
183 


3.07 
4.03 
1.86 
5.06 
4.84 

3.37 
3.30 
5.53 
4.53 
3.87 

3.27 


4.25 
4.40 
2.66 
2.63 

4.22 


4.01 
2.58 
2.29 
2.43 
2.72 

3.17 
2.38 
2.00 
5.22 

3.21 


3.35 
2.40 
2.42 
3.51 
2.22 

3.46 
3.09 
2.63 
3.25 

2.24 

2.20 
3.68 
1.48 
3.78 
3.45 


1.31 

.18 

2.22 

1.50 

.63 


.02 

.11 
1.31 
1.49 


.36 

1.93 


1.87 

1.10 


2.09 
.68 


1.38 
1.32 


2.44 
.14 
.01 


4 

54 

2. 

81 

3 

67 

2. 

72 

3 

50 

5 

96 

4 

55 

5 

40 

2 

86 

4 

.28 

6 

.85 

3 

05 

4 

.37 

5 

.45 

5 

.12 

3 

.68 

3 

.  16 

6 

.05 

2.82 
3.87 
4.14 
4.77 
2.24 


.23 


See  Reference   Notes  Following   Starion   Index 
-    59    - 


1.48 

.73 

1.17 

1.55 

1.42 
1.73 
1.55 
1.31 
1.10 

1.55 


1.00 
1.63       14 


.96 

1.38 

.92 


1.14 

.65 

1.10 


1.30 

.61 

.86 

1.25 

1.13 

1.44 


.87 
.63 


1.51 

.74 

1.40 


1.65 
.88 
.90 

2.65 

.90 

1.06 

1.40 

.95 

1.15 

.68 

1.81 


.92 

1.66 

1.29 

1.42 

1.72  .76 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

T 

0 
0  0 

0  0 

0  0 

0 


0 

0 
0 

1  0 

2  0 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CONTINUED 

WEST    VIRGIN!/ 

Temperature 

ilalton 

*  1 

•     6 

< 

|  2  1 

See 
q  .r  ^ 

X 

Q 

* 

Q 

Q 

No  of  Day* 

5 

|  J  I 
See 

Cj  J:  ^ 

6 

o 

Snow,  Sleet 

Station 

Mm 

Mm 

| 

t  | 

1  s 

i 

s 

■- 

-: 

s 

s 

1 

a 

',  i 

si 

8  , 

: 

■  ../ 

LEWISBURG 

P1NEVILLE                                               AM 
UNION                                                              AM 
WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

76.4 
80.9 
76.4 
79.4 

50.7 
53.5 
52.7 
51.2 

63.6 
67.2 
64.6 
65.3 

3.6 
3.2 

85 
91 
86 

90 

6  + 

6  + 

7  + 
6 

30 
37 
31 
36 

17 
17 
17 
16 

97 
71 
95 
74 

0 

4 

0 
1 

0 

0 

0 
0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

6.46 
1.94 
2.33 
3.13 

-  1.12 

-  .35 

3.10 
.92 
.80 
.63 

23 

.  : 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

7 

8 

10 

3 

1 
1 
2 

2 

0 
0 
0 

DIVISION 

65.2 

2.7 

3.52 

-       .19 

.0 

NORTHEASTERN 

BERKELEY    SPRINGS 

FRANKLIN    2    N 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

KEYSER 

79. 5M 

77.7 
60.5 
79.5 
81.0 

48. 5M 

49.7 

56.2 

51.7 

51.6 

64. 0M 

63.7 

68.4 

65.6 

66.3 

2.2 

91 
87 
91 
91 
90 

29 

6  + 
7 
7 
6 

31 
31 
40 
35 
35 

9  + 
9 
17 
9 
9 

120 
106 

60 
94 
77 

3 
0 
2 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.46 
3.16 
3.28 
3.00 
2.51 

-       .77 

1.16 
1.05 
1.12 
1.43 

1.04 

13 
13 
13 
19 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
8 
6 

4 

5 

1 

2 
3 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

MARTINSBURG    FAA    AP 

MATHIAS 

MOOREFIELD    MCNEILL 

PETERSBURG 

PIEDMONT                                                 AM 

78.1 
76.4 
81. 3M 

eo.i 

79.0 

51.9 
4B.3 
47. 6M 
53.0 
50.9 

65.0 
62.4 
64. 5M 
66.6 
65.0 

1.5 
3.2 

89 
86 
90 
90 
90 

7 
30 
29  + 
11 
12  + 

37 
30 
30 
36 

34 

9 
17+ 
17+ 

9 
17 

110 
141 
109 
70 
119 

0 
0 
4 
1 
2 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
2 
3 

0 
0 

0 
0 
0 
G 
0 

2.69 
4.76 
3.26 
2.69 
2.26 

-  1.18 

-  1.72 

1.13 
1.42 

1.16 
.79 
.54 

19 
13 
13 
13 
;  k 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
9 
9 
7 
6 

2 
3 

1 
3 
1 

1 

1 
1 

0 
0 

POMNEY    3    NNE 

WARDENSVILLE    R    M    FARM              AM 

81.2 
77.0 

49.8 
49.8 

65.5 
63.4 

2.3 

90 
88 

29  + 
30+ 

32 
32 

17+ 

17 

93 
136 

3 
0 

1 

0 

z 

1 

0 
0 

2.71 
3.78 

.06 

.91 
.92 

13 
13 

.0 
.0. 

0 
0 

5 
8 

2 
3 

0 
0 

DIVISION 

65.0 

2.6 

3.05 

-       .64 

.0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3  ,• 
III 

£    O    3 

a,   a  « 

1 

Station 

0* 

a 

"a 

> 

■oag1 

o        « 
u   »   > 

.9! 

s 
g 
■ 

4 

3  1 

§       1 
?  —  ■£ 

U)     O    © 

0 

_  s 

£  3 

as 

a 

OH 

o  co 

o  H 
©  CO 

..  H 

a 

OH 
O  CO 

..  M 

a 

OH 

O  CO 

..  M 

r> 

o 
H 

o 
o 

■* 
1 
o 

01 

a> 
1 

o 
tn 

o> 

"> 

T 

o 
p 

s 

cm  3 

0 
Hi 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 
HUHTINGTON  WB  CITY 
PARKKRSBTJRG  WB   CITY 

sw 

10 

5.9 
5.1 

17++ 
28 

wsw 

N 

23+ 

4 

79 

81 

48 

56 

7 
9 
5 

8 
5 
3 

5 
3 
4 

1 

2 
1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

21 

20 
14 

50 

7.5 
7.5 

'.'■('       r-'-'l.    f.'tli    «■       I  |ri((-.      I  ,  JIl.WIIH]       M.llltn, 

-    60    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


6        7        8        9 


,  ALOMSOA 
HIM    1    *> 
iMOtUi     .' 


A  COACOA. 

f     V     A     HOSPITAL 

■MM 
>Ill<    M> 

A 

.     s 

•  'AGS 

«I«S"     6    SS« 


AMMM    I    M 

•1U.C 

TL1MG0    SI    FOREST 


.MARLESTOM    «e    AP 

;»  1 

-  .AG    I 

clCaoeaia   l    s» 
CRARMRRT    GLADES 

■Bia 

1AST      TAINtLLt     1     SE 
ELKlMS    AIRPORT 
FAIRMONT 
FUI     TOP 

FRAMKLIA    2     A 

mm 

USSAMT 

iUATVlLLE 

>   :  ae 

oumtsviu.e  2  mm 

•*mi  :n 

hampers  ferry 

marpe«s  ferry  nat  monnt 

MA$T|AGS 

MICO 

N06SETT    GALLlPOLIS    OAM 
HOPE MOAT 

MOULT    LOCK    IS 

MUHT1M0T0M    M0    CITY 

item* 

1KLAAO 

KEAAAEYSVlLLt      .      N- 

IFJMIT 
U.YSER 

UKAlLT    MOUNTAIN 
KuNBPAAOw    STATE    FOREST 
LAKE     LTNM 

LAKIN 
LCM1SMJPG 
LMM 

LONOOM    LOCKS 
MADISOM 

MAMTIIMGTOM     1     A 
MAMJUMGTOA     1     . 
MAATIASBUAO    FAA    AP 
MATM1AS 
AATCMLKA 

AC    AECXA    DAM    13 
AC   AOSS 

AIOOLESOURAE  2  ESE 
A0OAEF1ELD  MCAEILL 
AOP6AAT0MM    FAA    AIRPORT 


PAAJLERSVUAG  FAA  AP 
PAAKEBSBUA&  MS  CI  TV 
PAASOAS    1    SE 

PETERSBURG 
PHILIPP] 
PICKEAS     1 
PIEIMOMT 
RI»E»ILLE 

••IACETOM 
•AVtASMOOO    DAM    22 
REAICI    i    s 
•ICHMOOO    )    MAE 
RIPLEY 


AOMAET    )    MAE 
AOMLESBURG    1 

'COBS   RUN    1 

SALEM  PATTERSOM   FK    JCT 
SALEM  PATTEASOA   L    FK 
SALEM    PATTERSOM    R     FK 
SPtACEP 
SPRUCE    UOB 

STOAT     PWER     OAM 
SUMMEPSYILLE    3   A£ 
SUTTOA   2 

TMOAA5 


- 

3. AT 

a.Sa 

S.ST 
2.  »T 

1.5A 
A. 25 
3.07 
2.A6 
3. AT 


3.30 

... 


3.16 
2.2A 
A. 22 

A. 01 
2.  SB 

2.29 
3. SI 
3. AS 
3.2A 
2. A3 

3.57 
2.22 
2. AS 
6.92 
2.22 

3.AA 
2. A3 

S.67 


3.2A 
2. SI 
3.36 
A.21 

3.59 

3.09 
6.A6 
2.63 
3.25 
2.2A 

2.72 
2.61 
2.69 
A. 76 
2.35 

3.0A 
6. AS 
3.17 
3.26 
2.36 

2.00 
2.91 
3.57 

5.06 
A.8A 

3. OS 
2.91 
3.37 
3.30 
A. 37 

2.A9 
3.67 
S.A5 

2.26 
1.9A 

3. AS 

2.20 
5.62 


3.56 

3.17 
A.  78 


.AO      .01 
.06       T 

i.ao 


1.25 

.03 

.18      .OA 


RECORD  MISSING 


1.60 
1.3A 


10  |   11   |   I2~    13  |   14  [~15~ 


.01  1.10 

.AS   T 


■  16 

1.0? 

1.42 

1.73 

T 

•  58 

.63 

.79 

.66 

•  S3 

L«M 

1.00 

.65 

.39 

.54 

•  92 

.25 

1.16   .20   .01 


1.99   .44 


•  01 

1.42 

•  16 

.07   T 

■  23 

T     , 

•  31 

.38 

•03   .01   .11 


1.74   .02 
.30   T 
•10   .52   .07 


•04   .10 

.08 

•  05 

.27 

.10 

•  13 

.12   T 

•  06 

•  13 

.07 

.22   T 

.14 

.02 

.08 

.22   T 

.02   T 

.75 

•33   .02 


33 

•  36 

M 

-  0  J 

70 

T 
1*34 

Oi 

•  62 

10 

T 

T 

32 

•  23 

13 

•  03 

lh 

•  06 

21 

•  06 

.0* 

25   26   27 


•  40 

.01 

.20 

.21 

.30 

■  23 

1.92 

.46 

T 
•  36 

.31 

•  14 

•  09   T 

•  34 

.43 

See  Reference  Rote*  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

«ES7 

'IHIIU 

CONTINUED 

<*<t   ltM 

Station 

*3 

Day  of  month 

£ 

1        2    |    3 

4     | 

5      |      6 

7         8         9 

10   |    11   |   12 

13  |    14   |    15 

16  [  17  [ 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  I 

27 

m  | 

26    . 

M 

a 

VALLEY    BEND 

A. 03 

.18       .03 

•  04 

.27 

.66        .»3        .0' 

•  06 

.10 

T 

.03 

.65 

.80 

.50 

.10 

.07   . 

VALLEY    HEAO 

3.56 

.25 

.16      .«0 

•87      .65      .06 

•  20 

.20 

T 

•  60 

.03 

7 

.'> 

.03 

.16  . 

VANDAL I A 

5.85 

.82 

.25                   .78 

.61       .67      .02 

■09 

1.19 

.63 

.12 

.07 

.32    . 

VIENNA    BRISCOE 

5.53 

.30 

.02 

.22      .20      .90 

.80      .66 

T           .10 

•  02 

7 

1.55 

.20      <02 

.35 

.17 

. 

HARDENSVILLE    Ft    H    FARM 

3.78 

.07 

.20 

.17 

.92       .86 

•  02 

.08 

.22 

.21 

.08 

.12 

.81  . 

WASHINGTON    DAM    19 

2.89 

.27 

T 

.03 

.95    1.00 

.02 

7 

.18 

.07 

.12 

.29 

. 

WEBSTER    SPRINGS 

6.05 

1.18 

.11       .31 

1.81      .76 

.09 

.18 

.06 

•  S3 

.03 

.50 

.12 

.08 

.17  . 

WE  IRION 

A. 53 

.29                     T 

.12 

.32       .02       .54 

.12       .38      .06 

.10 

•  65 

7 

.22 

.10 

•  *e 

1.31 

7 

,*4 

1        . 

WELLSBURG    3    NE 

3.87 

.46 

.24       .03    1.10 

.50      .36      .33 

.16 

.17 

.28 

7 

.06 

.20 

. 

WESTON 

5.22 

.33 

.35 

T            .15 

.69    1.10      .03 

T 

T 

T 

•  06 

.50 

.02 

7 

.51 

.37 

•n  . 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

3.27 

.23 

T 

.30      .11 

1.55      .57 

.01       .01 

•  01 

.08 

7 

7 

T 

7 

.05 

•  30 

•  03 

.02 

, 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

3.13 

.12 

.31 

.06 

.63      .25      1 

.12 

.20 

7 

•  62 

.05 

.32 

.13 

.09 

.27   . 

WILLIAMSON 

3.78 

.12 

.0* 

■  01 

1.60      .22       .01 

.01 

•29 

.36 

.06 

1.10 

.05 

.19  . 

WILLIAMSON    2 

A. 05 

.12 

.12 

T            .01 

1.31      .31 

T 

.23 

7 

.32 

7 

7 

■02 

7 

•  82 

.09 

.76  . 

WINFIELO    LOCKS 

3.A5 

.1* 

.14 

.06 

.01       .01 

.98      .70      .02 

.02 

.21 

T 

•  22 

.06 

7 

.06 

.39 

•  43 

• 

El  J 


of   lies 


Vlrgli 


ay   be   obtained   by  wr 


ting 


REFERENCE  NOTES 
o  the  State  Clima 


at  her  Bureau  Office,  Box  986,  Parkersburg,  West  Virgin! 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  sucb  as  12  SSW,  indicate  di 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  December 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  i 


ance  In  miles  and  direction 

sues  of  this  bulletin. 

ntbs  will  be  carried  in  the  June  1 


the  post  offic 


Station 
Dlvlslo 


appearing  li 
s .  as  used  li 


the  Index,  but  for  which  data  ar< 
"Climatologlcal  Data"  Table  and 


the  "Snowfall 


not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too 
the  maps,  became  effective  witb  data  for  January  1957. 

i  "F,  precipitation  and  evaporatlo 


lng  24  hours  end! 


by  fo 


the  "Snowfall 


other  causes  of 
n  Ground"  Table 


llowing  the  "Evapor 
iod  1921-1950,  adju 


"Seasonal  Snowfall"  Table 


lnd  aovement  in  n 
ition  and  Wind'' 
ited  to  represen 


lea    Monthly  degree  day  totals 
able.   Max  and  a  in  Id  "Evaporation 
observations  taken  at  the  present 
ements 
Entries  of  sn 


Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  a 
24  hours  ending  at  tiate  of  observation.   Tbe  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  tl 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  oi 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  i 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Statli 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabli 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


Ground"  Table  Is  at  observat 

nd  J  In  the  "Special"  column 

n.   Hourly  precipitation  valu 

Omission  of  data  In  any  mo 


for 


ground 


11  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

•cessed  for  special  purposes^  and  are  Duhiished  later  In  "Hourly  Precipitation  Data" 
tes  no  snowfall  and/or  snow  o,.  ground  in  that  month. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  tbe  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-  Ho  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•m-   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

9     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  refer 
on  tbe  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  1b  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record, 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent*  the  value  for  a  full  month. 

R   Amount t»  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data 
38  This  eotry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


indicates  that  tbe  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located 


Degree  day  data,  if 


T  Tra 


T   includes  total  for  prerlOH 

I  Observation  time  Is  1:00  a 

VAR  This  entry  la  time  of  obt>< 

General  weather  conditions  In  the 


nth 
E.8.T.  of  tbe  follow! 


of  Documents,  Gover 


and  STORK  DATA,  all  of  which 


Information  concerning  the  history  of  chaoges  in  locations,  elovatlom 
That  publication  may  be  obtain*"!  from  the  Superintendent  of  Documents, 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  CUmatologl 


al  Data  i 


etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publl 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.  Slmlls 
the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  prlc 


(Yearly  subscripts 

should  be  sent 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
MAY   1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

n 

2 

0) 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

lb 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

M 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EfiCRSON 

MAX 
M1N 

BO 
BO 

86 
50 

80 
5A 

78 
50 

80 
50 

B2 
50 

84 
60 

'4 

51 

73 
42 

.'4 

60 

8  0 

6  0 

80 
58 

69 

57 

64 
46 

50 
40 

60 
44 

66 

38 

70 
50 

BO 

60 

79 
62 

75 
55 

76 
6  0 

60 
62 

60 

76 
55 

74 
58 

72 

60 

78 
60 

82 
60 

76 
65 

76 
64 

75.3 
54.5 

ATHENS  CONCCMO  COLLEGE 

MAX 
HIN 

13 
49 

78 
49 

82 

57 

Bl 

56 

78 
52 

83 
50 

8  0 
■■1 

7? 
52 

82 

47 

81 

5  2 

79 
65 

80 
56 

71 
59 

69 
45 

51 

37 

58 
36 

69 
35 

77 
50 

81 

69 

79 
63 

80 
62 

80 

60 

79 
59 

77 

65 

71 
53 

70 

sa 

77 
59 

76 

66 

82 

57 

80 
62 

78 
62 

76.1 
S3. 5 

BAYARD 

MAX 
MIN 

S7 

42 

78 
29 

82 
A5 

76 
51 

75 
36 

82 
37 

SO 

90 

77 
38 

67 
28 

78 
47 

81 
A9 

76 

46 

69 

43 

64 
,9 

49 
38 

54 
35 

63 
29 

66 
39 

80 
44 

81 
49 

78 
58 

7B 
60 

77 
52 

74 
49 

72 

34 

70 
48 

75 
53 

78 
53 

78 

54 

79 
56 

80 
58 

73.7 
44.8 

BCCILEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

71 
46 

82 
A3 

83 
52 

■a 

56 

82 
A7 

86 
47 

85 
55 

73 
5! 

72 
38 

•6 

54 

BO 
51 

76 
53 

66 

68 

64 
40 

50 
37 

46 
37 

68 

30 

67 
46 

84 

61 

77 
55 

78 
61 

8  0 
60 

78 
55 

71 
58 

72 

48 

73 
57 

60 
53 

79 

56 

B6 

54 

77 
SS 

76 
61 

75.1 
50.6 

BENSON 

MAX 
MIN 

72 

u 

86 
AS 

86 
53 

8A 
53 

87 
A5 

87 
5A 

82 
53 

B2 

IB 

78 
35 

75 

4') 

8  6 
66 

85 
53 

70 

60 

69 
45 

51 
42 

61 
33 

70 
33 

71 
47 

89 
57 

87 
58 

87 
64 

66 

60 

81 
62 

74 
52 

82 
40 

82 
55 

79 
55 

78 
59 

B6 
69 

84 
60 

87 
64 

79.5 
51.3 

bens  Run  l  sk 

MAX 
MIN 

73 
AS 

89 
39 

76 
61 

69 

63 

65 

43 

63 
39 

73 
38 

75 
48 

90 

5  8 

93 
59 

93 
56 

89 
53 

87 

47 

88 
62 

85 
65 

90 

65 

87 
63 

89 
62 

BfRAELEY  springs 

MAX 
MIN 

7* 

Al 

79 
33 

SA 
53 

77 
51 

79 
31 

87 
40 

90 

5  0 

8  3 
48 

66 
31 

80 
43 

89 

51 

86 
54 

73 
57 

65 
49 

55 
44 

.,1 
39 

72 
33 

72 

41 

85 

56 

88 

54 

84 
58 

90 

65 

86 
60 

78 
55 

73 
38 

75 
49 

86 
53 

85 
59 

91 
60 

89 
59 

79.5 
48.5 

BIRCH  RIVER  6  SSK 

MAX 
MIN 

TO 
M 

8A 
31 

8A 
A3 

BS 

5  3 

82 

AA 

85 
40 

86 
57 

85 
45 

73 
30 

79 
55 

82 

60 

83 
47 

68 
58 

68 
4  3 

50 
38 

57 

35 

65 
27 

67 
43 

85 
52 

84 
55 

84 
65 

84 
63 

83 
57 

78 
55 

78 
39 

78 
60 

81 
55 

81 
57 

82 
55 

82 
56 

82 
61 

77.9 
49.1 

BLUEF1ELP  .'  NM 

MAX 
MIN 

75 

83 
A7 

8A 
57 

■0 
54 

81 
A9 

83 
50 

B0 

55 

75 

5  2 

68 
48 

79 

54 

80 

60 

81 
54 

69 

5  8 

66 

42 

53 
36 

59 
34 

70 
28 

71 
47 

82 

60 

75 
64 

79 
64 

80 
59 

77 
56 

75 
57 

72 

53 

66 
56 

79 
59 

77 

56 

84 
55 

78 
60 

73 
60 

75.3 
52.6 

BLUESTONE  DAN 

MAX 
MIN 

79 

.6 

75 

AA 

88 
50 

■a 

56 

83 
50 

83 
49 

89 
54 

85 
58 

7B 
43 

72 
50 

81 

66 

85 
55 

83 
6V 

74 

52 

57 
40 

57 

41 

63 
37 

72 

41 

74 
53 

85 

58 

82 
62 

85 
63 

83 
60 

82 
60 

74 

52 

72 
59 

72 
58 

82 
62 

83 
63 

87 
63 

83 
64 

78.6 
53.5 

BRANOONVILLE 

MAX 
MIN 

69 
45 

65 
30 

82 
A5 

8* 
52 

78 
39 

82 
43 

65 

56 

82 
35 

62 
29 

jo 
38 

84 

46 

84 
55 

74 
58 

68 

41 

46 
40 

50 

34 

60 
37 

66 
36 

72 
44 

84 

53 

87 
61 

84 
62 

82 

53 

80 
45 

65 
34 

77 
46 

77 
55 

75 
55 

79 

68 

85 
54 

82 
57 

75.2 
46.5 

BUCAHANNON  2  V 

MAX 

MIN 

6? 

»7 

8A 
35 

86 
A9 

82 

53 

82 
A9 

87 
45 

8. 
57 

72 

38 

77 
35 

81 
50 

84 
53 

79 
53 

70 

60 

67 
A3 

53 
40 

59 
37 

68 
31 

70 
47 

86 
53 

89 

55 

82 
64 

85 

65 

81 
60 

76 

54 

82 
43 

77 
56 

82 
56 

82 
58 

85 
57 

83 

59 

83 
63 

78.3 
50.5 

CAB»AYL1NG0  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

75 
19 

92 
A5 

89 
59 

89 

51 

91 
50 

90 
51 

72 
A5 

80 
43 

87 
66 

87 
54 

87 
56 

76 

59 

6  2 
47 

59 
37 

63 
41 

71 
35 

74 
50 

89 
51 

89 

54 

88 
58 

86 
59 

88 
49 

67 
60 

85 
57 

8  2 
62 

91 
68 

81.9 
51.4 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

7A 
50 

88 
36 

90 
51 

.3  8 

55 

89 
5A 

92 
47 

85 
57 

70 
42 

80 
35 

85 
50 

87 
54 

78 
56 

46 

66 

40 

50 
34 

58 
33 

72 
39 

74 
54 

90 
56 

90 
63 

84 
62 

85 
61 

84 
56 

75 
41 

84 

40 

80 
58 

86 
62 

84 
61 

88 
61 

84 
61 

87 
65 

B1.5 
51.0 

CANAAN  VALLET 

MAX 
MIN 

64 

40 

77 
26 

77 
A8 

75 

-6 

75 
3A 

76 

38 

75 
49 

67 
36 

65 
34 

75 
45 

8  0 
53 

74 
50 

65 

54 

60 

35 

46 
33 

58 

32 

62 

30 

66 
39 

77 

50 

78 
54 

77 
60 

76 
64 

76 
49 

67 
47 

70 
30 

78 
50 

75 
54 

75 
52 

76 

51 

77 
53 

73 
57 

71.4 
45.0 

CHARLESTON  .B  AP 

MAX 
MIN 

7A 

51 

88 
A7 

89 
60 

87 
61 

87 
57 

91 
56 

85 
59 

70 

50 

77 
44 

86 

63 

87 
61 

83 
6A 

73 

67 

59 
45 

54 
42 

63 

41 

69 
38 

70 
52 

89 
61 

86 
64 

84 
66 

86 
66 

81 
64 

70 
51 

84 

48 

62 
64 

86 
62 

82 
66 

87 

65 

82 
66 

85 
66 

79.9 
56.7 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

7« 

52 

7A 
A6 

89 
56 

91 

61 

87 
58 

87 
55 

91 

60 

86 
49 

70 
44 

79 
66 

86 
59 

88 
59 

63 

75 

48 

53 
45 

55 
41 

64 
36 

70 
51 

79 

55 

90 
60 

89 
64 

85 

65 

88 

64 

81 

61 

69 
51 

85 
63 

83 
62 

88 
67 

84 

64 

87 
65 

82 
67 

60. 6 
56.4 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

73 
15 

87 
36 

89 
50 

83 
56 

85 
51 

92 
46 

35 
55 

69 
39 

79 
38 

84 

48 

8  9 
54 

75 
57 

74 

56 

59 

44 

53 

42 

61 

34 

71 
36 

74 
47 

90 
53 

93 
57 

85 
66 

87 
65 

83 

60 

73 

49 

86 

43 

79 
57 

S3 
57 

83 
60 

89 
66 

87 
62 

87 

65 

80.3 
51.5 

CRANBERRY  GLADES 

MAX 

MIN 

68 
-2 

80 
33 

80 
A5 

SA 

50 

77 

43 

83 
38 

86 
55 

33 
46 

71 
32 

70 
29 

78 

54 

78 
A6 

67 

54 

70 

38 

60 
35 

54 
31 

62 
26 

62 
27 

80 
45 

78 
57 

60 
59 

80 
57 

81 
52 

80 
45 

74 
42 

66 
52 

77 

54 

74 
50 

78 
53 

ao 

50 

71 

56 

74.6 
45.0 

CRESTOH 

MAX 
MIN 

79 

78 
»0 

89 
AA 

=  0 
55 

90 
5A 

88 
49 

90 

5  0 

85 
A2 

80 
37 

79 
38 

78 

55 

88 
56 

80 
61 

73 
47 

53 

40 

59 

35 

63 
33 

72 
46 

74 
52 

90 

56 

90 
62 

86 
61 

88 
62 

83 
56 

71 

45 

85 
49 

S3 
58 

87 

65 

85 
62 

89 
62 

87 
65 

81.0 
51.0 

EHINS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
39 

82 
3A 

83 
A7 

3  0 
52 

83 
A9 

84 
44 

80 
55 

64 
39 

73 
32 

77 
57 

83 
54 

77 
51 

69 
55 

56 

40 

50 
40 

58 
35 

67 
32 

67 
45 

82 
53 

86 
56 

80 
66 

81 
64 

78 
57 

66 

41 

78 
41 

70 
58 

79 
55 

80 
57 

62 
60 

81 
56 

BO 
61 

74.9 
49.2 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

67 
*7 

86 
A2 

88 
58 

81 

60 

85 
51 

89 
51 

85 

52 

66 
42 

78 
39 

82 

58 

86 

59 

75 
63 

70 

50 

51 
A3 

52 
41 

59 
37 

69 
41 

72 
48 

87 
61 

89 

64 

82 
67 

84 
65 

/  e0 
61 

68 

51 

83 
44 

76 
62 

79 

60 

81 
59 

3  5 
61 

85 
63 

85 
65 

77.6 
53.7 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

=  9 
44 

77 
A3 

78 
58 

75 

52 

7A 
A8 

79 

47 

75 

55 

64 

43 

63 
46 

72 

52 

76 
54 

76 
52 

65 
50 

50 
35 

47 
34 

54 
35 

63 
33 

65 
46 

78 
57 

73 
60 

76 
60 

77 
56 

75 
56 

66 
50 

69 
52 

65 
55 

76 

54 

72 
54 

77 

57 

74 
59 

70 
60 

70.1 
50.2 

FRANKLIN  2  N 

MAX 
MIN 

71 
42 

85 

3A 

87 
A7 

31 
52 

81 
A5 

87 
43 

85 
54 

81 

45 

69 

31 

76 
5  2 

86 
57 

84 
52 

70 
58 

64 
46 

56 
39 

61 
41 

70 
32 

67 
44 

32 
54 

85 

55 

82 
63 

85 

60 

84 
56 

81 

55 

75 

40 

69 
58 

81 
59 

30 
57 

86 

54 

81 
55 

77 
61 

77.7 
49.7 

GARY 

MAX 
MIN 

71 

1.3 

B0 
A8 

87 
51 

8  9 
59 

86 
53 

89 
51 

88 
54 

36 
50 

75 

45 

77 

50 

3  6 

55 

86 
5A 

85 

57 

74 
51 

56 
38 

57 
39 

63 
36 

7A 
Al 

76 

52 

90 
54 

85 
57 

86 
61 

86 

61 

82 
52 

77 

52 

83 
60 

78 
57 

64 
62 

33 
61 

88 
62 

83 
63 

60.5 
52.9 

GASSAHAY 

MAX 
MIN 

7A 

88 

Al 

89 
51 

36 

58 

88 
55 

91 
48 

86 
58 

re 

45 

78 
40 

82 

50 

87 
55 

80 
55 

74 

62 

71 
46 

59 
43 

63 

40 

70 
36 

7A 
51 

88 
53 

89 
56 

86 
63 

86 
64 

85 
63 

76 
53 

84 
48 

79 
60 

87 
58 

3  4 

64 

87 
62 

85 

63 

83 
65 

81.3 
S3. 4 

SLENviLLE 

MAX 
MIN 

7* 
Al 

90 
40 

91 
52 

87 

57 

as 

56 

93 

49 

88 

59 

75 
43 

78 
38 

85 
43 

38 
46 

85 
56 

73 
63 

70 

48 

56 
42 

63 
37 

73 
35 

73 
50 

90 

55 

90 
59 

85 
65 

84 
64 

65 
63 

76 
56 

85 
45 

82 
60 

85 
59 

84 
63 

8  9 
64 

87 
64 

85 
67 

81.9 
52.9 

GRAFTON  1  NE 

MAX 

MIN 

72 

.6 

86 

46 

87 
AS 

83 
55 

86 

45 

87 
44 

85 

56 

80 
36 

73 
36 

83 
50 

36 
52 

84 
55 

69 

6  0 

68 
45 

56 
41 

60 
32 

70 
32 

73 
43 

87 

53 

89 
55 

85 
62 

85 
63 

84 
60 

63 

51 

85 
38 

80 
52 

81 
58 

8  3 
59 

86 
58 

83 

59 

83 
62 

80.1 
50.1 

GRANT'. :.lE  2    NO 

MAX 
MIN 

14 

50 

78 
39 

89 
52 

9C 
57 

87 
56 

91 

48 

93 
58 

36 
4  2 

90 
39 

79 
52 

3  5 
57 

87 
56 

81 
62 

73 
47 

53 
39 

58 
35 

62 
35 

73 
40 

76 
56 

90 

sa 

a9 

64 

85 
64 

88 
62 

83 
52 

70 

45 

80 
53 

82 

58 

86 
63 

83 
63 

89 
62 

86 
66 

81.4 
52.6 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

60 

50 

72 

AA 

90 
53 

90 
57 

90 
55 

87 
54 

90 
57 

35 
45 

70 
44 

79 

56 

B7 
5  4 

88 
57 

85 
62 

75 

48 

53 

41 

59 

40 

64 
36 

70 
52 

74 
53 

90 
55 

87 
60 

86 
60 

88 
61 

82 
61 

73 

48 

85 
62 

85 
59 

87 
65 

85 

61 

87 
64 

82 
64 

so. a 

54.2 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
MIN 

77 
49 

79 
A3 

83 
60 

79 

5  8 

78 
46 

64 
52 

91 
57 

8  8 
53 

73 
43 

75 

55 

87 

61 

90 

61 

7  6 
61 

65 

53 

61 
44 

6  6 
42 

74 
40 

73 
49 

84 
60 

88 
60 

86 

67 

89 
67 

85 
66 

80 
61 

74 

50 

74 
57 

as 

5B 

88 
65 

39 
66 

89 
66 

84 

69 

80.5 
56.2 

HASTINGS 

MAX 
MIN 

»1 

88 
39 

91 
55 

35 
60 

92 
56 

92 

50 

85 
57 

69 
42 

81 

38 

84 
55 

88 

59 

74 
61 

73 

53 

54 

46 

57 
43 

61 

38 

72 
40 

75 
46 

90 
60 

92 
62 

86 

59 

88 
59 

83 
63 

69 

50 

86 
45 

79 
60 

82 
62 

35 
63 

87 
54 

85 
64 

SO 
67 

ao.3 

53.6 

HOGSETT  6ALL1P0LIS  OAM 

MAX 

MIN 

79 

a; 

75 

AA 

89 
A5 

90 

57 

88 
55 

87 
54 

90 

5  5 

83 

4  9 

69 

46 

79 
49 

84 
59 

87 
59 

7e 
62 

74 
47 

53 
44 

58 
35 

62 
34 

69 

41 

72 

52 

88 
59 

87 
62 

84 
63 

88 

62 

89 
59 

74 
49 

84 
54 

84 
64 

35 
64 

86 
63 

89 
63 

85 
64 

80.3 
53.5 

MOPENONT 

MAX 
MIN 

62 
43 

77 
29 

79 
58 

77 

50 

82 
38 

89 

41 

80 

47 

76 

35 

79 
A0 

77 

50 

80 
50 

77 
56 

62 

50 

58 
38 

49 
37 

56 

35 

61 
37 

71 

40 

80 
60 

82 

59 

77 
58 

76 
56 

75 
56 

72 
47 

70 

35 

72 
45 

75 
54 

77 

55 

78 
55 

78 
57 

75 
60 

73.6 
47.2 

HUNTINGTON  WS  CITY 

MAX 
MIN 

75 
52 

92 
A8 

91 
59 

91 
61 

91 

57 

92 

60 

86 

59 

72 

50 

82 

51 

86 
65 

88 

62 

79 
64 

76 

56 

58 

46 

59 

44 

65 

41 

71 
40 

72 
51 

91 
60 

89 

64 

SS 
65 

89 
64 

83 
65 

73 

57 

86 
54 

86 
64 

86 

65 

86 
67 

89 

4-4 

64 
69 

88 
65 

82.0 
S7.S 

XEARNEYSVILLE  I  NW 

MAX 
MIN 

^2 

u4 

78 
36 

80 

52 

91 
53 

78 
40 

84 
42 

91 

51 

82 
49 

70 

35 

77 

51 

67 
5  3 

90 
60 

72 

57 

64 

50 

60 
40 

64 

42 

73 
37 

71 

45 

83 
55 

86 

58 

85 
65 

90 
66 

88 
62 

78 
68 

78 

43 

72 
53 

85 
55 

68 
60 

9  0 
65 

89 
62 

78 
65 

79.5 
51.7 

XEYSER 

MAX 
MIN 

S3 
51 

87 
36 

87 

5A 

33 
59 

83 
41 

90 

43 

B9 

55 

1  8 

47 

78 
35 

81 
5i 

87 
56 

85 
54 

75 
5  9 

68 
48 

57 
45 

61 
43 

69 
38 

71 

41 

86 
51 

89 
56 

86 
63 

88 
65 

88 
59 

78 
55 

77 
41 

77 
51 

83 
56 

65 

59 

66 
64 

88 
61 

87 
64 

B1.0 
51.6 

U77MBRABOK  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

6. 

-0 

76 
30 

77 

AA 

73 
•1 

80 
49 

79 
49 

76 

51 

6  9 
40 

65 

28 

72 

45 

79 
47 

75 
46 

63 

53 

57 
36 

45 
32 

60 
27 

60 
41 

77 

43 

78 

51 

75 
60 

7  6 

66 

73 
53 

66 

50 

68 
34 

63 
54 

74 
52 

71 
49 

77 

49 

76 
50 

73 
57 

70.6 
45.4 

LAKIR 

MAX 

MIN 

7  0 
4? 

90 

45 

89 
A2 

89 

48 

89 
54 

90 
53 

82 
58 

75 
45 

76 
47 

8  5 
62 

86 

61 

63 
61 

71 

60 

66 
A5 

56 
40 

61 
39 

70 
35 

72 
53 

89 
60 

88 
60 

87 
60 

89 
65 

87 
64 

85 
60 

82 
45 

B6 

60 

84 
64 

37 
65 

87 
62 

86 
61 

87 
62 

SI. 8 
54.0 

See  Reference  Notes  Following  Station   Index 
-    63    - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
MAY   1999 


Station 

Day 

Ol  Month 

| 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEWISBURG 

MAX 

73 

83 

85 

80 

eo 

85 

82 

80 

69 

7  9 

80 

80 

6  6 

70 

53 

6  0 

68 

7  0 

83 

SO 

6/ 

81 

60 

It 

75 

70 

M 

80 

•  2 

80 

ib 

76.4 

MIN 

46 

42 

51 

97 

49 

45 

60 

50 

40 

6  2 

52 

51 

6  9 

39 

37 

36 

30 

42 

53 

55 

60 

60 

54 

6  6 

47 

56 

65 

60 

68 

57 

60 

50.7 

LOGAN 

MAX 

SO 

81 

86 

90 

92 

91 

91 

88 

79 

64 

88 

90 

89 

77 

55 

56 

64 

73 

75 

91 

87 

86 

83 

64 

78 

85 

83 

88 

M 

91 

76 

82.2 

MIN 

»e 

51 

53 

61 

5  8 

56 

60 

60 

47 

49 

60 

60 

64 

53 

41 

44 

42 

4  6 

55 

59 

60 

64 

68 

68 

53 

55 

62 

62 

64 

66 

49 

56.7 

LONDON  LOCKS 

MAX 

79 

76 

88 

90 

68 

90 

91 

87 

77 

74 

87 

88 

86 

75 

41 

5  5 

63 

72 

72 

90 

87 

86 

87 

84 

80 

64 

34 

87 

64 

88 

63 

60.7 

MIN 

44 

45 

45 

55 

57 

52 

52 

51 

41 

43 

54 

56 

57 

48 

42 

42 

38 

3  6 

50 

54 

59 

62 

62 

60 

48 

46 

60 

60 

64 

63 

44 

52.1 

MADISON 

MAX 

SI 

75 

89 

90 

86 

89 

92 

87 

72 

IB 

87 

87 

85 

74 

55 

59 

64 

70 

74 

88 

87 

85 

85 

83 

75 

86 

84 

87 

82 

88 

8i 

80.9 

MIN 

50 

47 

52 

59 

57 

55 

59 

51 

44 

48 

57 

58 

63 

60 

41 

45 

39 

48 

54 

58 

62 

44 

64 

63 

51 

55 

63 

66 

M 

64 

6  7 

55.5 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

74 

80 

87 

90 

86 

88 

92 

87 

81 

80 

84 

87 

76 

71 

53 

54 

62 

71 

7  9 

90 

93 

87 

86 

65 

74 

(5 

77 

81 

83 

(7 

83 

60.4 

MIN 

4)6 

32 

45 

54 

52 

43 

55 

36 

33 

43 

50 

55 

62 

45 

40 

33 

34 

41 

51 

54 

63 

67 

57 

43 

39 

54 

57 

59 

64 

59 

64 

49.4 

MART1NSBURG  FAA  AP 

MAX 

70 

76 

82 

75 

79 

86 

89 

71 

69 

77 

66 

88 

67 

61 

57 

63 

72 

72 

66 

88 

85 

88 

83 

71 

76 

74 

85 

87 

88 

84 

»1 

78.1 

MIN 

4>S 

39 

58 

49 

41 

45 

53 

49 

37 

4  7 

55 

56 

57 

48 

40 

42 

38 

46 

55 

56 

63 

68 

6  3 

51 

44 

51 

6  6 

61 

46 

64 

44 

51.9 

NATHIAS 

MAX 

74 

84 

85 

76 

77 

84 

85 

69 

64 

77 

83 

62 

6  7 

63 

57 

6  3 

70 

64 

83 

84 

82 

85 

8  2 

ib 

71 

68 

80 

84 

84 

84 

78 

76.4 

MIN 

40 

34 

48 

52 

36 

40 

52 

44 

30 

5  0 

52 

53 

5  ' 

43 

37 

38 

30 

43 

5  3 

53 

61 

61 

57 

56 

38 

62 

54 

56 

M 

55 

61 

48.1 

MC  ROSS 

MAX 

72 

83 

85 

85 

81 

85 

81 

76 

68 

77 

81 

80 

68 

67 

46 

57 

64 

67 

32 

SO 

85 

SI 

79 

?4 

73 

69 

79 

77 

81 

77 

76 

75.3 

MIN 

45 

39 

37 

45 

4  6 

45 

55 

50 

36 

5  3 

55 

51 

58 

40 

37 

It 

30 

43 

53 

58 

62 

62 

56 

56 

47 

57 

55 

58 

91 

58 

40 

49.8 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

72 

85 

89 

84 

86 

90 

83 

67 

79 

85 

87 

82 

74 

60 

56 

60 

70 

75 

89 

89 

6  6 

86 

63 

75 

85 

78 

•  5 

81 

87 

84 

84 

79.9 

MIN 

AS 

35 

50 

56 

55 

46 

57 

41 

36 

50 

56 

58 

60 

46 

40 

33 

35 

44 

56 

56 

66 

64 

61 

63 

41 

57 

59 

61 

42 

60 

65 

51.6 

NOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

76 

86 

90 

80 

84 

90 

88 

86 

70 

8  2 

89 

74 

70 

56 

64 

72 

71 

H 

90 

66 

88 

86 

85 

77 

73 

85 

84 

90 

86 

89 

61.1 

MIN 

44 

30 

48 

".4 

35 

40 

50 

39 

30 

47 

50 

59 

46 

38 

n 

30 

40 

48 

52 

60 

62 

55 

57 

35 

50 

68 

54 

6-2 

55 

62 

47.6 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

85 

86 

83 

85 

68 

84 

65 

76 

83 

87 

74 

70 

50 

52 

5  8 

70 

72 

86 

88 

8/ 

85 

82 

70 

82 

75 

60 

81 

66 

■  3 

8  3 

77.4 

MIN 

47 

40 

56 

58 

55 

53 

49 

40 

40 

61 

63 

63 

69 

44 

42 

37 

42 

47 

63 

64 

70 

64 

6  7 

49 

49 

42 

63 

61 

62 

43 

45 

94.1 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 

67 

84 

89 

88 

85 

88 

86 

70 

80 

84 

87 

79 

73 

66 

56 

61 

70 

73 

88 

91 

65 

85 

84 

73 

85 

70 

81 

82 

e7 

85 

68 

79.6 

MIN 

48 

37 

53 

5  8 

48 

48 

59 

39 

37 

54 

54 

58 

61 

45 

41 

36 

39 

43 

54 

58 

63 

66 

60 

50 

42 

56 

62 

60 

59 

41 

43 

92.0 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 

69 

88 

87 

86 

88 

93 

91 

68 

76 

78 

84 

75 

7  7 

74 

52 

6  0 

71 

rs 

66 

90 

87 

88 

82 

73 

84 

82 

83 

87 

91 

89 

67 

60.8 

MIN 

40 

38 

54 

56 

43 

47 

56 

39 

35 

55 

63 

57 

56 

41 

44 

34 

41 

42 

59 

59 

67 

60 

6  0 

46 

45 

63 

61 

64 

61 

60 

61 

91.9 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

73 

90 

93 

86 

90 

92 

87 

70 

78 

83 

86 

75 

72 

70 

59 

59 

72 

77 

91 

92 

8  6 

85 

84 

75 

63 

11 

84 

87 

91 

■  7 

•  5 

61.4 

MIN 

46 

37 

54 

60 

53 

50 

60 

43 

39 

55 

59 

61 

62 

50 

42 

36 

40 

44 

57 

60 

67 

65 

60 

45 

45 

62 

66 

62 

6* 

64 

64 

53.9 

OAK  HILL 

MAX 

77 

73 

85 

86 

84 

85 

88 

84 

70 

72 

77 

70 

81 

73 

51 

55 

41 

70 

72 

05 

82 

85 

84 

61 

70 

77 

73 

85 

80 

85 

78 

76.7 

MIN 

46 

44 

53 

57 

50 

51 

88 

49 

40 

55 

56 

63 

5  5 

42 

34 

37 

33 

40 

46 

53 

59 

57 

57 

57 

42 

55 

53 

55 

54 

60 

61 

50.7 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 

72 

87 

90 

86 

86 

91 

82 

67 

76 

S3 

85 

70 

72 

55 

55 

6  0 

70 

71 

8  6 

89 

82 

87 

81 

70 

82 

79 

85 

82 

66 

85 

66 

76.8 

MIN 

49 

41 

59 

60 

55 

53 

52 

47 

43 

62 

66 

64 

55 

46 

42 

36 

40 

52 

52 

67 

68 

66 

62 

52 

47 

64 

64 

64 

62 

63 

47 

55.6 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

70 

90 

88 

B8 

65 

93 

83 

66 

77 

85 

87 

72 

71 

54 

56 

61 

73 

73 

69 

89 

85 

88 

63 

70 

83 

81 

»7 

S3 

89 

84 

69 

79.7 

MIN 

49 

44 

59 

6  0 

56 

56 

54 

46 

44 

62 

64 

64 

54 

45 

42 

37 

39 

53 

63 

65 

6  9 

68 

63 

55 

47 

63 

65 

64 

62 

64 

69 

56.3 

PARSONS  1  SE 

MAX 

72 

83 

87 

84 

84 

87 

85 

77 

72 

81 

85 

83 

66 

68 

53 

58 

64 

69 

36 

88 

84 

81 

81 

76 

78 

77 

79 

61 

83 

S3 

87 

76.2 

MIN 

46 

34 

48 

53 

48 

44 

56 

39 

33 

50 

53 

53 

58 

44 

41 

38 

32 

44 

49 

52 

63 

63 

59 

53 

41 

55 

53 

59 

60 

56 

62 

49.7 

PETERSBURG 

MAX 

77 

86 

85 

77 

64 

88 

88 

80 

67 

80 

90 

85 

69 

66 

58 

65 

73 

70 

87 

86 

83 

87 

86 

79 

77 

73 

84 

85 

89 

86 

68 

60.1 

MIN 

48 

40 

38 

52 

45 

44 

56 

47 

36 

68 

60 

59 

61 

49 

44 

44 

41 

47 

55 

62 

65 

66 

61 

60 

42 

59 

59 

58 

60 

61 

65 

53.0 

PICKENS  1 

MAX 

66 

80 

81 

78 

80 

62 

8  0 

6  8 

70 

76 

80 

75 

6  6 

60 

50 

54 

64 

66 

SO 

S3 

76 

78 

76 

67 

75 

68 

77 

76 

80 

80 

74 

73.2 

MIN 

43 

35 

49 

51 

44 

45 

55 

41 

32 

52 

56 

51 

66 

38 

36 

36 

30 

44 

51 

56 

61 

65 

55 

52 

40 

58 

58 

53 

54 

59 

59 

44.7 

PIEDMONT 

MAX 

75 

73 

SB 

83 

79 

82 

90 

88 

71 

68 

82 

90 

8  2 

68 

56 

57 

68 

72 

72 

86 

89 

89 

69 

69 

68 

72 

75 

85 

66 

89 

67 

79.0 

MIN 

48 

37 

48 

55 

42 

44 

55 

46 

35 

45 

54 

55 

61 

48 

45 

61 

34 

38 

52 

57 

64 

64 

59 

65 

42 

46 

56 

60 

62 

58 

59 

50.9 

PINEVILLE 

MAX 

79 

85 

91 

93 

89 

91 

90 

87 

76 

78 

83 

68 

Bi 

75 

56 

56 

69 

68 

76 

90 

82 

87 

86 

84 

74 

82 

76 

89 

86 

89 

84 

80.9 

MIN 

50 

48 

49 

5S 

51 

52 

56 

54 

44 

46 

52 

57 

59 

61 

40 

43 

37 

39 

54 

55 

59 

64 

62 

59 

53 

55 

60 

61 

6* 

65 

64 

53.5 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 

7  8 

87 

88 

87 

86 

90 

88 

79 

76 

83 

85 

86 

r« 

65 

55 

6  0 

75 

71 

88 

88 

84 

88 

68 

82 

82 

S3 

85 

.  85 

86 

84 

67 

61.4 

MIN 

45 

43 

43 

52 

55 

51 

59 

46 

46 

60 

63 

64 

5  6 

46 

43 

46 

46 

51 

60 

61 

68 

65 

62 

55 

45 

64 

63 

64 

61 

62 

65 

55.1 

R1CHWOOD  3  NNE 

MAX 

67 

78 

79 

77 

79 

79 

76 

68 

65 

72 

78 

74 

63 

55 

44 

a 

61 

64 

79 

77 

76 

80 

74 

67 

70 

63 

77 

72 

78 

76 

75 

70.9 

MIN 

46 

46 

57 

55 

57 

52 

60 

38 

46 

58 

58 

55 

35 

34 

33 

33 

46 

5e 

61 

62 

61 

56 

52 

48 

56 

59 

56 

56 

58 

59 

51.7 

RIPLET 

MAX 

75 

90 

92 

9  1 

90 

93 

92 

76 

79 

8  8 

91 

80 

75 

62 

62 

64 

74 

74 

91 

91 

96 

90 

85 

60 

84 

83 

90 

84 

90 

89 

89 

83.5 

MIN 

47 

40 

52 

56 

54 

49 

56 

43 

40 

55 

56 

53 

5  6 

44 

39 

34 

34 

51 

56 

56 

65 

63 

61 

53 

45 

62 

59 

64 

60 

62 

65 

52.6 

ROMNET  3  NNE 

MAX 

77 

67 

87 

81 

81 

90 

89 

SI 

72 

86 

90 

86 

73 

68 

59 

62 

73 

69 

87 

88 

88 

88 

87 

81 

75 

76 

85 

88 

90 

89 

85 

81.2 

MIN 

47 

33 

52 

55 

38 

40 

50 

41 

32 

45 

55 

53 

60 

48 

42 

40 

32 

42 

51 

54 

62 

63 

66 

66 

43 

52 

55 

61 

61 

59 

63 

49.6 

ROWLESBURG  1 

MAX 

70 

84 

85 

63 

85 

89 

86 

71 

80 

8  3 

85 

83 

70 

69 

53 

5  9 

69 

72 

88 

89 

85 

85 

84 

79 

82 

77 

83 

85 

86 

85 

87 

79.7 

MIN 

45 

31 

48 

47 

46 

44 

55 

48 

31 

50 

52 

53 

58 

44 

42 

39 

33 

41 

50 

55 

55 

62 

57 

51 

40 

52 

58 

60 

62 

60 

62 

49.4 

SPENCER 

MAX 

74 

87 

88 

87 

88 

90 

84 

72 

75 

84 

86 

82 

72 

70 

57 

6  0 

69 

70 

88 

SB 

64 

88 

83 

78 

81 

80 

86 

83 

87 

85 

66 

60.4 

MIN 

48 

40 

54 

68 

52 

50 

57 

4  5 

42 

60 

63 

56 

60 

45 

40 

33 

33 

6  0 

59 

62 

66 

65 

61 

64 

43 

63 

61 

64 

60 

62 

6-4 

53.9 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

68 

65 

78 

78 

77 

75 

81 

77 

60 

65 

75 

80 

77 

64 

48 

4'. 

55 

66 

65 

77 

80 

76 

77 

77 

64 

71 

63 

76 

74 

78 

80 

70.7 

MIN 

41 

43 

59 

5  4 

45 

50 

6  0 

40 

37 

46 

54 

58 

53 

40 

33 

33 

38 

43 

45 

58 

59 

59 

56 

50 

42 

51 

54 

55 

55 

55 

56 

49.1 

UNION 

MAX 

75 

74 

85 

86 

80 

80 

86 

S3 

74 

68 

79 

81 

S3 

66 

58 

56 

61 

6  8 

70 

83 

81 

82 

SO 

SI 

76 

74 

69 

80 

84 

85 

79 

76.4 

MIN 

46 

44 

51 

59 

49 

46 

57 

53 

41 

54 

57 

54 

60 

49 

38 

39 

31 

45 

54 

59 

62 

62 

56 

6  9 

51 

59 

87 

60 

61 

58 

63 

52.7 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 

77 

70 

87 

89 

88 

85 

91 

8  4 

67 

78 

79 

86 

re 

73 

55 

59 

62 

72 

74 

89 

90 

85 

88 

83 

69 

S3 

82 

86 

81 

88 

85 

79.5 

MIN 

4  9 

38 

54 

56 

60 

49 

59 

48 

43 

57 

60 

60 

62 

45 

41 

33 

36 

51 

53 

56 

65 

65 

60 

84 

45 

49 

61 

62 

63 

59 

65 

53.5 

WAPDEN5VILLE  P  M  FARM 

MAX 

76 

70 

80 

85 

75 

78 

85 

88 

70 

67 

79 

86 

87 

66 

57 

51 

62 

71 

72 

86 

86 

84 

86 

81 

69 

74 

73 

84 

66 

88 

87 

77.0 

MIN 

44 

33 

51 

51 

36 

40 

5  2 

47 

33 

5  0 

54 

54 

60 

49 

40 

40 

32 

42 

5  2 

57 

62 

61 

58 

59 

40 

52 

54 

58 

62 

59 

62 

49.6 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

76 

89 

90 

85 

88 

90 

86 

80 

75 

84 

B8 

SO 

73 

70 

52 

66 

70 

73 

87 

88 

85 

87 

84 

73 

83 

76 

S3 

88 

86 

86 

80.6 

MIN 

61 

41 

51 

55 

58 

49 

57 

49 

38 

55 

57 

54 

60 

44 

42 

42 

35 

4  9 

56 

59 

64 

65 

62 

59 

46 

62 

59 

61 

61 

59 

53.3 

WEIRTON 

MAX 

70 

84 

87 

M 

85 

91 

81 

6/ 

75 

76 

81 

73 

75 

ro 

50 

6  0 

70 

76 

85 

89 

82 

86 

80 

72 

82 

77 

8.' 

83 

88 

85 

85 

78.4 

MIN 

42 

42 

58 

58 

46 

62 

60 

40 

36 

58 

63 

60 

57 

41 

42 

35 

43 

47 

61 

65 

70 

68 

60 

48 

45 

65 

66 

64 

63 

62 

62 

94.5 

WELLSBUKG  3  NE 

MAX 

70 

85 

88 

85 

a: 

92 

85 

68 

76 

79 

84 

77 

75 

ro 

52 

59 

70 

re 

88 

91 

85 

86 

82 

78 

83 

79 

85 

85 

89 

■4 

86 

80.0 

MIN 

40 

34 

51 

55 

39 

61 

99 

35 

<2 

4H 

52 

58 

57 

41 

44 

33 

37 

19 

56 

55 

63 

62 

62 

411 

37 

57 

6  1 

62 

6  0 

59 

49 

49.7 

WESTON 

MAX 

77 

72 

87 

88 

8  6 

85 

90 

86 

6  8 

00 

85 

88 

78 

r: 

54 

56 

63 

72 

76 

89 

90 

87 

88 

8  4 

70 

85 

79 

82 

85 

88 

VI 

79.8 

M|N 

4  6 

39 

43 

56 

5  5 

47 

51 

43 

19 

44 

56 

56 

61 

4  9 

43 

18 

34 

38 

5  3 

58 

6] 

65 

63 

6  6 

44 

47 

60 

63 

62 

63 

1.6 

51.8 

.'/OO  DAM  12 

MAX 

ro 

68 

84 

88 

84 

85 

90 

81 

1,1 

74 

79 

84 

74 

70 

52 

5  | 

60 

70 

75 

85 

90 

83 

85 

B2 

71 

83 

rt 

64 

85 

67 

82 

77.5 

MIN 

42 

39 

42 

58 

46 

48 

51 

41 

19 

41 

62 

60 

58 

47 

44 

>( 

35 

4'- 

45 

60 

i.  | 

67 

65 

50 

45 

46 

66 

64 

63 

63 

63 

51.4 

- 

MAX 

»7 

no 

86 

85 

8  2 

90 

■1 

82 

70 

80 

86 

66 

71 

71 

53 

62 

70 

69 

83 

85 

84 

85 

S3 

il 

75 

69 

81 

64 

85 

S3 

78 

79.4 

"IN 

41 

47 

■,•/ 

48 

42 

54 

49 

37 

53 

54 

50 

6  0 

47 

40 

36 

39 

49 

52 

55 

62 

59 

57 

6  11 

46 

58 

66 

62 

61 

54 

6.' 

51.2 

- 

MA/ 

1!  1 

82 

92 

93 

94 

95 

91 

92 

n 

■  ■ 

89 

90 

■  1 

■o 

56 

59 

68 

77 

78 

93 

90 

90 

86 

B6 

80 

88 

K  1 

89 

89 

92 

«■. 

84.5 

MIN 

91 

49 

55 

99 

54 

54 

59 

5  4 

4  5 

91 

51 

59 

63 

51 

41 

43 

39 

18 

47 

58 

62 

62 

63 

63 

53 

51 

90 

66 

64 

68 

66 

54.7 

■    ■ 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
MAY    1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

0) 
01 

E 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WlHMELD    LOCKS 

MAX 

M1N 

r« 
M 

75 

68 
»9 

■1 

S9 

87 

57 

86 
57 

to 

52 

8*       71 
-e       45 

77      85       87 
50      61       62 

81        74        54 
63      48      45 

56      62 

40       40 

42 

n 

89 
60 

85 
62 

84 
64 

89 
64 

82 
60 

71 
49 

62 
52 

82 
63 

86 
65 

a-, 

64 

89      87 
65      67 

79.9 
55.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


SUbOD 

Day  oi  month 

1.P 
o  o  * 
H       < 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUESTONE   DAM 

EVAP 
WIND 

.22 
49 

.18 
39 

.33 

37 

.19 

35 

.17 
31 

.37 
40 

.11 

39 

.21 
13 

.28 

43 

.16 
46 

.  2.1 
4(1 

.25 
38 

.15 
33 

.10 
40 

.11 
48 

.10 
54 

.15 
SO 

.13 

27 

.11 
27 

.17 
30 

.  02 

32 

.30 
42 

.31 

25 

.18 
31 

.27 

46 

.  19 
40 

26 

.09 

25 

.12 

17 

.22 
19 

.09 

22 

5.62 
1114 

CLARKSBURG    1 

EVAP 
WIND 

.09 
50 

.15 
53 

.21 
69 

.04 
32 

.16 

35 

.12 
27 

.26 
98 

.16 

58 

.12 
40 

.11 
37 

.16 
54 

21 

32 

.09 

105 

.06 
124 

.12 
89 

.12 
50 

.08 

35 

.16 
54 

.17 
30 

.15 
41 

.10 
44 

.21 
94 

.13 
75 

.12 
41 

.06 

40 

.04 
25 

.10 
28 

.24 
37 

.17 
33 

.04 

40 

B4.00 
1597 

BOGSETT  GALXIPOLIS    DAM 

EVAP 
WIND 

.15 

til) 

.19 
27 

.32 

.00 
S3 

.00 

• 

.21 
40 

.19 
30 

.31 
67 

.21 
47 

.12 
28 

.14 
S3 

.00 
48 

.00 
30 

.00 
26 

.37 
151 

.40 

71 

.00 
77 

.00 
24 

.24 
38 

.24 
59 

.17 
15 

.28 
66 

.22 
20 

.22 
22 

.13 

95 

.00 

33 

.10 

43 

.10 
47 

.23 

10 

.21 
40 

.16 

23 

4.91 
1343 

VARDENSV1LLE   R   II    FARM 

EVAP 
WIND 

.25 
54 

.22 
35 

.18 
40 

.13 
21 

.19 
21 

.19 
18 

.19 
13 

.24 
62 

.22 
40 

.18 
57 

.12 

39 

.20 
40 

29 

28 

.02 
50 

.12 

80 

.15 

38 

.17 

33 

.05 
16 

.12 
33 

.20 

18 

.14 
23 

.20 
16 

.19 

IB 

.18 

0 

.20 
0 

.07 
36 

.13 
17 

.15 
11 

.18 
13 

.28 

25 

B5.20 
922 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
-   65    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
MAY    1959 


s  1/ 


Vs  .1    r  s 


»  s    to 
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% 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
MAY  1959 


s 

X           / 

M      ' 

a 

tr       /   i       s  -^    v-v 
5  °   /i           I            >     of 

/             ?            '.             §°                 ^ 

n4 

|        4,     "                             V 

L 

STATION  INDEX 


OBSERVATION 

b 

U 
O 

U 

P 

1 

TIME  AND 

z 

& 

P 

TABLES 

STATION 

1 

COUNTY 

< 

C 

g 

o 

OBSERVER 

| 

3 

r! 

% 

1 

i 

E 

\\ 

Q 

J 

E 

E 

£3 

ABERDEEN 

001? 

UPSHUR 

6 

39    0* 

80 

18 

1072 

*p 

H 

L.    ESLE    BOND 

ALBRIGHT 

009. 

PRESTON 

39    29 

1219 

7A 

NONONGAMELA    POHER    CO. 

ALDERSON 

0102 

MONROE 

37    43 

80 

1560 

5P 

7A 

CHARLES    L.    LOBBAN 

ALPENA    1    NH 

01*3 

RANDOLPH 

38    55 

3020 

7  A 

OMER    S.    SMITH 

ARBOVALE    2 

02*9 

POCAHONTAS 

38    26 

79 

49 

2730 

tiA 

H 

NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD   COLLEGE 

0355 

NERCER 

37    25 

81 

01 

2600 

3P 

3P 

CONCORO    COLLEGE 

BAYARD 

0527 

GRANT 

39    16 

79 

22 

2375 

5P 

W 

HOWARD    R.    FULK 

BECKLEY    V    A    HOSPITAL 

0580 

RALEIGH 

37    47 

81 

11 

2330 

6P 

«A 

V.    A.    HOSPITAL 

BELINGTOM 

0633 

BARBOUR 

10 

39    02 

79 

56 

1679 

7A 

GEORGE    R.    HILLYARD 

BELLEVILLE    DAM    20 

DM9 

HOOD 

39    09 

81 

*'.■ 

600 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BELVA   2   E 

0661 

NICHOLAS 

38    14 

81 

10 

7*0 

7A 

HILL1AM    S.    JOHNSTON 

BENSON 

0*79 

HARRISON 

10 

39    09 

80 

33 

1080 

BENS    RUN    1    SH 

OhS? 

PLEASANTS 

39    27 

81 

07 

5P 

5P 

MRS    LORENE    T.    YOUNG 

BERKELEY    SPRINGS 

0T1O 

MORGAN 

39    37 

78 

640 

6P 

6P 

H.    M.    RUPPENTHAL.    111 

BIRCH    RIVER    6    SSH 

08** 

NICHOLAS 

38    25 

80 

*7 

1685 

*P 

4P 

HAMILTON    GAS    CORP. 

BLUEFIELD    2    NH 

0918 

NERCER 

37    16 

81 

16 

2610 

6P 

6P 

H 

RADIO    STATION    HH15 

BLUEF1ELD    NERCER    CO   AP 

MERCER 

37    17 

81 

12 

7A 

THEODORE    E.    ARNOLD 

BLUESTCME    DAN 

0939 

SUMMERS 

37    39 

eo 

53 

1388 

8A 

HA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRANCH LAND 

1075 

LINCOLN 

38    13 

82 

12 

600 

7A 

T.    MILTON   CLAY 

BRANDONVtLLE 

1083 

PRESTON 

39   40 

79 

37 

1798 

10A 

10A 

JAMES    1.    GALLOWAY 

BRUSHY    RUN 

120* 

PENDLETON 

38    50 

79 

15 

1375 

7A 

H 

JOHN    B.    SHREVE 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


JUNE  1959 
Volume  LXVII      No.  6 


ASHKVTLLX:  19S6 


WEST  VIRGINIA  -  JUNE  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   102°  on  the  30th  at  Berkeley  Springs 
Lowest  Temperature:   31°  on  the  18th  at  Kumbrabow  State  Forest 

Greatest  Total  Precipitation:   6.15  inches  at  Pickens  1 

Least  Total  Precipitation:   0.75  inch  at  Bluefield  Mercer  CO  AP 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.83  inches  on  the  2nd  at  Kearneys- 

ville  1  NW 
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2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 
4 
6 

4 
1 
1 

2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

■  ON    KB    CITY 
LONDON  locks 

"AD1SON 

AM 
AM 
AM 

84.6 
85.0 
85.8 
83.5 
83.0 

60.4 
55.6 
59.1 
55.1 
56.1 

72.5 
70.3 
72.5 
69.3 
70.6 

-    1.6 

95 
95 
95 
93 
92 

30 
30 
30 
30  + 
30+ 

48 
43 
44 
42 
45 

14 
14 
14 
14 
17 

7 
19 

7 
36 
24 

7 
7 
9 
5 

4 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.01 
1.41 
2.32 
1.93 
3.13 

-  2.33 

-  2.22 

.65 
.53 
.63 
.55 
.89 

2 
26 

24 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
6 
6 

1 
2 
3 
2 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

-iv ENS WOOD    0AM    22 

RIPLEY 

SPENCER 

WILLIAMSON 

•INFIELD    LOCKS 

AM 

AM 

84.3 
85.7 
82.3 
87.5 
83.2 

57.2 
55.8 
55.8 
57.0 
58.6 

70.8 
70.8 
69.1 
72.3 
70.9 

-  1.8 

-  2.4 

-  2.3 

-  2.4 

95 
97 
93 
97 
93 

30+ 
30+ 
29 
30  + 
30 

43 
41 
40 
41 
46 

14 
19  + 
15 
14 
14 

22 
28 
40 
4 
21 

5 
8 
4 

15 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.14 
2.70 
1.28 
2.63 
2.22 

-  2.76 

-  3.33 

-  1.78 

-  1.73 

.58 
1.50 
.37 
.71 
.85 

13 
12 
27 
24 
2 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
6 
5 
4 

1 
2 

0 
3 
1 

0 
2 

0 
0 
0 

DIVISION 

70.8 

-    2.2 

2.10 

-    2.19 

.0 

CENTRAL 

3»»ARC 

"ECKLEY    V   A    HOSPITAL 

BIRCH    RIVER    6    SSW 

3RANDONVILLE 

CANAAN    VALLEY 

AM 

75.4 
76.6 
78.8 
78.8 

74.1 

49.8 

50.0 
48.5 
51.3 
46.6 

62.6 
63.3 
63.7 

65.1 
60.4 

-  1.4 

-  4.2 

87 
85 
88 
90 
85 

30 
29  + 
30+ 
30 
30 

36 

35 
33 
36 

33 

16 
18 

15 
19  + 
19 

119 

94 
103 
106 
165 

0 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.01 
1.86 
3.18 
2.36 
2.84 

-  2.88 

-  2.81 

1.02 
.75 

1.27 
.71 

1.12 

2 
2 
2 
3 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

7 
6 
5 

1 
2 
2 

2 

3 

1 

0 

1 

0 

1 

CRANBERRY    GLADES 

ELKINS    AIRPORT 

CLAT    TOP 

-OPEMONT 

KUMBRABOW    STATE    FOREST 

75.9 
77.4 
72.7 
75.3 
73. 4M 

46.9 
51.1 
50.3 
49.9 
45. 5M 

61.4 
64.3 
61.5 
62.6 

59. 5M 

-  2.2 

-  3.3 

86 
88 
84 
85 
83 

30 

30 

30 

30+ 

30 

33 
37 
36 
36 
31 

18 

19+ 

18 

16 

18 

144 
95 
136 
120 
179 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

3.47 
3.16 
1.92 

2.79 
4.96 

-  2.10 

-  2.63 

1.63 
1.13 

.99 
.83 

2 
26 

2 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
4 
5 

2 
3 
2 

3 

1 
1 

0 
0 

"C   ROSS 
DAK   HILL 
'ARSONS    1    SE 
PICKENS    1 
RICHHOOO    3    NNE 

AM 

78.1 
80.6 
80.4 
75.4 
73.7 

52.5 
51.6 
53.1 
49.8 
52.6 

65.3 
66.1 
66.8 
62.6 
63.2 

89 
92 
90 
86 
85 

30 
30 
30 
30 

30 

37 
39 
36 

35 
38 

15 
18 
15 
15 
15 

78 
66 

67 
114 
106 

0 

2 
1 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.44 
1.42 
2.78 
6.15 
4.56 

.48 

.90 

.99 

2.16 

1.64 

2 

2 

26 

26 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
3 
4 
7 
5 

0 
1 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
3 
2 

ROWLESBURG    1 
SPRUCE    KNOB 
•EBSTER    SPRINGS 

AM 

83.0 
73.9 
83.5 

53.7 
52.7 

54.3 

68.4 
63.3 
68.9 

95 
83 

97 

30 
30 
30 

37 
38 
42 

15 
14 
19+ 

55 

113 

39 

6 

0 
6 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.51 
2.50 
2.26 

.92 

.82 

1.00 

27 
3 
2 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 
5 
6 

2 

1 
1 

0 
0 
1 

DIVISION 

63.8 

-    2.3 

2.90 

-    2.21 

.0 

SOUTHERN 

ALDERSON 

ATKNS    CONCORD    COLLEGE 

«LU£F|ELD    2    NW 

9LUEST0NE    DAM 

GARY 

AM 

AM 

82.4 
77.2 
78.1 
81.6 
82.8 

55.3 
52.9 
50.5 
54.2 
54.2 

68.9 
65.1 
64.3 
67.9 
68.5 

-  5.3 

-  2.4 

92 
89 
90 
92 
92 

30 

30 

30 

30+ 

30 

37 
39 
36 
41 
40 

18 

18 

18 

20+ 

15 

40 
68 

79 
47 
34 

2 
0 
1 
3 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1.87 
1.09 
1.35 
2.59 
1.32 

-  2.61 

-  2.73 

.91 
.38 
.40 
1.54 
.46 

2 
2 
24 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
4 
4 
5 

1 

0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    . 

JUNE   19J 


Tetr 

peralute 

recip 

italion 

- 

<  s 

8.  e 
-  1 
<  s 

< 

|  J  S 
£   £    § 
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r 

a 

* 

J 

oo 
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~ 

-  * 

*  S   Z 

*  S  6 

lit 

o 
<5 

& 

Snow,  Slew 

l*>  ol 

Station 

Max 

w 

1 

-  o 
s  8 

a 

[ 

X 
i 
1 

bl 

bl 

LEWISBURG 

P1NEVILLE 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

AM 
AM 

79.5 
83. 2M 
80.3 
82.7 

52.0 
56. 8M 
52.3 
52.6 

65.8 
70. OM 
66.3 
67.7 

-  2.2 

-  2.1 

92 
93 
92 
9* 

30 
30 
30  + 
30 

38 
46 
37 
37 

19+ 

15 
18 
15 

70 
14 
59 
44 

1 
4 
2 
4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.56 
3.08 
1.77 
2.05 

-  2.09 

-  1.65 

1.90 

1.65 

.79 

1.47 

2 

2 

2 

26 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

J 

4 
4 
3 

i 
i 
1 

. 
1 
P 

1 

DIVISION 

67.2 

-    3.1 

1.96 

-    1.89 

.0 

NORTHEASTERN 

BERKELEY    SPRINGS 

FRANKLIN    2    N 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

KEYSER 

84.7 
81.0 
85.5 
84.8 
83. 8M 

56.9 
51.9 
61.2 
57.9 
57. 3M 

70.8 
66.5 

73.4 
71.4 
70.  6M 

-       .3 

102 
93 

100 
99 
99 

30 

30 

30+ 

30 

30 

38 
39 
48 
42 
42 

18 

19 
18 
18 

18 

32 

64 
14 
26 
26 

11 

3 

12 

10 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.04 
3.48 

3.11 
4.79 
1.17 

1.32 

1.40 
1.24 
2.05 
2.83 
1.03 

2 

3 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

4 
4 
2 

1 

4 
2 
3 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

MARTINSBURG    FAA    AP 
MATHIAS 

MOOREFIELD    MCNEILL 
PETERSBURG 
PIEDMONT 

AM 

83.8 
80.4 
84.4 
83.8 
82.9 

58.8 
52.4 
50.8 
56.3 
56.7 

71.3 
66.4 
67.6 
70.1 
69.8 

-       .9 

.1 

100 
94 
99 
98 
95 

30 
29 
30 
30 
30 

43 
39 
35 
42 
42 

18 

18+ 

15 

19+ 

16 

25 
68 
63 
37 
37 

10 
3 

11 
6 
8 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.99 
2.86 
2.21 

3.14 
1.73 

.82 
-    2.41 

2.00 
2.24 
1.85 
1.91 

.78 

2 
2 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

3 
3 

4 
2 

2 
1 
1 
2 

2 

2 
1 

1 
1 
0 

ROMNEY    3    NNE 
WARDENSVILLE    R    M    FARM 

AM 

84.7 
81.4 

54.4 
55.0 

69.6 
68.2 

-       .8 

99 
96 

30 
30 

40 
42 

17 
16+ 

39 
50 

12 
5 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

1.91 
3.06 

-       .55 

1.05 
1.30 

2 
3 

.0 
.0 

0 
0 

3 

u 

2 

3 

1 

2 

DIVISION 

69.6 

-       .7 

2.79 

-       .96 

.0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind        spaed 

m   p.  h 

Relative    humidity   averages  - 
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Number  of  days  with  precipitation 
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CHARLESTON    WB   AIRPORT 

sw 

10 

4.9 

31++ 

sw 

26 

84 

85 

48 

56 

0 

5 

4 

1 

0 

0 

10 

- 

6. 

HUNTINGTON   WB  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

3 

1 

0 

0 

8 

- 

PARKERSBURG   WB  CITY 

- 

5.2 

23 

NW 

13 

- 

" 

" 

~ 

0 

2 

3             1 

1 

0 

7 

44 

5. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


HH 


5    I    6 


13  I    U   I    15 


16       17       18 


22      23      24      25      26      27 


28      29      30 
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UVflNGTON    M    CITY 

•MM 
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MM 
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I1MI 

C   «COCH   DAM    |3 
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El    (IMMLAmO    0AM    9 
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..0 
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t 
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.: 
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•14    1.10 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Station 

*3 

Day  of  month 

o 

IlI 

2| 

3 

4    ]    5    |    6 

7        8    |    9 

10   |    11   |   12 

13  1    14  [    15 

16       17       18 

19       20      21 

22 

23 

u 

25 

26 

2'/ 

28  [  26  1  30 

VALLEY    BEND 

4.01 

.55 

•  56, 

.05 

."« 

.25 

.02 

1.03 

1.23 

.30 

VALLEY    HEAO 

5*38 

1.36 

.76 

.50 

•  21 

.07 

T 

2.23 

.?■- 

VANDAL! A 

3.68 

1.66 

.02 

•  05 

.72 

•  02 

1.19 

VIENNA    BRISCOE 

1.71 

.42 

.03 

.40 

.03 

.30 

.20 

.13 

HARDENSVILLE    R    M    FARM 

3.06 

1.10 

1.30 

.53 

.13 

WASHINGTON    DAM    19 

2.82 

.65 

.05 

1.09 

•  13 

.70 

■1C 

WEBSTER    SPRINGS 

2.26 

.08 

1.00 

.43 

.14 

.12 

•  01 

T 

•  06 

.20 

.12 

WEIRTON 

4.39 

1.00 

.21 

.37 

.10                  T 

T 

•  13 

1.06 

.71! 

■  74 

WELLSBURG    3    NE 

4.80 

1.02 

.30 

•  64 

.19 

1<21 

1.01 

.*! 

WESTON 

3.46 

.03 

1.42 

.43 

T 

r 

.77 

.04 

.63 

.11 

T 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

2.31 

.40 

.16 

I 

.32      T 

T 

.29 

•  so 

•  29 

.'", 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

2.05 

•  06 

.33 

T 

T 

.1' 

T 

1.47 

.04 

WILLIAMSON 

2.63 

•  01 

.59 

.05 

.01 

.08 

.11 

•  20 

.44 

.',4 

WILLIAMSON    2 

2.47 

.53 

.06 

T 

.03 

.71 

.13 

.32 

t»0 

WINFIELD    LOCKS 

2.22 

.85 

.09 

T 

.44 

•  49 

•  22 

.07 

.06 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol           1958   -    1959 

WEST    VIRGINIA 

Sution 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tola! 

I1GMT 
ALPINA     1     ■>» 

arbovale  i 

T 

1.5 

2.0 
1.0 

1.9 
3.5 

1.5 

13.5 

1.5 

4.7 

17.0 
2.5 

1.6 

6.0 

T 

2.8 
.5 

12.0 
10.0 

4.0 
1.0 

6.0 
4.0 

T 

16.7 

56.5 

19.0 

CONCORD   COLLEGE 

T    V    A    HOSPITAL 
*     'OH 
MLLEVILLE    DAN    20 

T 
3.0 
1.0 
5.0 

T 

2.8 

4.0 
5.0 
B.O 

7.5 
18.5 

9.0 
14.5 

5.0 

T 
5.0 

T 
7.0 

2.0 
24.0 

3.5 
10.0 

2.0 

1.0 

7.5 

.5 

5.0 

T 

13.3 
62.0 
19.0 
49.5 

I    E 
■■■ON 

v   ;    s» 
9ERKELEV   SPRINGS 
-IvER   6    SSN 

T 

3.5 

l.B 

1.3 

2.5 

.8 

2.0 
4.8 
8.5 
6.9 

T 
.7 

1.1 

.5 

9.4 

6.0 
2.0 
4.4 

17.0 
24.4 

-  :€LD    2    NW 
9LUCFIEL0   MERCER    CO 
BLUISTONE    DAM 
BRANCMLANO 
■MMDONVILLE 

.5 

T 

2.0 

2.8 
2.0 

9.9 
6.0 
2.0 
2.0 

T 
T 

2.0 
1.5 
1.0 

T 
T 

15.2 
5.0 

'  MUSMT    RL"< 

iNNON    2    w 
9UMSVILLE 
CABWAVLlNGO    ST    FOREST 

T 

T 
2.2 
3.0 

T 
3.0 
5.9 
2.0 
3.0 

T 
3.0 
8.6 
5.7 

T 
2.9 
5.0 

3.3 

8.5 
5.1 
4.0 

7.9 
1.0 
3.8 

11.2 
15.5 
28.5 
19.7 

1    S 

•.    ON    6AULEV 
IU11    VALLEY 
-.IA 
CHARLESTON    KB    AP 

T 

1.8 

7.5 

1.0 
1.1 

2.0 

17.0 
2.8 

3.7 

8.3 
4.6 
22.0 
9.1 
5.6 

T 
2.9 
3.0 
2.6 
1.4 

T 
10.9 
26.5 

4.0 
.4 

3.5 
5.0 

5.9 

T 

12.1 

81.0 
19.5 
18.1 

'ON    1 
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CLENOENIN    1    SW 

?RY    GLADES 

T 

1.4 

2.5 

1.5 

1.0 

.5 

1.9 

3.0 

.8 

.5 

7.5 

4.5 
7.0 
5.0 
3.0 
8.9 

1.0 

2.3 

.5 

1.0 
1.5 

.5 

2.3 

T 
2.0 
37.0 

2.0 
2.7 

T 
1.0 
6.0 

T 

11.3 

19.8 

7.8 

8.5 

61.4 

CRANTORD 

C»ESTON 

EAST    RAINELLE     1    SE 

ELKINS    AIRPORT 

FAIRMONT 

2.5 

2.0 
1.0 
1.5 

4.3 
5.5 

4.7 

11.1 

T 
1.5 
1.0 

2.0 

4.4 
4.0 

T 

5.0 
4.0 

20.9 
27.1 

flat  top 
franklin  2  n 

3ARY 

GASSANAY 

GLCNVILLE 

T 

1.6 

T 
1.0 
2.4 

3.6 

T 
2.0 
2.1 
1.0 

6.5 
1.0 
5.0 
3.7 
5.8 

T 
T 
T 

.3 
1.7 

5.4 
2.0 
2.0 
2.8 
5.0 

1.4 
8.0 
2.0 

T 
1.4 

18.5 
11.0 
11.0 
9.9 
17.3 

GRAFTON    1    NE 
SRANTSV1LLE    2    N» 

lANLlh 

HARPERS    FERRY 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

2.0 

1.0 

6.0 

T 
4.8 
1.0 

T 

8.5 

5.6 
5.0 
5.8 

3.3 
1.0 
T 

3.0 

T 

.8 
1.8 

4.0 

T 
2.3 
1.0 
1.8 

26.8 

15.5 
8.8 

HASTINGS 

HI  CO 

H06SETT    GALL  1  POL  IS    DAM 

MOKHDNT 

HORNER 

2.0 

1.0 
3.0 
2.0 

4.0 
2.0 
1.0 
16.0 
2.8 

6.0 
3.0 

15.5 
4.3 

T 
1.0 

6.0 
1.4 

1.0 
1.0 

2.3 

2.0 
1.5 

14.3 

MOULT    LOCH    15 
HUNTINGTON    KB    CITY 
JAEGER 

i'ELAHD 
J«ME    LEW 

2.0 
1.7 

2.5 

3.5 
1.8 

2.8 

3.0 

6.0 
6.4 

.2 

T 

T 

4.5 

T 

2.0 

1.0 
.7 

3.5 

7.4 
17.2 

CEARNEYSVILLE     1    NH 

IERNIT 

IEVSER 

CNOBLY    MOUNTAIN 

tUNBNABO*    STATE    FOREST 

1.0 

T 
4.0 

.6 
1.5 

.8 
16.7 

5.5 
2.5 
4.5 
4.3 
27.3 

.5 
T 
T 
T 
7.8 

2.5 

T 

7.5 

9.1 

39.2 

4.5 

T 
6.0 
7.0 
10.6 

T 

13.6 
4.0 

106.6 

LACE    LYNN 
LMCIR 

-EnISBURG 

LOGAN 

LONOON    LOCUS 

2.0 

T 
1.0 
1.0 

6.1 

1.0 
2.0 

1.5 

5.5 

3.0 
4.5 
2.5 

T 

T 
.8 

1.5 

T 
.5 

1.0 

T 
T 

16.1 

7.5 
6.3 

NASI  SON 

NANNINGTON    1    N 
NANNINGTON    1    > 
NARTINSBuRG    FAA    AP 
MA  THUS 

1.5 
3.7 
2.0 

T 
T 

3.1 

5.3 

4.0 

.5 

.5 

4.2 

9.2 
6.0 
5.5 

T 
1.0 
1.0 

T 

.1 

T 
4.3 
6.0 
3.0 
8.4 

4.5 
2.0 
4.0 
10.0 

8.8 

24.2 
13.5 
24.5 

MATOAKA 

■CHECHEN    CAM    13 
■CROSS 

■ID0LE80URNE    2    ESE 
MOOREFIELO    1    SSE 

2.7 
2.0 

5.5 

2.5 

T 

9.5 
6.0 

1.0 

T 

5.9 

8.0 
2.0 
2.0 

T 
1.0 

26.7 
13.5 

■OOREFIELO    MCNEILL 
N3RGANT0KN    FAA    AIRPORT 
MORGANTOWN    LOCK    AND    DAM 
«T    STORM 
■MM 

2.0 
2.0 
1.5 
1.0 

T 

5.3 

6.0 

13.0 

3.7 

6.0 
7.2 

5.0 

3.0 

.5 

T 

.5 

T 

3.0 
2.1 
2.4 

17.7 
1.0 

5.0 
2.0 
3.0 
11.5 

14.0 
19.1 
18.4 

8.7 

■En  cumberlano  dam  9 
nek  martinsville 

OAX    MILL 

■n 

°»R»EPSBURG   FAA    AP 

7.5 
3.5 

1.1 

3.0 

5.0 

1.8 

5.0 

.3 

3.1 

9.0 
7.8 
4.5 
6.5 
5.0 

1.5 

.9 

T 
T 

2.4 
3.5 
5.0 
1.0 

3.5 

.4 

4.0 

T 

20.5 
15.4 
15.8 

12.1 

PARJEPSBURG    KB    CITY 
"ARSONS    1    SE 
"ETERSBURG 
PHILIPPI 
PICIENS    I 

3.6 

3.0 

4.0 

2.2 

2.3 

T 
4.2 
19.0 

6.2 

9.0 

1.0 

11.0 

37.0 

T 
2.2 

3.0 
15.0 

2.6 

7.0 
4.8 
4.5 
37.0 

2.1 
2.8 
5.5 
4.0 
8.0 

T 

16.7 

11.3 
29.7 
120.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


C0NT1NUE0 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

PIEDMONT 

.2 

1.8 

5.6 

.5 

10.8 

5.0 

23.9 

PINEVILLE 

1>1 

3.5 

7.5 

.8 

1.5 

1.5 

15.9 

PRINCETON 

T 

3.0 

6.5 

T 

1.0 

T 

10.5 

RAVENSWOOD  DAM  22 

2.8 

1.8 

- 

- 

RENICK  2  S 

T 

1.5 

" 

T 

9.5 

.5 

- 

RICHWOOD  3  NNE 

1.0 

2.0 

9.4 

20.0 

2.0 

17.0 

6.0 

56.4 

RIPLEY 

4.0 

4.9 

6.4 

.1 

4.0 

.5 

19.9 

ROANOKE 

1.0 

2.9 

6.7 

2.8 

5.9 

3.4 

22.7 

ROMNEY  3  NNE 

T 

T 

7.0 

T 

5.0 

4.5 

16.5 

ROWLESBURG  1 

2.9 

7.5 

11.5 

2.5 

8.0 

3.5 

35.5 

ST  MARYS 

2.5 

6.0 

7.0 

T 

1.0 

1.0 

17.5 

SALEM 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SALEM  JACOBS  RUN  1 

- 

- 

4.5 

.5 

- 

- 

- 

SALEM  PATTERSON  FK  JCT 

2.0 

- 

- 

- 

- 

SALEM  PATTERSON  L  FK 

2.0 

2.5 

8.5 

" 

" 

- 

" 

SALEM  PATTERSON  R  FK 

SPENCER 

1.0 

.2 

- 

.2 

2.5 

T 

- 

SPRUCE  KNOB 

6.0 

18.0 

3.0 

24.0 

14.0 

65.0 

STONY  RIVER  DAM 

1.5 

6.5 

11.0 

1.5 

17.0 

6.0 

T 

43.5 

SUMMERSVILLE  3  NE 

1.0 

2.5 

10.0 

2.0 

9.0 

1.0 

25.5 

SUTTON  2 

2.0 

3.0 

4.0 

2.0 

3.0 

- 

. 

THOMAS 

T 

2.7 

9.6 

13.7 

3.2 

13.0 

4.9 

T 

47.1 

UNION 

3.0 

6.9 

T 

.9 

10.8 

VALLEY  BEND 

2.0 

5.0 

5.0 

- 

- 

6.0 

- 

VALLEY  HEAD 

2.0 

3.5 

6.0 

2.0 

14.5 

6.0 

T 

34.0 

VANOALIA 

.8 

1.7 

6.1 

•  4 

_ 

_ 

_ 

VIENNA  BRISCOE 

4.0 

2.6 

- 

T 

1.9 

T 

- 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

T 

- 

5.0 

T 

1.0 

6.0 

- 

WASHINGTON  DAM  19 

2.1 

- 

- 

- 

WEBSTER  SPRINGS 

1.0 

" 

5.0 

2.3 

8.5 

2.0 

- 

WE1RTON 

8.0 

9.1 

11.1 

1.5 

5.8 

2.0 

37.5 

WELLSBURG  3  NE 

9.0 

4.0 

8.0 

T 

4.0 

4.0 

29.0 

WESTON 

2.7 

4.3 

10.8 

4.6 

4.8 

5.0 

32.2 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

11.1 

10.3 

11.6 

1.9 

8.5 

5.5 

48.9 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

T 

.5 

5.5 

1.0 

T 

7.0 

WILLIAMSON 

T 

2.0 

- 

1.0 

T 

T 

- 

WILLIAMSON  2 

T 

2.0 

3.5 

T 

- 

T 

- 

WINFIELD  LOCKS 

1.0 

1.6 

1.5 

T 

.2 

T 

4.3 

See   Reference  Kotos   Following   Station    Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


•Turns  cowecwo  coufge 

1ATMD 

>    KCtNUL 

msM 

V    ]    sw 
IFY    SPRINGS 
■rx>  PIVER   6  SSM 
M.UCFULD   2   m 

MtNOONVILUE 
9UCKMAIM0N    2    M 
C*8mTLIN0O    ST    POTEST 
CAIRO    3    S 
CAAUUR   VALLEY 
CHARLESTON    WB    AP 
CHARLESTON    1 
CLARK S9URG    1 
:»»>l5ERRr    GLAOES 

crfston 

elc1ns  airpoot 
fairmont 

FLAT    TOP 
'RANKL1N    2    s 

MM 

'•ASS»»A» 

GLMVILLE 

MAFTOK    1    NE 

C»»NTSVILLE     2    NW 

•«AM11N 

-IRor.t     prop,    Ml    MONMT 

•«ST|»GS 

h06sftt  call  i  pol  is  dam 
xopexokt 

nwtiiigton  wb  city 
•farneysville  1  dw 

»Fv$FR 

lUNB»ABOW    STATE    FOREST 
L«I« 


WEST  VIRGINIA 
JUNE  1959 


Day  Ol  Month 


•5  74   73 

63  63   53 

7B  69   67 

59  61   56 

75  7) 

49  «« 

71  71 

S»  56 

06  «6 

56  62 


75  66  77 

61  62  55 

M  IC  >s 

55  61  55 


72 
6] 


79  79  85 

SI  V 

72  7J 
»9  47  46 

73  75  76 
38  40  45 

74  76  7(1 
46  44  44 


44   4}   49 


«2   85   85 


77   78   78 
42   39   43 


74   74   79 
45   45   45 


87   87   85 


87   78   78 


76  65  67 

58  50  49 

87  70 

64  60 

86  86  77 

62  64  60 

91  67  76 

59  63  51 

76  75  70 

56  58  48 


59  60  58 

81  67  69 

54  59  47 

87  64  75 

64  60  56 


60  55  52 

T2  74  75 

54  58  59 

82  86  71 

58  63  56 

87  76  76 

59  64  59 


65  63  59 

86  84  74 

57  63  57 

87  87  70 

58  64  56 

87  88  67 

61  65  56 

77  70  76 

60  65  59 


78 
43 


85  83  85 

47  49  50 

85  84  85 

49  45  49 

7?  72  75 

35  37  45 

80  82  84 

52  53  54 

73  79  84 

53  53  53 

50  85  85 

48  50  52 

73  74  75 

37  36  40 

78  85  85 

49  48  51 


45   *>   52 


88   90   91 
53   47   54 


81  82  80 
49  49  48 

84  87  87 

44  47 

80  79 

47  43 

82  86  87 

51  49  53 

87  92 

52  52 

86  90  89 

55  54  56 

74  80  81 

41  40  42 

86  89  88 

57  57  61 


84   87   87 
58   48   52 


to 

H 

82 

SO 

81 

79 

n 

5,' 

53 

50 

56 

55 

80 

81 

»1 

83 

62 

75 

43 

47 

51 

50 

*1 

60 

M 

11 

77 

82 

62 

78 

,0 

4S 

49 

46 

54 

59 

<fl 

11 

89 

87 

85 

76 

42 

16 

56 

57 

66 

63 

6? 


63  63  46 

87  87  67 

63  64  56 

77  75  74 

55  60  53 

86  68  76 

66  60  56 

76  67  76 

60  63  57 

76  74  78 

64  63  62 

76  78  66 

53  57  53 

86  80  76 

62  60  53 


70   70   73 


76   76   81 
47   44   49 


74   82   82 

55   49   49 


82   80   85 
50   50   54 


63  8*  85 

50  52  53 

82  83 
45  46  52 

77  83  89 

49  57  50 

7*  81 

52  50 

83  83  65 
54  57  50 


49  51  54 

76  81  82 

53  52  53 

73  76  76 

42  36  44 

83  86  67 

53  54  58 

83  65  86 

46  52  52 

61  63  64 

47  49  53 

72  71  72 

36  37  40 

80  82  85 

48  48  47 


78  82  81 

40  48  44 

86  88  90 

55  57  60 


79  84 

48  52 

63  67 

5*  54 

76  78 

48  46 

62  87 

47  49   52 

85  87   90 

54  54   52 

85  89   86 

55  57   58 

66  69   89 

57  58   61 

62  67 

5  3  48 

86  86 

56  57 

85  66 

55  57   58 

87  86   92 
60  56   62 

85  91   90 

58  56   60 


84 
49 

82 

46 

65   87 
68   58 

88   87 
53   56 

66 

55 


58 

86 
54 

87 
62 


50  41 

80  73  75 

54  41  40 

73  62  65 

54  37  37 

82  73  76 

55  49  46 

65  62  73 

65  47  46 


53   53   57 


88   85 
53   52 


87   69   86 


69  92  69 

60  62  63 

88  89  91 

55  52  57 


60 
90 


19   19   W 
59   59   61 


53   41   34 


85   82   75 
64   42   40 


79   70   72 
51   45   43 


73  76 

45  44 

61  90 

46  47   59 


69   90   90 
62   60   61 


77   79   77 
46   46   51 


87 
56 


56  46  41 

63  84  73 
60  42  40 

81  72  75 

64  46  44 

77  74  77 

64  43  43 

80  76  73 

60  38  34 

63  63  79 

62  44  42 

86  62  74 

66  4*  42 

65  74  77 

66  93  50 

76 
52 

65  81  75 

69  41  49 

74  63  67 

46  39  67 


82 
56 

76 
48 

79 
49 

79 
56 

85 
64 

72 
50 

76 

47 

76 

49 

83 

M 

81 
50 

74 
49 

70 
52 

60 
66 

62 
33 

82 

62 

75 

80 

65   43   44 


73   66   72 
47   45   37 

68   66   66 


67  61  65 

46  40  35 

73  72  70 

38  38  43 


72  70  69 

50  43  36 

70  70  69 

40  35  35 

69  69  71 

44  43  36 

77  74  66 

49  47  45 

69  69  60 

36  40  38 

75  65  70 

39  38  41 


80  70  73 

45  40  44 

65  56  58 
38  39  34 

76  71  73 

55  48  47 

76  77  70 

54  47  48 

75  68  71 

42  42  44 

66  64  60 
42  37  33 


80 

72 

41 

43 

61 

67 

4? 

62 

65 

69 

47   *»   47 


64   59   62 
50   43   36 


74   66   67 


72 
49 

70 

45 

72 

47 

70 
43 

69 

40 

65 
39 

76 

4  8 

79 
41 

78 
51 

79 

43 

76 

50 

71 
49 

67 
45 

72 

50 

77 

77 

70 
46 

72 
45 

71 

48 

77 
47 

73 
48   48   51 

66   62   60 
36 

76 
53 

69 


76 

49   44 


75  ee  87 

41  52  56 

69  72  76 

40  47  51 

67  73  77 

37  46  47 


36   40   49 

75   76   84 
40   44   51 


79   83   69 
51   62   53 


72   75   82 
47   41   51 


73   80   85 
37   42   50 


76  83  88 

42  46  54 

71  72  77 

33  41  42 


76  62  87 

48  52  58 

73  78  84 
48  50  57 

75  79  86 

42  46  54 

65  72  80 
35  38  42 

75  80  86 

42  44  51 

66  76  80 
37  42  46 

74  81  66 
45  52  57 

64  71  76 

37  44  49 

74  80  84 

39  44  46 

75  75  62 

44  45  50 

76  83  88 

45  49  54 

79  85  66 

45  53  55 

76  77  86 

40  42  52 

72  77  86 

43  48  53 

75  77  83 


63   67   84 
56   62   64 


52   60   53 


63   77   73 

49   60   57 


86   86   63 
56   63   58 


91   68   86 
62   64   49 


82   62   76 
45   63   55 


85   79   74 
50   61   60 


67   68   76 
56   59   66 


60   59   49 


85   79   61 
55   63   57 


89   77   62 
57   64   62 


53   58   48 


87   73   60 
61   65   64 


86   69   75 
59   66   65 


69   82   87 


66   64   65 

79   63   64 
64   64   59 


79   80   80 
58   65   62 


60 

62 

83 

78 

40 

58 

90 

90 

57 

57 

45 
66 


92 
51 


52 

88 
61 

87 
56 

74   79   84 
45   49   56 

69   73   77 
42   44   49 

79   86   90 
50   55   60 

79   64   66 
48   57   56 

77   82 
50   59 

62   76   76 
34   40   41 

79   66   68 
44   47   45 


62  71   80 

53  59   59 

88  76 
65  62 

79  67 

50  60   59 

89  83 
50  61 


90 
60 

83 
67 

81 
64 

78 


64 

59  62  55 

88  66  75 

57  65  62 

68  88  75 

54  64  63 

93  91  86 

64  69  61 

89  81  64 
63  63  60 

66  87  75 

55  64  64 

60  76 

58  60 

87  75  82 

65  66  65 

91  90  85 

65  65  56 


90   92   93 
58   65   73 


80   84   85 
60   63   61 


76   63   83 

62   64   59 


66   66   64 


59   63   65 


86   91   89 


65  65  65 

80  79  80 

56  57  65 

67  86  90 

69  70  66 

60  66  90 

70  70  65 


65   64   68 


60   60   62 
57   60   63 


80   90   90 
62   65   66 


61   64   64 


67   85   90 
66   66   69 


74   79   80 
63   63   63 


87   87   67 
61   61   62 


82   85   88 
64   66   63 


67   89   91 
67   65   65 


62  63 

80  69 

64  66 

62  69 


67   66   62 


69   89   80 
54   65   61 


90 


93 

69 

86   67 
57   66 

63  69 

64  70 


90   90   91 
69   69   68 


69  90  92 

66  67  65 

86  87  89 

61  61  60 

83  66  67 

59  63  60 

85  65  84 

53  55  56 

91  93  94 

61  67  65 


97  100  102 
66   73   87 


54  60  57 

66  87  90 

55  59  57 

90  92  92 

63  66  65 

65  67  90 

63  66  65 

69  90  92 

61  66  64 

92  93  93 


93   95   95 
63   65   66 


60   82   85 
57   55   55 


92   93   94 
67   70   69 


91   93   95 
65   68   68 


93   94   96 
65   66   65 


90   92   94 
67   72   71 


81   82   64 


90   90   93 
56   64   62 


90   90   92 
61   63   63 


92   94   93 
64   68   67 


93  95  95 
65  68  68 

89  92  92 

62  65  65 

92  92  95 

64  66  66 

92  93  94 

63  66  64 

97  100  100 

71  72  7* 

94  94  94 
67  70  71 

91  93  93 

61  68  66 


62   65   65 
56   69   61 


94   94   95 
69   73   72 


66   70   72 


99 

66 


93   94   95 

66   69   68 


75.4 

49.8 


84  •  7 
56.9 


54.2 
76.6 


80.9 
52.5 


83 

7 

54 

6 

74 

1 

46 

6 

64.5 
55.0 


81.7 
57.4 


83.2 
57.0 


84.0 
57.6 


63 
56 

.9 
.3 

83 

56 

.4 

.0 

85 
61 

.5 
■  2 

84 
56 

.0 
•  1 

83 
57 

.4 

5 

75 
49 

3 
9 

84.6 
60.4 

84.8 
57.9 

83 
57 

B 

3 

73 
45. 

4 
5 

65. 
55. 

0 

* 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 

T  /IRGIN1A 
JUN£  1959 

Day 

31  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

< 

LEW1S8URG 

MAX 
MIN 

HO 

60 

72 
60 

72 
56 

n 

50 

77 

45 

60 
42 

82 
48 

8', 
50 

85 
51 

82 
63 

86 
53 

84 
56 

80 

8  6 

69 
43 

73 
38 

70 
52 

66 

41 

69 
38 

72 
38 

78 
42 

63 

48 

85 
49 

82 

63 

IK 

60 

99 

62 

83 
63 

87 
63 

01 

6  7 

6  5 
6  3 

92 
59 

79.5 
52.0 

LOGAN 

MAX 
MIN 

83 

66 

90 
66 

73 
61 

77 

66 

84 
55 

85 
55 

89 
66 

89 

60 

93 

60 

91 

6  2 

89 
59 

93 
62 

38 
65 

86 

44 

79 

46 

83 

51 

80 

49 

76 
48 

77 
49 

83 
50 

86 
55 

9  2 
62 

90 
62 

7  6 
67 

63 

6  5 

89 
69 

89 
67 

9  2 
6  7 

94 
70 

95 
69 

85.8 
59.1 

LONDON  LOCKS 

MAX 

MIN 

67 
60 

85 
60 

73 

47 

76 
53 

83 
53 

83 
52 

88 
6? 

6  4 

90 
58 

36 
5  6 

88 

39 

90 
59 

37 
62 

84 
42 

74 
43 

78 

47 

76 
43 

70 
44 

75 
45 

78 
46 

83 
50 

89 

55 

■e 

57 

73 

64 

6  2 

64 

87 
65 

88 
65 

91 

6  6 

99 

6  5 

93 
66 

83.5 
55.1 

MADISON 

MAX 
MIN 

09 
64 

89 
65 

70 
59 

7  6 
55 

83 
54 

83 
53 

36 
55 

8  6 
60 

90 
61 

00 

61 

67 
68 

69 
62 

6  5 

6! 

83 
46 

73 
46 

79 

4  9 

76 
45 

71 
48 

74 
48 

72 
48 

84 
55 

89 

57 

67 

6  6 

M 
M 

CO 
68 

67 
69 

88 
65 

to 

66 

9  2 
69 

92 
69 

83.0 

58.1 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

85 

67 

87 
61 

68 
57 

7P 
43 

B8 
44 

85 

49 

86 
52 

35 
82 

90 
55 

or 

57 

90 
57 

89 
37 

3  6 
63 

80 

37 

72 
36 

7  6 
39 

78 

37 

67 
43 

75 

40 

80 
44 

83 
52 

8  6 
57 

66 
64 

76 

65 

82 

6  2 

87 
62 

88 
64 

90 
62 

93 

63 

93 
66 

63.1 
52.4 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
61 

65 
62 

75 
55 

S3 
48 

85 

53 

85 
53 

6  5 
57 

39 
53 

91 

60 

91 

64 

93 
63 

88 
64 

83 
54 

72 
32 

76 
49 

73 

60 

68 

47 

69 

43 

78 

54 

83 
63 

87 
60 

91 
66 

62 
61 

86 
5  7 

90 
69 

92 

67 

92 
71 

96 

69 

96 
71 

100 
73 

83.8 
58.8 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

75 
60 

69 
61 

74 
58 

77 
43 

78 

45 

BO 
46 

83 

60 

87 

47 

87 
52 

84 
66 

65 
55 

84 
58 

81 
57 

70 
46 

73 

43 

73 
39 

62 

41 

66 
39 

74 

40 

78 
46 

83 
51 

38 
53 

80 

6  2 

to 

5  6 

97 

58 

87 
60 

87 
64 

9  2 
57 

9  4 

62 

93 
63 

80.4 
52.4 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

BO 
60 

74 
61 

67 
55 

76 
47 

76 
42 

78 
44 

80 
45 

83 
51 

81 
58 

82 

88 

82 
56 

82 
58 

78 

66 

70 
43 

72 

37 

70 

80 

63 

47 

68 
41 

69 

40 

77 
41 

83 
47 

63 

47 

81 
62 

78 

60 

82 

6  6 

83 
63 

84 
59 

86 

5  6 

87 
61 

89 
60 

78.1 
52.5 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

B6 

6  0 

69 
60 

76 
55 

83 
46 

83 
48 

84 
50 

8  4 
64 

89 

54 

B9 

57 

3  6 
59 

88 
60 

84 
62 

77 

63 

78 
42 

75 
40 

77 

44 

69 

41 

73 

44 

77 

43 

83 

47 

88 
55 

90 
60 

79 
62 

B3 

56 

86 

65 

87 
64 

90 
65 

92 

6  4 

93 

67 

93 
68 

63.1 
53.2 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

77 

6? 

73 
63 

76 

60 

81 
42 

82 
44 

85 
46 

85 
48 

90 
46 

91 
50 

9( 

55 

91 
53 

89 
56 

83 
57 

76 
45 

75 
35 

73 
36 

70 
38 

70 
36 

77 
37 

82 
41 

67 
48 

90 
53 

89 
59 

36 
54 

91 
57 

92 
61 

92 

61 

95 
56 

57 
6  2 

99 
62 

84.4 
30.6 

MOPGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
65 

65 
60 

74 
55 

Bl 

4  5 

84 
53 

83 

57 

82 
66 

87 
54 

89 
60 

9  2 
64 

90 
62 

85 

68 

76 

50 

69 
42 

75 
43 

73 
43 

61 
45 

68 
46 

7  6 
45 

83 
53 

86 
59 

89 
65 

77 

60 

85 
56 

87 
65 

84 
65 

90 
69 

92 
70 

93 

73 

95 
72 

61.9 
37.5 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

B7 
61 

75 
62 

72 
58 

83 
48 

84 
50 

84 
55 

83 

64 

89 

61 

90 

57 

90 
60 

90 
68 

84 
62 

81 
57 

71 
41 

75 
41 

75 
44 

64 
44 

72 
46 

77 
45 

83 
51 

86 

55 

3  6 
64 

78 
61 

85 
55 

86 

65 

86 
64 

69 
68 

92 

6  5 

95 

68 

95 
69 

83^0 
56.3 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

87 

63 

67 
55 

78 
50 

87 

49 

88 
54 

88 
54 

86 
53 

93 

63 

93 
58 

91 

60 

91 
59 

87 
66 

81 
55 

70 
42 

72 
42 

73 

42 

69 

45 

70 
44 

77 
46 

84 
49 

86 
56 

81 
66 

78 

54 

87 
53 

89 

66 

83 
66 

94 
68 

94 
69 

96 

70 

95 
70 

83.9 
56.0 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
62 

63 

57 

79 
54 

82 

51 

84 
48 

88 
51 

88 
59 

93 
56 

93 
62 

90 

63 

91 

62 

83 
65 

82 
55 

75 
43 

78 
43 

82 
49 

71 

45 

74 
46 

eo 

48 

85 
50 

87 
60 

90 
62 

82 
62 

87 

59 

90 
67 

86 
65 

92 
68 

93 
66 

95 
70 

95 

71 

84.9 
57.3 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

no 
57 

84 
45 

65 
41 

72 

46 

82 

46 

80 
49 

82 
60 

84 
51 

87 
52 

86 
53 

85 
52 

86 
57 

86 
58 

81 

45 

70 
40 

76 
57 

74 
43 

67 
39 

72 

40 

73 
43 

80 
48 

e7 

52 

87 
61 

72 

5  9 

79 
62 

85 
62 

86 
60 

86 
59 

91 
62 

92 
62 

60.6 
91.6 

PAPKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

08 
60 

67 
59 

77 
55 

81 

51 

83 
55 

83 
53 

86 
6  8 

89 
58 

88 
65 

87 

62 

86 
61 

60 
69 

77 

53 

73 
47 

74 
46 

76 
52 

69 

47 

70 
50 

77 

46 

82 

54 

88 
61 

87 
66 

77 

65 

81 
63 

68 

88 
68 

92 

70 

93 

72 

95 
73 

95 
74 

82.5 
59.4 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

87 

66 

67 
59 

75 
55 

82 
51 

84 
56 

87 
54 

86 

69 

89 
68 

89 

66 

B7 
62 

88 
60 

83 
68 

78 
51 

71 
49 

74 
46 

76 
54 

70 
50 

71 
50 

77 
48 

83 

52 

86 

60 

63 
67 

76 
65 

82 
63 

89 

68 

90 
68 

92 
71 

54 
71 

95 
75 

96 
72 

83.2 
59.9 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

83 
57 

81 
61 

72 
57 

79 

46 

an 
45 

81 
50 

8  0 
61 

86 
53 

86 
55 

86 
66 

88 

55 

84 

54 

79 
55 

68 

42 

76 
36 

72 
40 

63 
43 

67 
44 

70 
40 

78 
44 

83 

50 

85 
54 

63 
62 

62 
58 

64 
63 

84 
62 

86 
66 

88 
61 

69 
64 

90 
64 

80.4 
93.1 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

81 
65 

72 
64 

79 
62 

82 

48 

82 
49 

85 
50 

85 
62 

38 
52 

69 
57 

86 
61 

88 
57 

87 
61 

85 
65 

72 
41 

75 
46 

76 
45 

65 
43 

73 
42 

76 
42 

82 
50 

67 
53 

90 

56 

88 

6  6 

85 
60 

91 
61 

91 
67 

87 
70 

92 

64 

9* 

66 

98 
67 

83.8 
56.3 

PICKFNS  1 

MAX 
MIN 

79 

64 

71 
58 

67 
55 

76 

42 

75 
46 

75 
48 

78 
49 

82 
49 

81 
52 

82 
51 

82 
52 

81 
55 

74 
5! 

63 
35 

66 
33 

67 

41 

60 
38 

64 
36 

66 

36 

74 
42 

79 
47 

79 
49 

6  9 
61 

76 
S3 

80 
54 

80 
60 

82 
63 

84 
56 

85 
61 

86 
59 

75.* 
49.8 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

79 

64 

76 
63 

69 
61 

78 

47 

80 
50 

83 
55 

86 
52 

86 
51 

91 
56 

9C 

61 

89 
59 

91 
62 

87   83 
64   43 

68 
48 

78 
4  2 

75 
44 

66 
44 

70 
47 

78 
56 

84 
55 

67 
58 

90 
64 

82 
64 

85 
62 

91 
65 

88 
70 

90 
65 

93 

69 

95 
69 

82.9 
56.7 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

82 
61 

89 
63 

73 

60 

75 
52 

8C 
5C 

SO 

50 

89 
52 

87 
57 

91 
56 

85 
51 

87 
57 

90 
58 

86 
62 

34 

55 

76 
46 

81 

46 

76 
53 

75 

47 

76 
47 

78 
48 

82 
56 

0  = 
57 

74 
60 

60 
62 

85 
68 

86 
65 

89 
67 

91 
67 

93 
65 

83.2 
56.8 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

86 
65 

R5 
59 

77 
55 

82 
48 

83 
51 

85 
51 

87 
67 

90 
66 

89 
62 

81 

6' 

86 
51 

84 
56 

80   74 
66   43 

76 
44 

78 
51 

76 
49 

74 
46 

77 

46 

83 
49 

87 
55 

86 
61 

64 
61 

79 
61 

89 
69 

88 
69 

91 
67 

94 

66 

95 
69 

95 
67 

84.3 
57.2 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

76 
59 

66 

56 

65 

53 

74 

4' 

72 
46 

74 
49 

76 
61 

80 

54 

80 
63 

71 

6  = 

75 
55 

78 
62 

72 
5! 

61 
4C 

65 
38 

65 

46 

60 
40 

63 
40 

66 
89 

72 
46 

78 
51 

78 

54 

77 
60 

74 
58 

76 
61 

78 
60 

SO 
62 

81 

61 

83 
62 

85 
61 

73.7 
52.6 

RIPLEY 

MAX 

MIN 

89 
61 

SI 
6C 

78 
55 

84 
46 

85 
49 

86 
50 

86 
56 

91 
56 

90 

60 

Br 
5? 

9C 
62 

84 
64 

83   71 
65   41 

78 
41 

01 
48 

74 
41 

75 
45 

70 
41 

86 

47 

89 
53 

60 
57 

81 
60 

80 
61 

89 
66 

93 
66 

94 
64 

96 

64 

97 

67 

97 
66 

85.7 
55.6 

POMNFY  3  NNF 

MAX 
MIN 

71 
62 

7S 

63 

77 
58 

82 
46 

8! 
46 

85 
53 

87 
51 

91 

49 

91 
54 

96 
61 

92 
52 

90 
60 

8; 

61 

7! 
31 

76 
42 

74 
41 

67 
40 

69 

44 

79 

4  2 

84 

49 

88 
53 

00 
59 

87 
62 

86 
52 

91 

60 

90 
63 

92 
66 

95 
61 

97 
61 

99 
62 

84.7 
54.4 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

8! 
59 

82 
61 

75 

57 

81 

45 

8! 
46 

84 
50 

82 
52 

9C 
47 

90 
84 

86 

61 

91 

51 

86 
58 

61 

61 

7C 
41 

72 

37 

74 
41 

64 
44 

69 
43 

75 
4  2 

81 
47 

86 
52 

88 
57 

81 
62 

65 
55 

88 
62 

86 
64 

89 

66 

90 

62 

93 

66 

95 
67 

83.0 
53.7 

SPENCER 

MAX 
MIN 

8' 
62 

79 
6C 

74 
57 

81 
46 

82 
5C 

84 
50 

8  = 
64 

88 
54 

87 
57 

8' 
5( 

86 
5' 

83 
64 

79   71 
65   42 

74 

40 

77 
49 

74 
43 

70 
44 

76 
42 

82 
46 

85 
54 

85 
57 

60 
66 

78 
61 

86 
67 

88 
68 

90 
67 

91 

63 

93 

67 

92 
65 

82.3 
55.8 

SPOUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

7! 
5( 

7' 
55 

62 

53 

65 

4» 

71 
46 

74 
50 

75 
62 

BC 
64 

81 
66 

81 

5' 

81 
56 

62 
59 

79   74   60 
60   38   39 

65 
41 

67 
39 

60 
40 

a 

42 

65 
49 

73 
53 

79 
62 

60 
68 

70 

66 

76 

57 

80 
60 

80 

59 

81 
62 

61 
67 

83 
62 

73.9 
52.7 

UNION 

MAX 
MIN 

7- 
61 

7! 
6? 

69 
57 

73 

5C 

76 
46 

78 
47 

81 

5C 

84 

52 

85 
50 

B( 
5i 

8< 
52 

65 
84 

65   83   72 
58   43   36 

77 

52 

73 

40 

69 

37 

7  2 
3  8 

75 
41 

82 
49 

86 

50 

87 
63 

75 

60 

77 

62 

82 
65 

86 
62 

67 
56 

92 
60 

92 
59 

60.3 
52.3 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

ft 
t 

86 
59 

66 
54 

7' 
4f 

82 
51 

83 
53 

8' 
85 

85 

51 

89 
88 

89   86 

59   S< 

89 
67 

83   79   71 
66   43   43 

76 
52 

79 
43 

70 
46 

73 
45 

78 
49 

84 
56 

88 

6) 

90 
66 

80 
62 

82 
63 

89 

67 

89 

69 

91 
66 

93 

69 

94 
70 

83.1 
57.3 

WAPDFNSVILLF  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

7F 

63 

7i 
62 

66 
59 

It 

4< 

78   81 
49   51 

84 
•r 

84 
51 

87 
54 

Bl 

85 

81 
51 

89 

61 

68   82 
60   51 

70 
42 

75 
42 

74 
45 

65 

43 

66 

41 

77 
50 

80 
52 

85 

57 

90 

63 

81 
68 

63 
59 

88 
64 

90 
69 

90 
60 

95 
65 

96 
65 

81.4 
55.0 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

8" 

56 

71 
62 

74 
59 

*• 

4 

83 
4< 

83 

50 

8' 

9C 

6' 

89 

84 

8( 

9C 
61 

87 
87 

62   72   76 
67   44   42 

74 
48 

69 
46 

73 
42 

(4 
4  2 

82 
45 

88 
51 

8  8 
62 

81 
69 

82 
59 

87 
64 

87 
64 

90 
61 

92 
60 

94 
65 

97 
63 

83.5 
54.3 

WFIPTON 

MAX 
MIN 

1! 

6' 

6E 
6" 

78 
49 

8" 
49 

8< 

6? 

84 
56 

6! 

9C 
66 

90 
61 

90   86 
62   62 

82 
67 

80   70   72 
53   43   46 

74 

4  6 

69 
45 

72 
45 

70 
4  0 

82 

54 

87 
58 

84 
65 

80 
56 

83 

54 

86 
67 

83 
65 

90 
68 

9C 
72 

94 
72 

93 

70 

82.6 
57.2 

WFLLSBURG  3  IU 

MAX 
MIN 

88   6( 

60   51 

78 

48 

81 
4' 

A5 
60 

n  • 
61 

9r 

4F 

90 
86 

92   91 
67   6< 

84 
64 

79   70   72 
35   39   39 

73 

111 

70 
37 

75 
38 

78 

4.' 

84 
45 

88 

53 

7  9 
61 

80 
55 

87 

80 

88 
62 

81 
65 

93 

64 

93 
6  5 

95 

65 

96 
69 

83.4 
52.4 

»r-toi 

MAX 
MIN 

»5   88   66 

60   63   58 

76   83   84 
49   49   5B 

3! 

8! 
6" 

B9 
68 

89   89   86 
69   60   62 

85  e; 

66   41 

70 
41 

75 
44 

76 
44 

69 
46 

11 

44 

75 

46 

83 
54 

67 

59 

88 
63 

75 
63 

81 
64 

87 
65 

86 

69 

90 

66 

9  2 
69 

94 
69 

82.5 
56.7 

WM'FLIN^  WAt>WOOn  1AM  12 

MAX 
MIN 

85   86   66 
63   67   61 

7! 
51 

83   84 
48   66 

Bl 

• 

84 
6« 

90 
58 

89   90   69 
61   60   62 

62  7B   70 

63  44   46 

73 
46 

75 
47 

69 
46 

70 

4  6 

76 
51 

83 
54 

87 
64 

85 
99 

77 
57 

86 

V 

67 
70 

84 
71 

91 
70 

90 
71 

92 
73 

81.9 
56.9 

W"|TF  VJI  pmup  SPRINGS 

MAX 
M|N 

81   75   77 
63   62   68 

79   85   S3 
49   43   46 

B4   85   87 
48   50   48 

84   67   88 
81   56   64 

63   75   78 
38   43   37 

73 

70 
40 

71 
39 

77 
)9 

62 

41 

87 
48 

8  9 
4H 

85 
65 

HO 

68 

HI 

63 

87 
63 

90 
62 

91 
99 

92 
60 

94 
59 

82.7 
52.6 

WILLK  • 

MAX 
M|N 

87   70   75 
64   66   6  7 

79   87   B6 
63   66   66 

90   93   94 

67   61   61 

90   90   9? 
60   62   63 

88   69   90 

65   41   46 

11  1 
50 

82 
49 

78 
46 

n 

48 

61 
49 

89 
50 

93 
M 

92 
64 

77 
66 

83 
65 

90 
66 

90 
67 

■>< 

6  1 

97 

6H 

97 

68 

67.5 
57.0 

Goo  Rolornnce  Nolo*  following  Station    Indon 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JUNE  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IHMFIC    LOCKS 

Max 

M1N 

88      86 
6*       66 

61 
98 

77      8? 
ii       91 

87 
99 

87 
99 

5'. 

so 

87 
63 

86 
61 

88 
61 

8*      62      75 
68      66      67 

77      76 

49       »7 

73 
49 

73 

4v 

79 
49 

82 

54 

87 
99 

L    .. 

H 

64 

77 
64 

Si 

6S 

87 
71 

88 
67 

91 
67 

92 

93 

70 

83.2 

58.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3S? 

1 

2 

3 

4 

b 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUESTONE    DAM 

EVAP 

.11 

.10 

.15 

.25 

.23 

.09 

.22 

.25 

.23 

.19 

.22 

.28 

.28 

.23 

.24 

.17 

.24 

.15 

.23 

21 

.20 

.  17 

.04 

.07 

15 

18 

22 

,36 

14 

B5.82 

WIND 

22 

19 

as 

:m 

31 

IE 

19 

22 

24 

32 

27 

37 

38 

65 

56 

36 

40 

51 

29 

42 

30 

19 

39 

10 

14 

17 

29 

34 

27 

32 

939 

CLARKSBURG    1 

EVAP 

.24 

.03 

.18 

.18 

.28 

.13 

.13 

.14 

.19 

.16 

.17 

.21 

.35    .20 

.17 

.19 

.17 

.09 

.15 

.15 

.15 

_ 

.25 

.14 

_ 

_ 

_ 

.22 

.24 

17 

B5.40 

WIND 

17 

45 

61 

38 

34 

34 

34 

26 

30 

27 

38 

47 

134   101 

76 

88 

43 

51 

65 

54 

38 

71 

30 

35 

39 

29 

45 

56 

48 

35 

1499 

HOGSETT   GALL!  POUS    DAM 

EVAP 

.42 

.00 

.00 

.31 

.20 

,2-1 

.38 

.23 

.25 

.13 

20 

.19 

.21 

.16 

.26 

.24 

.11 

.24 

.18 

.28 

29 

.30 

.19 

.00 

.14 

L8 

13 

29 

,30 

31 

6.16 

WIND 

28 

27 

91 

36 

30 

17 

19 

29 

•jo 

30 

10 

10 

60 

165 

33 

10 

42 

40 

40 

45 

35 

30 

70 

10 

20 

55 

65 

30 

50 

SO 

1227 

WARDKNSVILLE    R   II    FARM 

EVAP 

.11 

_ 

.20 

.23 

.23 

.21 

.23 

.83 

.21 

.18 

.21 

- 

.36 

.27 

.23 

.20 

.10 

.10 

.23 

.23 

.18 

.25 

.13 

.18 

22 

24 

24 

.29 

33 

B6.34 

WIND 

34 

30 

IB 

23 

19 

15 

14 

16 

10 

7 

8 

20 

28 

67 

63 

51 

53 

34 

19 

44 

37 

26 

50 

21 

21 

34 

39 

34 

44 

36 

906 

DAILY  PRECIPITATION 


Stabo 

Day  of  month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL   1959 
SALEM    JACOBS    RUN    1 

• 

' 

• 

* 

♦ 

• 

4.13 

4.13 

CORRECTIONS 
MONTH:   JANUARY  1959 


Temperature  and  Precipitation  Extremes  Table: 
Naoma 


Greatest  One-Day  precipitation  should  be 
1.65  inches  on  the  22nd  at  Naoma. 


Climatological  Data  Table: 
Hannington 


Greatest  day  of  precipitation  should  be 
missing. 


See  Rclerence  Notes  Following  Station   Index 
-  79   - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1958   -    1953 


WEST   VIRGINIA 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

July-June 

AL PERSON 

0 

0 

75 

310 

73 

40 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

0 

2* 

96 

397 

5*8 

1032 

1015 

756 

738 

317 

70 

68 

5061 

BAYARD 

8 

82 

197 

525 

703 

1308 

1198 

947 

911 

488 

185 

119 

6671 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

0 

24 

121 

457 

6*7 

1152 

1064 

767 

819 

395 

104 

94 

566* 

BENSON 

0 

IB 

93 

398 

1170 

1089 

825 

777 

383 

90 

63 

BENS  RUN  1  SW 

0 

1 

288 

510 

1123 

1009 

695 

689 

278 

BERKELEY  SPRINGS 

0 

10 

74 

3*9 

557 

116* 

1103 

629 

738 

299 

120 

32 

5275 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

1 

31 

133 

458 

6*6 

11*1 

1080 

823 

816 

429 

119 

103 

5780 

BLUEFIELD  2  NW 

0 

15 

98 

442 

598 

1063 

1013 

755 

759 

346 

90 

79 

5256 

BLUESTONE  DAM 

0 

2 

53 

332 

568 

1081 

1062 

787 

762 

337 

75 

47 

5106 

BRANDONVILLE 

5 

42 

171 

459 

66* 

1320 

1250 

1004 

874 

447 

175 

106 

6517 

BUCKHANNON  2  W 

0 

22 

104 

375 

602 

1156 

1090 

822 

799 

386 

99 

71 

5526 

CA8WAYLING0  ST  FOREST 

0 

3 

62 

351 

632 

1056 

1025 

711 

655 

239 

80 

CAIRO  3  S 

0 

6 

61 

360 

605 

1183 

1077 

785 

748 

323 

96 

38 

5282 

CANAAN  VALLEY 

16 

78 

213 

533 

719 

1315 

127* 

961 

963 

526 

235 

165 

6996 

CHARLESTON  WB  AP 

0 

1 

54 

2  89 

511 

1032 

988 

710 

674 

282 

73 

19 

4633 

4*17 

CHARLESTON  1 

0 

1 

40 

262 

*94 

1063 

987 

752 

680 

300 

72 

21 

4672 

CLARKSBURG  1 

2 

2 

84 

360 

59* 

1157 

1089 

831 

763 

356 

92 

46 

5376 

CRANBERRY  GLADES 

4 

76 

206 

532 

718 

1272 

1202 

936 

937 

474 

175 

144 

6676 

CRESTON 

0 

2 

63 

359 

591 

1189 

1109 

854 

793 

380 

95 

38 

5473 

ELKINS  AIRPORT 

2 

28 

145 

432 

67* 

1209 

1136 

881 

860 

442 

145 

95 

6049 

5773 

FAIRMONT 

3 

6 

90 

340 

567 

1163 

1100 

840 

757 

338 

105 

43 

5352 

FLAT  TOP 

0 

54 

181 

508 

697 

1180 

1164 

878 

890 

473 

161 

136 

6322 

FRANKLIN  2  N 

0 

16 

105 

379 

586 

1108 

1023 

797 

801 

375 

106 

64 

5360 

GARY 

0 

0 

59 

343 

5*8 

1045 

1019 

747 

728 

307 

71 

34 

4901 

GASSAWAY 

0 

0 

48 

316 

539 

1071 

1016 

727 

702 

290 

60 

32 

4801 

GLENVILLE 

0 

0 

35 

293 

530 

1090 

989 

726 

692 

293 

71 

32 

4751 

GRAFTON  1  NE 

0 

10 

78 

364 

581 

1137 

1086 

796 

747 

370 

90 

64 

5323 

GRANTSVILLE  2  NW 

0 

3 

59 

312 

559 

1150 

1070 

856 

755 

336 

60 

33 

5213 

HAMLIN 

0 

2 

59 

344 

557 

1125 

1046 

785 

736 

331 

75 

34 

5094 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

0 

0 

39 

246 

470 

1037 

1015 

778 

640 

219 

60 

14 

4518 

HASTINGS 

2 

2 

65 

307 

595 

1176 

1099 

797 

736 

317 

84 

23 

5203 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

0 

4 

60 

331 

5*0 

1154 

1064 

832 

760 

355 

87 

23 

5210 

HOPEMONT 

11 

67 

154 

459 

708 

1326 

1214 

969 

905 

476 

161 

120 

6570 

HUNTINGTON  WB  CITY 

0 

0 

34 

257 

*90 

1024 

976 

703 

651 

255 

55 

7 

4452 

4073 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

0 

3 

65 

320 

535 

1118 

1064 

799 

707 

272 

94 

26 

5003 

KEYSER 

0 

64 

299 

519 

1113 

1034 

796 

696 

264 

77 

26 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

12 

78 

218 

547 

738 

1306 

1260 

984 

1012 

5*6 

214 

179 

7094 

LAKIN 

0 

2 

36 

303 

516 

1068 

1027 

779 

689 

295 

64 

19 

4798 

LEWISBURG 

0 

13 

112 

405 

602 

1091 

1056 

781 

763 

3*8 

97 

70 

5338 

LOGAN 

0 

0 

23 

254 

*94 

1038 

984 

709 

668 

2  84 

53 

7 

4514 

LONDON  LOCKS 

0 

0 

50 

304 

545 

1095 

1033 

797 

737 

3*5 

90 

36 

5032 

MAO  I  SON 

0 

0 

33 

296 

549 

1116 

1023 

761 

709 

315 

68 

24 

4894 

MANNINGTON  1  N 

0 

16 

113 

375 

567 

1234 

1148 

923 

797 

386 

109 

57 

5745 

MARTINSBURG  FAA  AP 

0 

2 

65 

338 

582 

1142 

1087 

841 

760 

323 

110 

25 

5275 

MATHIAS 

3 

33 

128 

431 

598 

1168 

1128 

840 

814 

389 

141 

66 

57*1 

MCROSS 

0 

16 

126 

4*7 

634 

1135 

1112 

826 

834 

401 

115 

78 

5724 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

1 

12 

99 

376 

624 

1246 

1120 

807 

763 

346 

95 

37 

5526 

MOOREFIELD  1  SSE 

1 

4 

77 

335 

501 

1089 

1036 

766 

713 

MOOREFIELD  MCNEILL 

10 

12 

92 

358 

552 

1125 

1054 

792 

709 

329 

109 

63 

5205 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

1 

5 

92 

336 

568 

1174 

1122 

852 

769 

336 

106 

50 

5411 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

1 

2 

68 

333 

574 

1153 

1100 

815 

745 

329 

89 

42 

5251 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

2 

6 

53 

310 

551 

1222 

1171 

834 

799 

349 

92 

48 

5437 

NEW  MARTINSVILLE 

0 

0 

46 

282 

559 

1165 

1112 

804 

723 

318 

75 

28 

5112 

OAK  HILL 

0 

10 

125 

437 

633 

1121 

1093 

830 

784 

374 

113 

66 

5586 

PARKERS8URG  FAA  AP 

0 

3 

63 

320 

566 

1169 

1114 

819 

755 

317 

83 

28 

5237 

PARKERSBURG  WB  CITY 

0 

2 

58 

305 

541 

1129 

1078 

788 

724 

303 

79 

23 

5030 

4750 

PARSONS  1  SE 

2 

9 

104 

392 

62* 

1158 

1113 

824 

786 

363 

107 

67 

5549 

PETERSBURG 

0 

4 

69 

303 

*90 

1069 

998 

750 

696 

307 

70 

37 

4793 

PICKENS  I 

7 

43 

159 

464 

692 

1211 

1169 

892 

897 

472 

152 

114 

6272 

PIEDMONT 

1 

5 

83 

368 

582 

1206 

1122 

896 

755 

335 

119 

37 

5509 

P1NEVILLE 

0 

0 

40 

329 

530 

1057 

1040 

752 

735 

337 

71 

14 

4905 

RAVENSWOOD  DAM  22 

0 

2 

41 

294 

516 

1090 

1030 

743 

683 

295 

55 

22 

4771 

RICHWOOD  3  NNE 

439 

625 

1171 

1152 

872 

856 

432 

153 

106 

PIPLEY 

0 

1 

40 

346 

553 

1154 

1086 

764 

747 

342 

69 

28 

5130 

ROMNEY  3  NNE 

0 

6 

73 

335 

551 

1141 

1090 

815 

734 

310 

93 

39 

5187 

ROWLESBURG  1 

0 

5 

64 

3*5 

595 

1215 

1129 

862 

820 

418 

96 

55 

5604 

SPENCER 

0 

6 

64 

329 

5*7 

1090 

1012 

747 

719 

317 

80 

40 

4951 

SPRUCE  KNOB 

e 

45 

146 

475 

670 

1244 

1229 

987 

887 

475 

183 

113 

6462 

UNION 

0 

15 

96 

403 

609 

1118 

1125 

837 

801 

370 

95 

59 

5528 

VIENNA  BRISCOE 

l 

9 

74 

3*5 

588 

1232 

1118 

859 

749 

352 

93 

39 

5459 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

0 

14 

104 

405 

582 

1175 

1119 

882 

790 

382 

136 

50 

5639 

WEBSTER  SPRINGS 

0 

3 

58 

306 

526 

1022 

985 

712 

690 

292 

64 

39 

4697 

WEIRTON 

0 

5 

57 

309 

5** 

1230 

1161 

845 

786 

351 

93 

38 

5419 

WELLSBURG  3  NE 

l 

15 

85 

402 

588 

12*6 

1167 

836 

803 

389 

113 

60 

5707 

WE  STON 

0 

8 

85 

347 

572 

1157 

1076 

870 

781 

368 

98 

43 

5405 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

0 

9 

83 

331 

5  59 

126* 

1174 

914 

820 

382 

124 

43 

5703 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

0 

4 

94 

36* 

5  72 

1068 

1008 

738 

722 

325 

74 

44 

5013 

WILLIAMSON 

0 

0 

18 

228 

468 

1021 

997 

702 

653 

278 

53 

4 

4422 

W1NFIELD  LOCKS 

0 

0 

47 

2  84 

*99 

1100 

1023 

786 

689 

330 

77 

21 

4856 

Reference  Notes   Following  Station    Index 
-   80   - 


TOTAL  PRECIPITATION 


WEST   VIRGINIA 
JUNE   1959 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
JUNE    1959 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


•  if   : 


00 W    i*l"tjt 

014)    •  AWWX*" 

024*    POCAMO«TAS 


*T<««3    COMCtWO    CXLfOC       019*  -C«Ct« 
•  ANT 

.     A    M03»|T*l  0»«P  •1LCI6M 

I I KOTO*  fl"  BA**OVB 

iLCvtiLt  m»  to  0*4^  wooc 

V.VA  :  (  04*1  *i<xxa< 

KVM  P»*9  NABBI5P* 

P4»T  PEASANT  J 

PMO  «*«»C*H 

e**«  Nicholas 

p«u  «c«cc» 

■     p*?*  t»fRCEB 

o*)*  summbs 

10T4  LINCOLN 

1CPJ  PBCSTON 

1?0«  fft»»LCTP#l 

1215  POCAHONTAS 

lato  u»shw 

lii;  B*AXT0« 

111*  WAYNE 

IWI  »iCMir 

1»»*  fcf AST<6 

1*4)  TVC«C» 

1524  ABAlTON 

1**?  UNAWMA 

|»?J  KANAWHA. 

lfT  MABfllSON 

14*4  CLA* 

17?)  (ANAWHA 

J49*  KANAWHA 

201)  POCAHONTAS 

JOS*  WlBT 

120"  U)CKCft 

2631  GoEE*«B|CO 

2T1«  bancOlb** 

I4?0  "ANION 

•»  )0?2  -EBCEO 

ft    2    N  3219  PfNOLETON 

i5S*J«0  32)0  LEWIS 

))33  -C   OOwELL 

■  33*1  BBAXTCM 

U  33**  GIL*EB 

:   nt  3»30  tatlOb 

IllE    2    •»-  3444  CALHOUN 

■*»<vlLLf  3***  LINCOLN 

1*14  BABBOVB 

3"4«  LINCOLN 

.   ri—y  )*27  JEFFEBSON 

FEBBy    HAT    NONNT    3932  JEFFERSON 

18  397*  WET2EL 

*I2«  FAYETTE 

GALL  I  POL  IS    &*"      *?oc  "A50N 

4764  PRESTON 

4261  LEWIS 


4)09   I 


=  :cw 


jTo«i  we  CITY 


•369   WET2EL 
,4368    CABELL 
4*08    «<    OOfcftLL 
4478    LEWIS 
4339   LEWIS 

4743    JEFFERSON 
4B14    NINCO 
4634   NINEBAL 
4941    MINERAL 
4971     BANOOLB* 


9002   « 
3010   MASON 
3224   GREENBRIER 
3244   monbOE 
3323   JACKSON 

3341    GILNEO 
3333    LOON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office, 
Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  P. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatloi 
Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Houi 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

S3  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary  )   Checks 
and  none?  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

See  Page  79  for  Corrections 
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WEST  VIRGINIA  -  JULY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   100°  on  the  1st  at  Piedmont  and  Romney  3  NNE 
Lowest  Temperature:   38°  on  the  3rd  at  Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:   8.45  inches  at  Alpena  1  NW 

Least  Total  Precipitation:   1.76  inches  at  Athens  Concord  College 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.09  inches  on  the  30th  at  New 

Martinsville 
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5A 

3 
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12 

14 

16 

0 

0 
0 
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2.96 

-    1.1* 
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71. 9M 
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50 
A9 
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3 
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49 
46 

8 

8 
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.79 

1.03 
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0 
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•  0 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 
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the  post  offlc 
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Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia, 


Stations  appearing  ii 
Divisions,  as  used  ii 


the  Index,  but  for  which  data  ar< 
"Cllmatologlcal  Data"  Table  and 


not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to 
the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 
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Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "1 
24  hours  ending  at  time  of  observation.  Tl 
saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  oi 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  i 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Statii 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabl. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 
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snowfall  and/or  snow 
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79 
53 

79 

57 

76 
39 

78 
64 

74.8 
52.4 

AX  IN 

NAX 
NIN 

95 
67 

91 
61 

81 

52 

89 
51 

68 
55 

84 
65 

83 
58 

90 

54 

91 

SB 

91 
66 

86 

52 

86 
59 

87 
56 

88 
61 

88 
62 

91 
66 

91 
60 

S3 

58 

86 
62 

89 

62 

88 
59 

88 
61 

90 
68 

96 
69 

85 
65 

84 
63 

66 
66 

68 

70 

90 
69 

87 
49 

90 
70 

67.8 
61.7 

Srm  Rabraoc*  Not**  following  SUtton  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
JULY    1959 


Station 

D»y  Ol  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

u 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

a 

28 

27 

2t 

n 

30 

31 

I 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

93 
62 

09 

62 

82 

53 

82 
50 

83 
50 

84 
60 

86 
52 

86 
48 

90 

51 

85 
58 

84 
53 

85 
56 

84 
58 

85 
59 

8  6 
57 

8  6 

68 

83 
99 

89 

59 

85 

61 

83 
63 

62 
59 

69 

60 

90 
62 

89 

63 

83 
63 

87 
60 

87 
99 

89 
96 

83 
62 

64 

41 

85 
63 

69.1 
96.0 

LOGAN 

MAX 

MIN 

97 
69 

99 
67 

78 
59 

91 
56 

91 
62 

85 
66 

87 
64 

87 
57 

92 
57 

93 
63 

89 
60 

90 
59 

90 
62 

89 

63 

92 
64 

91 

6  6 

93 
69 

90 
66 

80 

6  8 

89 
72 

89 
64 

92 
66 

89 
66 

94 

68 

92 

71 

89 
69 

93 

71 

81 
68 

90 
69 

♦5 

70 

91 
71 

69.9 
69.1 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

95 
66 

98 
69 

79 
54 

86 

54 

90 

55 

78 
62 

88 
61 

85 

53 

93 
54 

92 
55 

85 
58 

90 

57 

87 
58 

68 
59 

90 
60 

90 

60 

93 

61 

99 
62 

91 

64 

85 

65 

88 
61 

90 

62 

91 
64 

94 
66 

88 
67 

84 

67 

90 
48 

62 
64 

92 
66 

90 
46 

91 

67 

66.8 

61.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 
65 

77 
57 

85 

54 

88 
62 

83 
65 

85 
61 

84 
55 

91 
56 

90 
62 

84 
58 

88 
59 

88 
60 

68 
62 

89 
63 

9  0 
64 

91 
63 

87 
69 

90 
6  8 

89 

69 

86 

63 

89 
65 

89 
69 

92 
62 

89 
70 

82 

70 

90 
70 

89 
68 

90 
67 

92 

49 

»0 
44 

66.0 
63.9 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

95 
69 

94 

6? 

77 
50 

83 

50 

89 
54 

77 

64 

88 

50 

93 

47 

92 
52 

91 

63 

81 
48 

87 
55 

85 
54 

87 
52 

90 
53 

89 
54 

90 
54 

93 
62 

90 
6  6 

89 
67 

85 
59 

90 

61 

91 
65 

90 
67 

84 
66 

80 
60 

65 
63 

86 
69 

88 

66 

68 

66 

80 
47 

87.2 
94.1 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

98 
71 

85 
6  3 

83 
54 

88 
53 

87 
56 

85 
62 

S3 

57 

88 

52 

94 

55 

82 
65 

64 
60 

85 
63 

86 
60 

85 
65 

76 

65 

85 
66 

86 

61 

87 
62 

90 

68 

89 
68 

67 
67 

89 
69 

93 

72 

67 
71 

84 
70 

67 
66 

89 

71 

90 
49 

90 
69 

66 

69 

90 
68 

64.8 

44.0 

NATHIAS 

MAX 
MIN 

95 

63 

8? 
63 

80 
46 

81 
46 

82 
51 

80 
60 

82 

49 

84 

43 

90 
48 

87 
64 

83 
56 

82 

59 

81 

54 

82 
61 

72 

58 

82 
59 

82 
59 

65 
95 

86 
62 

82 
64 

85 

66 

86 

61 

88 

63 

86 
61 

85 
65 

81 
63 

81 
63 

69 
60 

87 
62 

64 
63 

88 
63 

83.8 
96.1 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

90 
63 

85 

63 

80 
52 

81 
48 

77 
53 

80 
60 

82 

56 

85 

45 

86 

46 

80 
57 

81 
51 

80 
53 

77 
53 

77 

58 

79 
57 

83 
57 

83 

57 

13 

60 

60 
62 

80 
63 

61 
55 

82 
61 

87 
62 

69 
60 

80 
65 

89 
62 

76 
62 

90 
63 

85 
61 

62 
62 

82 
67 

81.8 
97.4 

MIDDLE80URNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

94 
69 

76 

62 

82 
52 

85 
53 

81 
58 

B3 
65 

82 

55 

89 
53 

90 
56 

84 
64 

84 
50 

83 
59 

86 
56 

88 
55 

88 
56 

89 
57 

90 
58 

90 
62 

83 
69 

85 
69 

88 
60 

89 
63 

91 
66 

83 
68 

80 
68 

69 
62 

83 
66 

87 
67 

87 
69 

62 

67 

87 

68 

89.6 

61.4 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

99 

65 

90 
65 

83 
45 

85 

45 

88 

48 

86 
60 

86 

49 

89 
43 

94 
42 

91 
62 

86 

58 

85 
50 

89 
59 

82 
61 

86 

58 

89 
59 

87 
60 

91 
62 

84 
66 

90 
56 

91 
60 

91 
66 

89 
62 

88 
69 

87 
64 

86 

60 

86 
63 

90 
64 

90 
64 

91 
64 

88.3 
98.2 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9* 
70 

75 

68 

81 
50 

87 
60 

80 
66 

83 
62 

81 
57 

91 
54 

91 
65 

83 

61 

87 
56 

82 
59 

85 
58 

86 

60 

85 
61 

87 
63 

92 
65 

90 

70 

84 
71 

85 

70 

68 
63 

90 

66 

91 
68 

66 
69 

78 
66 

87 
61 

84 
69 

66 
67 

88 
70 

79 
69 

89 
69 

89.6 

63.9 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

95 

70 

87 
62 

83 
52 

88 

52 

84 
58 

84 
62 

82 
57 

91 

52 

91 

55 

85 
66 

87 
53 

85 
56 

87 
58 

89 
57 

88 
57 

89 
58 

92 
60 

91 
59 

87 
70 

86 

67 

88 
62 

91 
62 

90 
66 

87 
67 

80 
66 

67 
61 

84 
64 

67 
65 

88 
67 

82 
67 

70 

87.2 
61.2 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

95 
68 

78 
59 

86 
53 

88 
55 

85 
60 

86 
63 

es 

53 

91 
54 

93 
59 

85 
63 

88 
56 

84 
60 

85 
96 

81 
59 

88 
56 

89 
61 

94 
62 

91 
66 

83 

70 

86 

71 

89 
64 

91 
63 

88 
69 

87 
72 

64 
64 

86 
98 

88 

61 

90 
66 

89 
68 

89 
69 

88 
70 

87.4 
42.2 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

95 
71 

78 
61 

86 
59 

89 
57 

77 
61 

83 
66 

85 

57 

91 

54 

91 
58 

84 
62 

86 

60 

87 
61 

90 
59 

90 

60 

91 
59 

9? 
61 

95 
60 

91 
65 

83 
72 

87 
71 

89 
64 

90 
65 

92 
61 

84 

71 

83 
68 

87 

61 

84 
63 

90 
68 

90 

71 

90 
70 

89 
69 

87.7 
43.4 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

92 
61 

95 
62 

73 
50 

84 
52 

86 

57 

82 
60 

84 
52 

84 
54 

88 

56 

89 

58 

82 
52 

85 
57 

84 
56 

82 
57 

85 
52 

87 
58 

88 
59 

86 
61 

87 
66 

85 
64 

84 
51 

88 
62 

66 
64 

89 

61 

86 
64 

80 
63 

87 
64 

80 
61 

87 
64 

69 
63 

B7 
63 

69.5 
58.  t 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

95 

70 

74 

61 

81 
55 

87 
57 

79 
66 

84 

65 

83 
61 

91 
56 

90 
67 

85 
64 

87 

58 

84 
62 

87 
60 

88 
63 

89 
62 

89 
64 

90 
64 

84 
66 

79 

70 

86 
68 

90 

62 

89 
67 

91 

70 

64 

70 

61 

68 

66 
69 

63 
70 

67 
69 

69 
70 

64 
71 

86 
69 

86.9 

44.9 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

96 

70 

73 
61 

81 
55 

88 

59 

80 
68 

85 
66 

82 
62 

92 
58 

93 
65 

86 

65 

88 
57 

85 
64 

85 
63 

87 

64 

88 
63 

90 

65 

94 
63 

87 
66 

81 
71 

87 
67 

90 
62 

91 

67 

93 

70 

84 

70 

84 
69 

86 
66 

83 

69 

90 
70 

90 

71 

88 

72 

88 
70 

87.0 
45.4 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

91 
64 

91 
62 

88 

50 

81 
58 

81 
61 

82 
56 

88 

49 

88 

50 

86 
58 

83 
50 

83 
55 

84 

57 

83 

58 

82 

54 

87 
54 

88 
59 

87 
62 

86 
62 

80 
65 

85 

97 

87 
61 

88 
64 

81 
64 

81 

65 

80 
61 

82 
62 

85 
63 

89 

63 

83 
64 

85 
68 

84.7 
59.1 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

96 

69 

64 
69 

85 
50 

85 

50 

86 
53 

87 
63 

86 

55 

91 
49 

96 
51 

86 
66 

88 

54 

82 

51 

87 
59 

87 
63 

75 

61 

87 
62 

90 
99 

96 
65 

89 
70 

89 

70 

88 
60 

90 
66 

89 

70 

68 

70 

66 
68 

86 
66 

84 
66 

86 
63 

86 
64 

67 
62 

92 
69 

87.4 
41.8 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

84 
60 

68 
60 

76 
44 

78 
50 

76 
59 

77 
57 

77 
50 

82 
47 

84 
49 

76 
56 

79 
48 

79 
54 

78 
52 

79 

58 

80 
53 

87 
55 

89 

54 

83 

60 

79 
62 

73 
63 

81 
98 

81 
59 

83 
60 

78 
62 

77 
64 

77 
99 

79 
60 

81 
59 

87 
62 

77 
61 

80 
67 

79.4 
94.8 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

100 
68 

99 

68 

82 

50 

86 

50 

84 
65 

88 
64 

88 
56 

88 

50 

89 

53 

95 
62 

86 

53 

90 
60 

82 
64 

86 
60 

88 

63 

80 
63 

87 
60 

90 
63 

88 
67 

90 
69 

67 
60 

90 

64 

90 
68 

91 
67 

66 

66 

66 
66 

88 
63 

85 
63 

69 
66 

91 
67 

87 
68 

88.3 

42.2 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

95 
64 

98 
64 

84 
55 

89 
57 

84 
65 

86 
57 

88 

53 

92 
52 

93 

54 

90 
58 

84 
57 

88 

59 

89 

60 

89 
61 

89 

60 

92 
62 

89 

62 

91 
65 

82 
67 

87 
99 

90 
63 

87 
66 

93 
64 

86 
69 

81 
66 

91 
64 

82 
64 

94 
69 

40 
69 

88 
67 

88.4 

41.9 

RAVENSWOOO  DAM  22 

MAX 
MIN 

95 
68 

94 
62 

92 

57 

91 
54 

89 
66 

85 
65 

84 

57 

91 
54 

92 
59 

92 
68 

88 
53 

88 
62 

90 

57 

93 

59 

92 

60 

95 
63 

92 

60 

85 

64 

85 
73 

85 
69 

88 
99 

90 
64 

90 
68 

85 
68 

86 
68 

67 
67 

87 
63 

89 
69 

90 
69 

90 
70 

88 
70 

89.3 
49.4 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

86 
63 

77 
57 

75 
50 

75 
57 

75 
59 

77 

62 

76 
54 

80 
55 

82 

55 

75 
58 

79 

52 

76 
59 

77 
58 

77 

60 

80 

58 

81 
97 

80 
62 

80 
62 

79 
63 

75 
63 

81 
96 

80 

64 

63 

61 

79 
65 

75 
63 

79 
62 

77 
61 

80 
59 

60 
63 

77 
63 

79 
65 

78.9 
94.9 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

97 
66 

89 

61 

86 
50 

91 
61 

89 
62 

87 
63 

86 

55 

91 
52 

94 
54 

92 
65 

88 
51 

88 

59 

92 
59 

93 

56 

93 
59 

9' 
59 

87 
58 

86 
62 

83 
68 

88 
68 

89 
99 

90 

63 

92 

67 

87 
66 

83 
66 

88 
62 

83 
66 

91 
67 

91 
67 

91 
68 

89 
68 

89.4 
41.9 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

100 
67 

86 
65 

85 
50 

85 
52 

87 
52 

86 
65 

86 

52 

88 
49 

94 
51 

90 
63 

89 
52 

85 
60 

88 

55 

86 
63 

80 

63 

87 
61 

89 
60 

88 
60 

91 
62 

86 
69 

69 
61 

90 
62 

93 
68 

88 
69 

88 
64 

87 
64 

69 
68 

86 
63 

91 
69 

17 
69 

93 
68 

88.2 
60.9 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

94 

61 

91 
62 

83 

51 

82 
50 

85 
52 

84 
61 

83 
55 

90 

49 

91 
51 

83 
59 

85 
50 

86 
54 

86 

57 

86 
57 

83 
56 

86 
56 

90 
57 

90 
63 

87 
65 

84 
67 

90 
99 

90 
61 

90 
66 

62 
65 

80 
63 

89 
63 

82 
63 

86 
65 

96 
69 

83 

66 

88 
69 

86.4 
99.3 

SPENCER 

MAX 
MIN 

95 
66 

88 
61 

81 
52 

88 
55 

85 
67 

83 
64 

83 
59 

90 
51 

90 
54 

88 
66 

87 
50 

86 
58 

88 
57 

6  9 
5  8 

90 
60 

92 

69 

92 
59 

88 
63 

83 
69 

85 
68 

69 
99 

90 
63 

91 
65 

85 
66 

80 
65 

66 
65 

84 
69 

89 
66 

69 
64 

69 
68 

88 
67 

87.3 

41.4 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

82 
63 

86 

60 

74 
44 

74 
51 

77 
53 

7  6 
57 

78 
52 

78 
49 

82 
55 

87 

57 

78 
51 

78 
56 

77 

53 

74 
54 

77 
50 

69 

52 

77 
54 

79 
96 

80 

62 

82 
61 

74 
99 

80 
60 

77 
62 

80 
69 

79 
60 

78 
58 

78 

60 

77 
60 

80 
60 

SO 
63 

79 
62 

78.4 
54.4 

UNION 

MAX 
MIN 

93 
62 

94 
63 

79 
56 

83 

50 

84 
53 

83 
62 

84 
52 

86 

50 

87 
54 

88 

60 

86 

57 

85 
57 

84 
57 

84 

68 

64 
57 

84 
60 

88 
60 

87 
99 

86 
61 

89 

64 

64 
62 

80 
62 

85 
63 

88 
63 

69 
66 

79 
65 

86 

62 

61 
60 

89 
63 

87 
63 

81 
66 

85.1 
94.4 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

96 

67 

96 

6". 

SB 
54 

83 

54 

89 
62 

80 

64 

81 
59 

S3 
53 

91 

57 

92 
63 

86 
53 

88 
59 

85 

97 

87 
58 

85 
59 

90 
59 

91 
59 

99 
62 

90 
70 

83 

66 

87 
98 

90 
63 

92 
66 

94 
69 

85 
68 

82 
63 

69 
68 

86 
65 

89 
67 

92 
69 

68 
68 

66.0 

42.1 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

98 
68 

96 

67 

84 
50 

82 

49 

83 
51 

84 

6  0 

S3 

54 

S3 
44 

85 

50 

92 
67 

85 
53 

89 

60 

84 
55 

86 

63 

82 
63 

71 
63 

85 
57 

88 

61 

88 
64 

90 
68 

•  3 
99 

88 
64 

88 
67 

90 
69 

89 
66 

62 
69 

84 
66 

63 

62 

66 
69 

68 
44 

87 
66 

89.9 

60.7 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

97 
64 

90 

64 

85 

55 

87 
52 

85 
60 

16 
6  3 

87 
60 

94 
49 

93 
52 

83 

59 

88 
52 

89 

57 

89 
55 

8  7 
61 

89 
58 

90 
99 

90 
57 

91 
62 

89 

68 

83 
66 

89 
97 

90 
62 

92 

65 

85 
69 

83 
67 

67 
64 

87 
63 

90 
63 

87 
69 

64 
66 

87 
68 

97.8 
60.4 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

90 

70 

to 

57 

83 
55 

85 
58 

80 
63 

83 
62 

83 
54 

69 
54 

90 
42 

84 
64 

85 
60 

84 
60 

84 
59 

86 

66 

86 
61 

87 
60 

92 
61 

68 
67 

82 

6  9 

85 
70 

89 
64 

89 
65 

87 

70 

65 
70 

78 
69 

86 
99 

64 
63 

86 
68 

86 

72 

66 

71 

90 
70 

65.9 
49.3 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

95 
68 

84 

68 

85 

50 

89 
49 

79 
53 

86 
63 

85 

50 

92 

48 

93 
53 

86 
62 

88 
52 

85 
95 

84 
52 

88 
62 

87 
56 

88 
86 

92 
56 

90 
62 

84 

69 

86 
68 

90 
61 

90 
62 

66 
61 

87 
69 

78 
66 

68 
56 

89 
61 

66 
69 

87 
67 

86 
62 

90 
69 

97.2 
39.0 

WESTON 

MAX 
MIN 

95 
69 

If, 

69 

79 
53 

83 

54 

89 
58 

80 
6  6 

85 

58 

84 
53 

92 
55 

92 
62 

85 
53 

68 
58 

85 
58 

H 

61 

89 
69 

89 
57 

90 
58 

93 
64 

92 

60 

84 
69 

65 
61 

88 
64 

91 
67 

92 
66 

69 
69 

81 
96 

67 
67 

83 
46 

69 
69 

69 
66 

82 
70 

87.4 
41. 1 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

95 

71 

93 
61 

73 
56 

83 
56 

88 
56 

77 
64 

84 
57 

81 
55 

90 
58 

90 
62 

84 
57 

85 
59 

83 
97 

83 
)9 

H6 

60 

88 
61 

88 
62 

92 
62 

89 

67 

82 

72 

96 

64 

89 
66 

90 
68 

67 
71 

84 
67 

79 
60 

■6 
62 

89 
67 

87 
70 

66 
71 

83 

70 

85.7 
42.8 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
62 

89 
62 

84 
54 

83 
43 

84 
50 

8  6 

94 

88 
50 

8S 
43 

89. 
50 

87 
59 

87 
54 

87 
57 

64 
60 

89 

60 

89 

98 

86 

61 

85 
60 

85 
63 

86 

62 

85 
64 

62 
60 

67 
62 

90 
69 

86 
60 

84 
66 

88 
64 

99 
63 

66 
62 

85 
64 

86 

69 

90 

65 

66.4 
98.8 

&••  Raforari'.*  NoIm  Following  SUtlon  Ind»x 

-  92    - 


CoaHniMd 

D 

Al 

LY 

TJ 

hM 

LPt 

:hat 

uu 

lEJ: 

WEST   VIRGINIA 
JULY    1959 

Sutton 

Day  Oi  Month 

i 

1 

2 

9 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14  1    IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

1 

■  IlLlAiasON 
■INFIELD    LOCKS 

MAX 
M1N 

MAX 
MIN 

98 
69 

95 

70 

99 
65 

95 
65 

78 

5a 
eo 

55 

a9 

56 

85 
56 

92 
6* 

B9 
65 

88 

65 

80 
67 

90 
63 

B6 

60 

90 
51 

86 
59 

97 
5* 

92 
42 

96 
63 

93 
64 

89 
65 

86 

58 

9* 
62 

89 

59 

91 
56 

86 

60 

91       92 
56       63 

90       91 

60       64 

90      96 
60      69 

90      92 
66      65 

88 
66 

89 
66 

9J 

74 

88 
70 

87 
73 

84 

71 

91 
70 

86 

64 

94 

68 

91 
65 

90 

70 

92 

71 

94 

70 

89 
73 

87 
73 

86 
69 

89 
74 

S3 
70 

94 
72 

90 
70 

92 

71 

86 

47 

93      93      93 
70      71      63 

92      90      90 
69      71      71 

91.7 
43.3 

88.4 
45.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

3LUISTCMI   DAM 
.'ULRXSBURG    1 

MGsrrr  gaixipolis  dam 

IAIDKHSVILLE    R   M    FARM 

■TAP 

»IHD 

KVAP 

WIKD 

KVAP 

WIND 

EVAP 
IIXD 

.25 
27 

.33 
49 

.09 
40 

.28 
28 

.29 
34 

.13 

76 

.00 
70 

.27 
49 

.14 
35 

.33 
51 

.33 
60 

.26 
44 

.25 
23 

.12 
51 

.30 
40 

.26 
25 

.30 
28 

.12 
25 

.12 
25 

.28 
35 

.26 

27 

.04 
50 

.21 
51 

.28 
42 

.09 
28 

.24 
41 

.30 
49 

.16 
23 

.31 

32 

.27 
38 

.32 
13 

.28 
24 

.34 

36 

.14 

36 

.23 
37 

.29 
25 

.21 
22 

.20 
63 

.27 
35 

.29 
29 

.22 
37 

.24 
37 

.34 
40 

.19 
18 

.16 
19 

.25 

56 

.13 
30 

.24 

35 

.22 
25 

.14 
45 

.28 
35 

.11 

19 

.22 
36 

.32 
53 

.05 
25 

.18 
22 

.20 
32 

.21 
45 

.22 
35 

.17 
43 

.20 
31 

.19 
35 

.17 
30 

.15 
13 

.28 
38 

.25 
32 

.15 
25 

.22 
22 

.21 
46 

.14 
51 

.05 
44 

.22 
24 

.14 

39 

.28 
50 

.33 
74 

.21 
41 

.21 
42 

.05 
57 

.00 
32 

.21 
33 

.21 
28 

.10 
27 

.22 
40 

.17 
14 

.18 
40 

.27 
29 

.23 
35 

.21 
22 

.17 
33 

.16 
40 

.06 
40 

.20 
17 

.25 
36 

.10 
40 

.22 

64 

.20 
20 

.17 
41 

.05 
34 

.11 
45 

32 

.14 
30 

.14 
21 

.20 
18 

.09 
10 

.20 
3 

.06 
15 

.18 

.26 
13 

.09 
19 

.12 
26 

.26 
38 

.13 

14 

.14 

23 

.12 
38 

.03 
35 

.15 
12 

.14 

35 

.05 
29 

.00 
20 

11 

.14 
25 

.16 
26 

.00 
29 

.08 
8 

6.33 
950 

5.32 
1266 

5.60 
1154 

B6.45 
767 

NoIam  Following  SUUon   Index 


TOTAL  PRECIPITATION 


WEST    VIBCKIA 
JULY    1»M 


2:' 

H  * 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST   VIRGINIA 
JULY    1959 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

fl 

a 

M 

| 

§ 
| 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

13 
1 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

D 

3 

I 
8 

1 

i 

1 

ii 

gl 

ABERDEEN 

0013 

UPSHUR 

6 

39  04 

80  18 

1072 

4P 

H 

La  ESLE  BOND 

ALBRIGHT 

0094 

PRESTON 

39  29 

79  38 

1219 

MONONGAHELA  POWER  CO* 

ALDERSON 

0102 

MONROE 

97  43 

80  38 

1560 

5P 

CHARLES  L.  LOBBAN 

ALPENA  1  NW 

01*3 

RANDOLPH 

2 

38  55 

79  40 

3020 

OMER  S.  SMITH 

ARBOVALE  z 

0249 

POCAHONTAS 

7 

38  26 

79  49 

2730 

8A 

M 

NETTIE  R.  SHEETS 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

0355 

MERCER 

7 

37  25 

61  01 

2600 

9P 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

8ATARD 

0527 

GRANT 

9 

39  16 

79  22 

2375 

5P 

HOWARD  R.  FULK 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3*.  80 

RALEIGH 

37  47 

81  11 

2330 

6P 

V.  A.  HOSPITAL 

BEL1NGTON 

BARBOUR 

10 

39  02 

79  56 

1679 

GEORGE  R.  HILLYARD 

BELLEVILLE  OAM  20 

0645 

HOOD 

s 

39  09 

81  45 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELVA  2  E 

0661 

NICHOLAS 

4 

36  14 

81  10 

740 

7A 

WILLIAH  S.  JOHNSTON 

0  6  79 

HARRISON 

10 

39  09 

80  33 

1080 

4P 

R.  D.  MARTS 

BENS  RUN  1  SM 

0667 

PLEASANTS 

fl 

39  27 

81  07 

652 

5P 

MRS  LORENE  T*  YOUNG 

BERKELEY  SPRINGS 

0710 

MORGAN 

39  37 

78  14 

640 

H.  M.  RUPPENTHAL.  Ill 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

0B44 

NICHOLAS 

* 

36  25 

80  47 

1665 

4P 

4P 

HAMILTON  GAS  CORP. 

9LUEFIELD  2  NW 

0918 

MERCER 

7 

37  16 

61  16 

2610 

6P 

6P 

H 

RAOIO  STATION  WH I S 

8LUEF1EL0  MERCER  CO  AP 

MERCER 

37  17 

81  12 

4846 

7A 

THEODORE  F.  ARNOLD 

BLUESTONE  OAM 

0939 

SUMMERS 

37  39 

80  53 

1368 

8A 

8A 

en 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38  13 

82  12 

T.  MILTON  CLAY 

BRAN00NV1LLE 

1083 

PRESTON 

2 

39  40 

79  37 

1798 

10A 

LOA 

JAMES  I.  GALLOWAY 

BRUSHY  RUN 

1204 

PENDLETON 

9 

38  50 

79  15 

1375 

7A 

H 

JOHN  8.  SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

38  11 

2100 

MISS  ILEAN  WALTON 

BUCKHANNON  2  W 

1220 

39  00 

80  16 

1445 

OR.  ARTHUR  6.  GOULD 

BURNSVILLE 

1282 

BRAXTON 

5 

38  52 

7A 

JOHN  W.  BROWN 

CABwAYLINGO  ST  FOREST 

1319 

WAYNE 

8 

37  59 

82  21 

740 

6P 

6P 

H 

FOREST  SUPT. 

CAIRO  i    S 

1328 

RICHIE 

5 

39  10 

81  10 

660 

6P 

6P 

EUREKA  PIPE  LINE  CO. 

CAMDEN  ON  GAULEY 

WEBSTER 

36  22 

80  36 

2030 

HOWARD  FLETCHER 

CANAAN  VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39  03 

79  26 

3250 

6P 

6P 

BEN  F.  THOMPSON 

CENTRAL1A 

152b 

BRAXTON 

38  37 

80  34 

950 

6A 

MRS.  CLARA  F.HOLDEN 

CHARLESTON  MB  AP 

1570 

KANAWHA 

* 

36  22 

81  36 

950 

KID 

Mill 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CHARLESTON  1 

1575 

KANAWHA 

4 

36  21 

81  39 

600 

9A 

9A 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

CLARKSBURG  1 

6 

39  16 

BO  21 

977 

MID 

MID 

MJD 

HENRY  R.  GAY 

CLAY  1 

CLAY 

38  27 

81  05 

722 

MRS.  SARAH  B.  FRANKFORT 

CLENDENIN  1  5H 

1723 

38  29 

81  22 

617 

8A 

MRS.  BERTHA  J.  YOUNG 

CORTON 

1959 

KANAWHA 

* 

38  29 

81  16 

64  0 

C 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

CRANBERRY  GLADES 

2013 

POCAHONTAS 

7 

38  11 

80  16 

3400 

3P 

3P 

H 

FEDERAL  PRISON  CAMP 

CRESTON 

205* 

5 

36  57 

61  16 

660 

7A 

MRS.  OAPHIENE  COOPER 

0AV1S 

2209 

TUCKER 

2 

39  08 

79  28 

3120 

C 

MRS.  MARY  L.  DUHAS 

EAST  RAINELLE  1  SE 

2636 

GREENBRIER 

37  58 

60  45 

2450 

BA 

karel  f.  Evans 

ELK1NS  AIRPORT 

2718 

RANDOLPH 

10 

38  53 

79  51 

1970 

MID 

MID 

C  H 

W.  HALLEY  SIMMONS 

FAIRMONT 

2920 

MARION 

6 

39  28 

BO  08 

1298 

MIO 

M  1  i. 

CITY  FILTRATION  PLANT 

FLAT  TOP 

3072 

MERCER 

37  35 

81  07 

3225 

FRED  E.  BOWLING 

FRANKLIN  2  N 

3215 

PENDLETON 

38  *0 

79  20 

1790 

C 

MRS. LEAFY  A.  REXRODE 

FREEMANSBURG 

3238 

LEWIS 

39  06 

80  31 

1030 

C 

EQUITABLE  GAS  CO. 

GARY 

3353 

MC  DOWELL 

1 

37  22 

81  33 

1426 

8A 

8A 

C 

JAMES  KISH 

GASSAWAY 

3361 

BRAXTON 

4 

3B  40 

80  46 

840 

6P 

6P 

c 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

GLENVILLE 

3546 

GILMER 

5 

38  56 

80  50 

740 

6P 

FREO  W.  WELLS 

GRAFTON  1  NE 

3630 

TAYLOR 

10 

39  21 

80  00 

1230 

5P 

5P 

EARL  R.  CORROTHERS 

GRANTSV1LLE  2  NW 

3648 

CALHOUN 

36  56 

81  06 

730 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

GOIFFITHSVILLE 

3749 

LINCOLN 

3 

36  14 

81  59 

850 

C 

ROBIN  0.  MOORE 

HALL 

3816 

BARBOUR 

10 

39  03 

80  07 

1375 

C 

MRS. OPAL  R.  JACKSON 

HAMLIN 

3846 

LINCOLN 

3 

36  17 

82  06 

8A 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

HARPERS  FERRY 

JEFFERSON 

39  19 

405 

7A 

MISS  ELEANOR  J.  WHITE 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

3932 

JEFFERSON 

39  19 

77  44 

220 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HASTINGS 

3974 

WETZEL 

8 

39  33 

80  40 

760 

3P 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

H1C0 

4128 

FAYETTE 

7 

38  07 

SI  00 

1975 

7A 

F.  EUGENE  BROWN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

4200 

8 

82  11 

570 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOPEMONT 

PRESTON 

11 

39  26 

79  31 

2490 

SP 

MRS.  HARRIET  SHARPS 

HORNER 

4291 

LEWIS 

38  59 

80  22 

1075 

MAPLE  H.  SUMMERS 

HOULT  LOCK  15 

4309 

MARION 

* 

39  30 

80  08 

878 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNDRED 

4369 

WETZEL 

B 

39  41 

60  27 

1034 

c 

MFGRS.  LT.  *  HT.  CO. 

HUNTINGTON  WB  CITY 

4386 

CABELL 

■ 

38  25 

62  27 

565 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

IAEGER 

MC  DOWELL 

1 

37  28 

81  49 

1040 

HA 

MRS  MOLL1E  C.  AUVIL 

IRELAND 

LEWIS 

36  49 

80  26 

1142 

5P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

JANE  LEU 

4559 

LEWIS 

6 

39  06 

60  25 

1020 

4P 

MRS.RETA  GOLDSMITH 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

4763 

JEFFERSON 

9 

39  23 

77  53 

550 

5P 

5P 

UNIVERSITY  EXP.  STA. 

KERM[T 

4816 

MINGO 

1 

37  50 

82  24 

620 

7A 

ROY  A.  DEMPSEY 

KEYSEP 

4  8'., 

MINERAL 

9 

39  26 

76  59 

930 

5P 

5P 

POTOMAC  STATE  COLLEGE 

KNOSLY  MOUNTAIN 

4941 

MINERAL 

39  22 

79  00 

1340 

7A 

PAUL  C.  ROUZER 

KUMflRABOW  STATE  FOREST 

'•971 

RANDOLPH 

10 

38  35 

60  05 

3210 

5P 

5P 

M 

FOREST  SUPT. 

LAKE  LYNN 

5002 

MONONGALIA 

2 

39  43 

79  51 

900 

7A 

c 

WEST  PENN  POWER  CO. 

LAKIN 

50  10 

MASON 

8 

38  57 

82  05 

615 

5P 

5P 

C  H 

AGRI.  SUB-EXP.  STATION 

lEWISBURG 

5224 

GREENBRIER 

80  26 

2250 

5P 

5P 

HUGH  A.  SCOTT 

LINDSIOE 

5204 

MONROE 

7 

37  27 

2000 

c 

LOUIS  E.  CANT18ERRY 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

« 

38  54 

61  32 

66  5 

c 

BROOKS  E.  UTT 

LOCKNEY 

534] 

GILMER 

5 

38  51 

80  58 

720 

c 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

LOGAN 

9  3  S  ] 

LOGAN 

3 

37  51 

82  00 

8A 

6A 

c 

DANNY  F.  WOOLCOCK 

LONDON  LOCKS 

5365 

38  12 

81  22 

62  3 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5563 

BOONE 

38  03 

81  49 

8A 

6A 

J.  E.  CURRY 

MAMNINGTON  1  N 

5621 

MARION 

6 

39  33 

80  21 

974 

10A 

10* 

H 

JAMES  N.  MORGAN 

H 

M 

OBSERVATION 

• 

t 

UJ 

U 

1 

TIME  AMD 

a 

TABLES 

STATION 

| 

COUNTY 

* 

OBSERVER 

3 

§ 

i 

%  ill 

1 

a 

a 

t 

! 

E 

1 

5 

HANN1NGTON  1  W 

56  2  6 

MARION 

6 

;'i     \% 

BO  11 

995 

BA 

OKA  G.  FROST 

MARL  IN TON 

96  72 

POCAHONTAS 

38  13 

80  05 

2150 

'. 

CECIL  A.  '_JK*r 

MARTINSBURG  FAA  AP 

',70' 

BERKELEY 

9 

39  24 

77  59 

537 

MID 

HIO 

FCD.  AVIATION  AGENCY 

MARTINSBURG  2  W 

5T1J 

BERKELEY 

39  28 

78  00 

535 

t 

ROBERT  L.  ',■       . 

MATH1AS 

9  1  i  ■> 

HARDY 

* 

36  52 

78  52 

1625 

<,'- 

6P 

r- 

M 

/IPG1L  L.  MATM1AS 

MATOAKA 

97*7 

MERCER 

7 

37  25 

81  15 

2580 

TA 

RAY  8.  THOMPSON 

MC  MECHEN  DAM  13 

9M  ' 

39  59 

60  44 

455 

7A 

' 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  ROSS 

'..  f  / , 

GREENBRIER 

37  59 

60  45 

2445 

9f 

9f 

RUSSELL  D.  AMICK 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

9962 

TYLER 

6 

39  29 

60  52 

750 

n 

7P 

JOHN  W.  CRUNK  INC 

MOOREFIELD  2  SSE 

G  1 1 1 

HARDY 

9 

39  02 

78  58 

630 

c 

MRS.  ZELL*  H.  vETTE* 

MOOREFIELD  MCNEILL 

6  1  U 

HARDY 

9 

39  09 

78  54 

600 

b9 

6P 

H 

MRS.  JOHN  W.  SAVILLE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

6203 

MONONGALIA 

39  36 

79  55 

1245 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

6212 

MONONGALIA 

39  37 

T9  58 

825 

7P 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MT  STORM 

GRANT 

9 

39  17 

79  14 

2645 

M 

c 

MRS.  EILEEN  MINNICK 

NAOMA 

9362 

RALEIGH 

* 

37  52 

61  29 

1230 

7a 

r 

HARLEY  C.  WALKER 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

644  2 

HANCOCK 

1 

40  30 

60  37 

671 

6P 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  MARTINSVILLE 

WETZEL 

39  39 

60  52 

637 

6P 

6P 

£/P.  2.  W.  ANKROM 

OAK  HILL 

659) 

FAYETTE 

37  58 

61  09 

1991 

7A 

7A 

c 

MILES  H.  MARTIN 

OMPS 

66  74 

9 

39  30 

78  17 

950 

7A 

MRS.  E.  M.  HOYEKMALE 

PARKERSBURG  FAA  AP 

6649 

WOOD 

8 

39  21 

81  26 

637 

MIO 

MID 

M 

FED.  AVIATION  ACI  1 

PARKERS8URG  WB  CITY 

6  6  59 

WOOD 

fl 

39  16 

61  34 

615 

MIC- 

MIO 

C 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PARSONS  1  SE 

666  i 

TUCKER 

2 

39  06 

79  40 

1680 

5P 

5P 

FERNQW  EXP.  FOREST 

PETERSBURG 

GRANT 

39  00 

79  07 

1013 

6P 

MRS.  BESS  S.  NOHL 

PHJLIPP1 

BARBOUR 

10 

39  09 

1281 

7A 

MRS.  MAXINE  LEACH 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

80  13 

2695 

7P 

" 

MRS.  NELL  B.  ARMSTRONG 

PIEDMONT 

70  04 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1059 

6A 

til 

H 

C.  A.  SUTER,  JR. 

PINEVILLE 

7  0  29 

WYOMING 

37  35 

81  32 

1350 

7A 

7* 

WALTER  C.  BYRD 

PRINCETON 

7207 

MERCEP 

37  22 

81  05 

2410 

7* 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

RAVENSWOOD  DAM  22 

7  352 

b 

38  57 

81  46 

584 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RENICK  2  S 

74  44 

GREENBRIER 

7 

37  58 

80  21 

1900 

8* 

MRS.  MARY  V.  MC  FERRIS 

RICHWOOD  9  NNE 

7504 

NICHOLAS 

4 

38  16 

BO  31 

9050 

6P 

7A 

MRS.  LUCILLE  SHAWVER 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

98  49 

81  43 

610 

5P 

SP 

CITY  OF  RIPLEY 

ROANOKE 

7598 

LEWIS 

98  56 

80  29 

1050 

4P 

MISS  MARY  A.  CONRAD 

ROMNEV  3  NNE 

77  3  0 

HAMPSHIRE 

9 

39  23 

78  44 

640 

MISS  FRANCES  VANCE 

ROWLESBURG  1 

7  7  85 

PRESTON 

2 

39  21 

79  40 

1975 

7P 

7A 

M 

WALTER  H.  BOLYARO 

ST  HARYS 

7675 

PLEASANTS 

8 

39  23 

81  12 

640 

5P 

W.  G.  H.  CORE 

SALEM  JACOBS  RUN  1 

7664 

HARRISON 

6 

39  16 

80  35 

1120 

8A 

THOMAS  P.  STURM 

SALEM  JACOBS  RUN  2 

7885 

HARRISON 

6 

39  16 

80  34 

1070 

R.  P.  SEAGER 

SALEM  PATTERSON  FK  JCT 

7886 

HARRISON 

39  16 

80  33 

1070 

8A 

JAMES  G.  WISE 

SALEM  PATTERSON  L  FK 

78B7 

HARRISON 

6 

39  15 

80  34 

1140 

6A 

MRS.  10A  M.  BENEDUH 

SALEM  PATTERSON  fl  FK 

7888 

HARRISON 

6 

39  16 

80  35 

1160 

W.  H.  MC  DONALO 

SALEM  POST  ROGERS 

7889 

HARRISON 

39  IT 

80  36 

1120 

c 

SOIL  CONSERVATION 

SMITHBURG 

8274 

OODD RIDGE 

39  17 

80  44 

795 

c 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

SM1THVILLE 

8?  86 

RITCHIE 

5 

39  04 

81  05 

840 

C 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

SPENCER 

836<- 

ROANE 

5 

36  48 

81  21 

964 

6P 

8A 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

SPRINGFIELD  1  N 

8  4  0  9 

HAMPSHIRE 

9 

99  28 
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795 

c 

HARRY  L.  GRACE 
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8433 

PENDLETON 

9 

36  41 

79  31 

3050 

HARRY  J.  GORDON 

STONY  RIVER  DAM 

8536 

GRANT 

39  08 

79  IB 

3400 

8A 

FREO  C.  BECKER 

SUMMERSVILLE  3  NE 

8609 

NICHOLAS 

38  IB 

60  46 

1850 

7A 

c 

CHARLES  F.  GUM 

SUTTON  2 

8662 

BRAXTON 

* 

36  40 

80  43 

828 

7A 

RAY  M.  HOOVER 

TERRA  ALIA 

8782 
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2 
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79  33 
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c 
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RANDOLPH 
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9A 
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WASHINGTON  DAH  19 

9309 

WOOD 

8 

39  15 
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6P 
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THOMAS  H.  DONALD 

WEIRTON 

9345 

HANCOCK 

40  24 

80  36 

1050 

6P 

C.  E.  STETSON 

WELLS8URG  3  NE 

9  36  8 

BROOKE 
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6P 
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WESTON 
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7A 

7A 
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WHEELING  WARWOOD  DAM  12 
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8 

40  06 

80  42 
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8A 

7A 

H 
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WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
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GREENBRIER 

7 

37  48 

60  18 

1914 

5P 

7A 

GREENBRIER  HOTEL 

WILLIAMSON 

MINGO 

1 

37  40 

62  17 

8* 

6A 

NORFOLK  ♦  WESTERN  RWY. 

WILLIAMSON  2 

9610 

MINGO 

1 

37  40 

62  17 

700 

8A 

CUZZ1E  W.  WHITHORE 

WINFIELO  LOCKS 

9683 

PUTNAM 

4 

38  32 

81  55 

571 

CORPS  OF  ENGINEERS 

X    1-BIG  SANDYi      2-CHEATp      3-GUYANDOTr      A-KANAWHA,      5-LITTLE   KANAWHA,      6-**0NONGAMELA ,      7-NEWi      8-OHIO,      9-POTOMACi      10-TYGARTi      11-YOUGHIOGHENY 
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S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


AUGUST  1959 
Volume  LXVII     No.  8 


OCT 


ASHEVILLE     1939 


WEST  VIRGINIA  -  AUGUST  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   100°  on  the  24th  at  Vienna  Briscoe  and  on  the 

26th  at  Romney  3  NNE 

Lowest  Temperature:   37°  on  the  3rd  at  Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:   8.52  inches  at  Centralia 

Least  Total  Precipitation:   0.73  inch  at  Franklin  2  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.31  inches  on  the  5th  at  Camden-on- 

Gauley 
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•  14 

.05 

.04 

•  14 

•  66 

7.M 

1.96 

.62 

.03 

1*34 

.49 

.02 

■09 

•  78 

.12 

2,17 

ft.74 

.05       .46 

.47 

..-6 

.06 

.  .39 

•  04 

.45 

•  21 

1.13 

•  08 

•  05 

2.01 

•  06 

See    Reference   notes    Following    Station    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


"3 

Day  of  month 

Station 

1    |    2    |    3 

4    1 

5        6 

7    |    8 

9 

10   |    11    |   12 

13  |    14   1    15 

s 

17  1 

18 

19   i   20      21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

UNION 

2.96 

.78 

.77 

.19 

.15 

• 

T 

VALLEY    SEND 

2.05 

.08 

.82 

.06 

.05 

.22 

,li 

.09 

.40 

.96 

.10 

VALLEY    HEAD 

3.51 

.20 

1.23 

.05 

.38 

.58 

.•!•■ 

.05 

VANDAL 1 A 

5.28 

•  60 

.46 

.03 

.90 

.02 

.0'- 

.'' 

.52 

VIENNA    BRISCOE 

1   .18 

.14                     T 

.03 

.35 

.07 

.13 

.0. 

.2' 

.04 

WAROENSVlLLE    R    M    FARM 

3.59 

T             .12 

T             .03 

.06 

1  .04 

.33 

T 

.02 

1.69 

WASHINGTON    DAM    19 

.84 

.03 

.02 

.06 

.29 

T 

.14 

.09 

WEBSTER    SPRINGS 

3.73 

2.90 

.38 

.03 

.'    ! 

.02 

.11 

WEIRTON 

2.7B 

.98 

T             .37 

.04 

.04 

.16 

.31 

T 

•  1. 

.01 

.23 

,n 

WELLSBURG    3    NE 

3.99 

.55 

.66 

.56 

.39 

.32 

.33 

.42 

T 

.10 

.^'- 

T 

.« 

1 

WESTON 

2.32 

.03 

.03 

.85 

T 

.01 

T 

T 

»«  ' 

T 

T 

.0. 

.06 

•  30 

,4 

WHEELING   WARWOOD   DAM 

3.71 

T 

1.46 

.29 

.02 

.39 

,40 

.06 

■  20 

.66 

.11 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

3.41 

.30 

1.33 

.21 

.56 

.25 

.OB 

.61 

•OS 

WILLIAMSON 

4.34 

.32 

.56 

.02 

.21 

.OS 

.03 

.21 

1.5S 

WILLIAMSON    2 

4.49 

.25 

.46 

.21 

T 

.33 

.OB 

.11 

.30 

.:'. 

1.66 

T 

' 

WINFIELD    LOCKS 

1.39 

.2<.       T 

•'• 

.50 

.02 

.11 

•  16 

by 


REFERENCE  NOTES 
ng  to  the  State  Cllmatologist 


Bureau  Office,  Box  986,  Parltersburg,  West  Virgin 


Figures  and  letters  following  th 
Delayed  data  and  corrections  i 
Monthly  and  seasonal  snowfall 


on  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  in  miles  and  dlr< 
11  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin 
nd  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried 


Station 
Divlsio 
Unless 


appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing 
3,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  Jan 


the  post  office. 


evaporation  in  inches  and 


Monthly  degree  day  totals 


"Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 


Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall 
24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During 
saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  i 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Speci 

Hourly  precipi 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Stall 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabl 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


Omi: 


of  da 


observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these  stations  snow 
"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 
t  Ion  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipi 
in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 


Indicated  by  no  entry, 
ssue  of  this  publication, 
fall  and  Snow  on  Ground"  Table 


ed  ground;  howev 


Ho  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Tabl 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annu 

-  No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  " 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  au 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equiva 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  i 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage    (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  f 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable, 

tlons  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  ol  which 
the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  m  the  publl 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  115  cents.  Slmlla 
Mtationft  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  CliBfltOlogiCa]  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  pric 


be  published  la 


in  Hourly  Precipitation  Data.) 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1959 


Day  01  Month 

O 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

It 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

< 

ICRSON 

MAX 
MIN 

86 
49 

85 

57 

)0 
59 

81 
67 

84 
66 

86 
62 

84 
61 

B] 
65 

82 
60 

81 
59 

BO 
59 

80 

57 

91 
59 

89 
61 

90 

6  3 

9  1 
66 

89 
66 

9  0 
66 

92 
59 

94 
59 

90 
58 

92 
68 

94 
69 

92 
66 

94 
67 

92 

6  4 

85 
69 

88 
68 

87 
68 

85 
69 

85 

68 

87.5 
63  •  3 

CN5  CCWCORD  COLLEGE 

"XX 
MIN 

B6 
60 

82 
53 

85 

49 

76 
64 

^9 

65 

83 
59 

81 
56 

3  2 
67 

81 
60 

80 
56 

79 
54 

84 
49 

86 
54 

85 

57 

.3  6 

59 

96 

62 

85 
59 

3  6 
80 

84 
60 

87 
59 

87 
62 

86 
59 

68 
64 

87 
62 

85 
65 

87 
61 

79 
60 

82 
61 

78 
61 

81 
65 

79 

64 

83.3 
59.9 

MAX 

MIN 

78 
62 

75 
49 

n 

76 
60 

75 
64 

76 
56 

76 
53 

*6 

63 

75 
60 

74 
59 

75 
51 

79 
51 

82 

52 

86 

51 

89 

54 

84 

60 

83 
59 

re 

6.' 

78 
50 

81 
57 

93 

51 

84 
65 

84 
59 

83 
64 

83 

57 

84 
55 

79 

61 

80 
59 

77 

63 

79 
60 

79 
61 

79.5 

57.0 

KLET  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

BO 

63 

79 
♦  9 

53 

74 
63 

11 

67 

82 
55 

85 
53 

77 
67 

78 
58 

78 
53 

78 
50 

85 
47 

88 
50 

87 
54 

38 

6  6 

87 
59 

85 
60 

84 
62 

84 
60 

89 

58 

96 

59 

88 

61 

87 
61 

87 
63 

90 
64 

90 
60 

79 
62 

84 
62 

74 
64 

81 
63 

79 

62 

83.2 
58.6 

SO* 

MAX 

NIN 

83 
60 

77 
52 

36 
67 

72 
64 

75 
6  2 

80 
60 

80 
58 

to 

69 

80 
56 

80 
56 

85 
56 

89 
56 

90 
51 

93 

67 

93 

69 

91 
63 

91 
61 

87 
67 

90 
60 

94 
58 

92 

6  0 

93 

64 

92 
62 

90 

67 

92 
64 

90 
63 

79 
66 

86 

63 

85 

66 

85 
63 

87 
65 

86.0 
60.5 

S  DUN  1  S« 

MAX 
MIN 

KELEV  SWINGS 

MAX 
MIN 

90 
6* 

88 
55 

94 
42 

81 
64 

St. 
66 

84 
66 

77 
62 

71 

66 

85 

66 

82 

60 

3  6 

6  9 

89 
56 

94 
58 

94 
60 

94 
59 

9  2 
62 

91 
64 

89 

67 

89 

59 

92 

55 

94 
58 

90 

70 

85 
65 

89 
64 

91 
62 

95 
64 

88 

65 

93 
65 

86 
66 

83 
66 

86 
69 

87.6 
62.1 

CH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

87 
63 

82 
50 

64 

44 

84 

54 

34 

5.1 

81 
59 

84 
52 

84 

n6 

80 
60 

76 
55 

78 
52 

83 
49 

85 
47 

83 

51 

88 
51 

85 
58 

84 

54 

85 
63 

83 
61 

87 
55 

84 

55 

86 
62 

88 
63 

87 
60 

89 
59 

83 
62 

84 
61 

80 
62 

82 
59 

84.0 
56.9 

tFIELD  2  Nw 

MAX 
MIN 

82 

61 

8* 
51 

98 

73 
63 

79 
63 

82 

56 

82 
55 

81 
65 

78 
58 

78 
52 

80 
51 

85 

47 

88 

47 

88 
57 

88 
58 

88 
59 

86 
58 

85 
63 

86 
59 

88 

58 

38 
59 

89 

61 

90 
60 

89 

65 

84 

61 

88 
59 

81 
59 

84 
60 

77 

63 

81 
61 

82 
62 

83.8 
58.4 

CF1EL0  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

CSTONE  DAM 

MAX 

MIN 

88 
51 

88 
59 

85 
57 

90 
59 

74 
67 

84 
56 

86 
62 

87 

64 

85 
61 

82 
60 

81 
59 

85 
58 

89 
57 

91 

59 

92 
60 

92 
65 

91 
65 

8  9 
66 

90 
66 

90 
67 

94 
65 

90 
68 

93 
67 

94 
69 

92 
66 

95 

68 

92 

64 

82 
65 

88 
68 

80 
69 

84 
68 

87.8 
63.3 

NOONVILLE 

MAX 

MIN 

85 
57 

83 
48 

77 
4* 

85 
55 

77 

67 

84 
56 

81 
54 

85 
57 

78 
54 

80 

58 

75 
53 

80 

55 

84 
55 

87 
55 

92 

57 

91 
63 

88 
61 

87 
65 

82 

59 

85 
51 

89 
55 

88 
61 

90 
66 

87 
65 

87 
61 

89 

60 

91 

64 

81 
63 

86 
65 

84 
60 

85 
60 

84.6 
58.2 

UNANNON  2  - 

MAX 
MIN 

83 
65 

79 

53 

86 
48 

79 
66 

81 
68 

84 
56 

86 

55 

80 

6  8 

80 
60 

79 
59 

82 
56 

86 

53 

89 
54 

93 
55 

90 
58 

38 
63 

86 
60 

87 
64 

90 
56 

90 

58 

92 

65 

92 
68 

94 
67 

93 
61 

95 
64 

84 
64 

85 
62 

38 
66 

86 
61 

90 

64 

86.6 
60.6 

HAYLINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

89 
65 

88 

51 

82 
65 

8  6 
64 

90 
61 

88 
58 

82 
67 

84 
59 

86 
54 

87 

54 

91 
52 

93 
58 

94 
54 

92 
58 

91 
61 

92 
64 

94 
62 

95 

60 

94 
60 

91 

64 

94 
65 

95 

63 

96 

64 

96 
66 

94 
64 

91 
68 

88 
62 

86 
64 

86 
68 

89 
62 

90.1 
61.2 

HO  3  S 

MAX 

MIN 

88 

60 

81 
53 

88 
47 

80 
64 

87 
60 

88 
61 

88 

57 

35 
62 

81 
63 

83 

57 

86 
58 

89 

57 

94 
58 

96 

5  8 

93 

60 

90 
65 

88 

62 

88 
67 

91 
62 

93 
61 

93 
64 

93 
65 

95 
68 

94 
62 

93 
66 

94 
65 

93 
66 

86 

65 

86 
68 

90 
65 

90 
64 

89.2 
61.6 

AAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

77 
60 

73 
45 

82 
37 

75 
57 

73 

62 

77 
53 

80 
45 

78 
63 

73 

57 

72 
56 

75 

46 

80 
44 

84 
44 

87 
43 

36 

47 

8  6 
56 

83 

57 

8  2 
60 

83 
65 

85 

50 

82 
45 

82 
63 

83 
55 

82 
60 

88 
56 

87 
50 

75 
57 

82 

54 

78 
60 

80 
60 

78 
61 

80.3 
53.8 

ULESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

86 
65 

82 
60 

87 

54 

79 
72 

84 
70 

85 

67 

89 

61 

80 
66 

81 
65 

83 
60 

85 

6  0 

90 
59 

93 
62 

9  4 

61 

93 

6  7 

91 
68 

89 
69 

89 
71 

91 
69 

93 
67 

94 
68 

93 
68 

96 

69 

96 

71 

96 

70 

94 

71 

82 

69 

B6 
68 

8  3 
69 

89 

69 

89 
66 

88.5 
66.2 

IH.ESTON  1 

MAX 
MIN 

87 
70 

86 
60 

83 
56 

89 
70 

82 
72 

85 
67 

87 
63 

90 

72 

81 
65 

81 
61 

85 

60 

85 

59 

91 
61 

94 
62 

96 
66 

95 
67 

94 
67 

90 

69 

89 

70 

91 
69 

94 
68 

95 
69 

95 

70 

92 

71 

98 

78 

96 

70 

97 
69 

84 
69 

89 
70 

84 
70 

90 

68 

89.5 

67.0 

RKSBURG  1 

MAX 
MIN 

90 
63 

76 
54 

88 
50 

79 
65 

83 
66 

86 
62 

91 
60 

82 
67 

81 

60 

81 
59 

85 
58 

90 
58 

93 
59 

98 
58 

93 
62 

91 

65 

90 
65 

3  6 
6  9 

94 
64 

96 
59 

93 
61 

94 
67 

94 

70 

92 

69 

97 
64 

95 
65 

84 
67 

88 
66 

91 
66 

91 
65 

90 

67 

89.2 
62.9 

■BERRY  GLADES 

MAX 

MIN 

STON 

MAX 

MIN 

87 
63 

89 
55 

82 
44 

89 
47 

80 
63 

85 
57 

88 

54 

90 
57 

83 
56 

62 
50 

84 

46 

87 
49 

91 

50 

97 
51 

98 
54 

96 
5  8 

92 
64 

92 
67 

88 
68 

92 

64 

95 

84 

95 
66 

96 
68 

98 
68 

97 
68 

97 
65 

94 
67 

88 
66 

90 
68 

88 
69 

82 
67 

90.1 
59.8 

INS  AIRPORT 

MAX 

MIN 

81 
62 

77 
52 

84 
48 

71 
64 

78 
63 

80 
58 

83 
55 

76 
64 

75 

61 

76 
60 

78 
54 

82 
52 

87 
52 

89 
53 

87 

55 

65 
63 

85 
59 

8  2 
64 

84 
63 

86 

59 

86 
55 

86 
65 

84 
66 

87 
66 

86 

62 

38 

61 

78 
61 

81 
63 

82 

64 

82 
64 

80 
65 

82.2 
59.8 

BMONT 

MAX 
MIN 

86 

63 

80 
55 

67 
51 

78 
67 

82 

68 

85 

62 

86 

59 

31 
66 

80 
65 

79 
61 

82 
59 

86 

62 

89 
62 

92 
63 

90 

65 

38 
69 

85 
66 

3  6 
67 

88 
66 

90 
60 

91 
64 

92 

71 

92 

71 

92 

70 

92 
66 

93 

68 

83 
69 

87 
69 

87 
68 

85 
66 

80 
66 

86.3 
64.6 

T  TOP 

MAX 
MIN 

77 
58 

77 
56 

81 
56 

68 
63 

75 
59 

77 
55 

78 
54 

77 

60 

72 
59 

72 
58 

75 
53 

79 
53 

81 
51 

82 
54 

82 
56 

32 
60 

80 
58 

60 
61 

80 
60 

85 
60 

64 

63 

82 
65 

82 

63 

84 
64 

83 
62 

82 
59 

76 
59 

77 
62 

73 

64 

74 
62 

76 

64 

78.5 
59.1 

■KLIN  2  N 

MAX 

MIN 

85 
65 

81 
52 

84 

44 

81 
64 

84 
63 

85 
56 

87 
54 

■6 
65 

82 
58 

83 
54 

85 

52 

90 
SO 

94 
52 

9  5 
54 

»5 
52 

91 
60 

90 
59 

88 
64 

88 
60 

93 
59 

94 
56 

93 

61 

95 
61 

95 

65 

96 

62 

97 
55 

86 
62 

90 

60 

80 
64 

84 
63 

39 
66 

88.6 
58.5 

V 

MAX 

MIN 

88 
68 

88 
57 

87 
58 

90 
59 

71 

66 

84 

63 

87 
63 

38 
63 

83 

63 

82 
60 

83 
57 

85 
55 

92 
55 

94 

57 

93 
59 

91 

64 

91 

63 

91 

65 

91 
65 

91 
64 

93 
65 

90 
66 

93 
66 

94 
69 

95 
66 

93 
66 

93 
65 

85 

66 

39 
67 

82 
67 

86 
65 

88.7 
63.0 

SA««» 

MAX 
MIN 

86 
67 

83 
59 

99 
5* 

79 
69 

33 

7  0 

86 
64 

»9 

61 

80 
70 

80 
63 

32 
62 

84 
61 

88 
58 

92 

60 

92 

61 

93 

64 

92 

64 

89 
65 

87 

6  8 

91 
69 

92 
64 

90 
64 

93 
69 

91 

73 

93 
69 

94 
68 

94 

6  8 

83 

69 

88 

67 

86 
69 

84 
68 

89 
68 

87.8 
65.3 

■VILLE 

MAX 
MIN 

87 
65 

82 

57 

31 
51 

84 
67 

86 
66 

88 
65 

89 
62 

3  3 
63 

83 
64 

84 
60 

86 

60 

90 
60 

96 
64 

94 

60 

95 

63 

93 
64 

90 
64 

3  8 
68 

93 
66 

95 
64 

95 
63 

98 

67 

93 
72 

98 

67 

95 

70 

94 
69 

82 
67 

87 
68 

91 
67 

87 
68 

91 
67 

89.9 
64.5 

FTOR  1  NE 

MAX 
MIN 

86 
61 

77 
55 

46 

85 

64 

9  2 
'■8 

85 

60 

-65 

57 

85 
63 

83 
63 

79 
62 

83 
57 

83 
57 

87 
56 

86 
57 

91 

59 

90 
63 

90 
60 

96 
6,6 

88 
65 

90 
61 

92 
58 

93 
65 

92 

65 

94 
66 

93 

65 

94 
64 

85 
66 

85 
65 

88 
65 

87 
62 

90 
64 

87.2 
61.5 

NTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

88 
M 

87 
56 

82 
52 

89 
66 

78 

69 

86 

64 

86 

61 

8  9 
62 

83 
63 

81 
58 

83 
58 

86 
59 

90 
60 

95 
60 

97 
62 

93 
67 

92 
64 

99 
68 

87 
69 

93 
70 

95 
65 

95 
66 

95 
68 

97 
69 

95 
68 

95 
67 

95 
68 

94 
67 

85 

67 

87 
69 

88 
66 

89.5 
64.3 

LIN 

MAX 
MIN 

89 
66 

85 
58 

83 
53 

87 
63 

8  3 
67 

87 
66 

89 

61 

39 
71 

80 
62 

82 
58 

78 
62 

87 
55 

90 
55 

94 

56 

95 
61 

93 
66 

90 
62 

9  8 

64 

90 
66 

93 

65 

95 

67 

95 
68 

95 
66 

96 

67 

98 
67 

97 
67 

95 
66 

85 

67 

88 
69 

87 
69 

89.4 
63.7 

«RS  FERRY  NAT  MONNT 

MAX 
MIN 

91 
62 

89 
60 

M 

5  3 

83 
67 

59 
70 

83 
67 

77 
66 

74 

6  8 

86 
68 

85 

64 

87 

63 

90 
62 

94 
66 

94 
67 

95 
67 

94 
70 

93 

69 

92 

70 

91 
68 

91 
63 

95 

66 

94 
72 

89 
71 

90 
69 

91 
68 

96 

70 

93 

73 

94 
70 

88 
71 

85 
70 

88 
71 

89.2 
67.2 

SETT  6ALLIP01.IS  DAN 

MAX 
MIN 

90 
66 

86 
60 

91 

54 

87 

55 

82 
65 

86 

65 

89 

61 

90 
62 

80 
65 

80 
58 

35 
57 

88 
58 

90 
59 

95 

58 

97 

59 

93 
63 

89 
67 

89 
68 

90 
67 

93 

67 

95 

68 

94 
67 

95 

68 

97 
69 

96 
67 

97 
67 

96 

67 

90 
68 

90 

71 

85 

67 

86 
66 

89.7 
63.8 

ENONT 

MAX 

MIN 

79 

58 

73 
46 

90 
39 

77 

54 

75 

61 

78 
54 

78 
52 

75 

59 

7* 
58 

72 
59 

76 
53 

78 
55 

82 
52 

86 
50 

85 

53 

8  3 
61 

82 
60 

78 
62 

80 
67 

84 
61 

8  5 
60 

84 
62 

84 
60 

84 
65 

87 
59 

86 
57 

75 
60 

82 
64 

81 

63 

77 
58 

33 
59 

80. 1 
57.5 

TING'ON  »B  CITY 

MAX 

"IN 

87 
67 

84 
62 

97 
5  9 

83 
74 

8  5 
70 

91 
67 

88 

64 

50 

70 

82 
65 

86 
63 

88 
61 

92 
62 

96 
63 

97 

6  4 

91 
58 

90 
70 

88 
71 

92 

70 

93 
68 

95 

70 

95 
72 

96 
72 

97 
72 

97 
74 

97 

73 

97 

71 

88 
70 

88 

72 

86 
72 

88 
69 

90 

67 

90.2 
68.1 

*"EYSVILLE  1  NM 

MAX 
MIN 

88 
68 

79 
58 

85 
4  5 

82 
67 

37 

u 

84 
64 

76 
64 

71 

64 

85 
69 

86 

62 

8  7 

60 

89 
59 

94 
64 

93 
64 

93 
64 

93 

69 

92 
67 

91 
68 

89 
65 

90 
59 

95 
62 

93 
72 

88 
68 

90 
64 

91 
63 

95 

65 

92 

70 

94 
65 

88 

68 

85 
65 

86 

e,9 

88.1 
64.5 

SER 

MAX 
MIN 

BRABOW  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

76 
60 

75 
46 

78 
42 

69 
59 

72 

62 

76 
50 

79 
47 

73 
59 

70 
53 

72 
56 

75 
47 

77 
46 

81 
49 

33 
50 

81 
50 

B0 
56 

79 
54 

76 

6  0 

80 
55 

81 
52 

81 
51 

81 
51 

82 
59 

82 
60 

84 
55 

82 
54 

75 
56 

78 
50 

77 
60 

76 
57 

76 
61 

77.6 
53.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

D 

AI 

LY 

Tl 

SM 

[PE 

R/ 

IT 

UF 

EE 

Station 

Day  Ol  Month 

t 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

V. 

23 

23 

29 

30 

31 

< 

LAKIN 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
58 

89 

50 

85 
68 

85 
65 

6  6 

63 

88 
62 

88 

71 

69 
70 

84 
60 

85 
56 

85 
59 

92 
59 

96 
60 

90 
61 

89 
64 

93 
64 

87 
69 

91 
69 

93 
65 

93 
67 

95 
68 

96 
68 

95 

67 

95 

67 

95 
66 

86 

66 

87 
70 

8  2 
71 

89 
67 

89 
64 

»9.; 

64.  < 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

85 
61 

83 

51 

85 

53 

80 
62 

80 

64 

82 

55 

85 
54 

ge 

67 

80 
55 

80 
50 

82 

51 

85 

4  8 

88 
52 

90 
56 

89 

56 

90 
65 

86 
58 

85 

60 

86 
61 

90 

61 

90 
59 

90 

63 

92 
66 

91 
65 

90 
h? 

92 
60 

85 
60 

86 
58 

80 
63 

80 
64 

82 
64 

58.1 

LOGAN 

MAX 
MIN 

90 
71 

86 
63 

86 

59 

91 
62 

80 
70 

88 

6  6 

90 
66 

86 
70 

84 

68 

86 
62 

85 

62 

88 
60 

93 
57 

95 
61 

96 
62 

94 
62 

92 
65 

91 
69 

93 

70 

91 
69 

98 
68 

93 
70 

95 

71 

98 
71 

97 
72 

96 

94 
66 

83 
67 

89 

7! 

86 

71 

90 
71 

90. ( 

66.1 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

88 
67 

87 
sn 

84 
55 

90 
55 

80 
67 

85 
64 

87 
62 

91 
61 

80 
6? 

81 
60 

85 
60 

87 
58 

92 
59 

94 

54 

94 

62 

94 

63 

93 
65 

90 
65 

90 

62 

91 

67 

95 
65 

93 
65 

94 
68 

96 
69 

97 
66 

98 
62 

98 

67 

76 
67 

88 
67 

85 
67 

85 

65 

63.; 

MADISON 

MAX 
MIN 

88 
71 

B6 
61 

85 
57 

89 
60 

80 
71 

85 
6  8 

86 
64 

88 
65 

81 

65 

82 
62 

84 
61 

87 
59 

90 
57 

95 

60 

96 

63 

93 
65 

93 
64 

91 
67 

90 

70 

90 

70 

93 
68 

93 
68 

93 

70 

96 

70 

95 
69 

96 

66 

94 
68 

82 
68 

86 

70 

82 

71 

87 
70 

86.' 
65.1 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

88 
59 

87 
69 

88 

45 

87 
66 

83 
59 

81 
6  6 

87 
59 

87 

65 

84 
64 

82 
58 

H6 

51 

87 
52 

88 
60 

90 

5  6 

94 
58 

92 
62 

89 
60 

88 
62 

90 

59 

90 
61 

92 
62 

92 
62 

93 

67 

94 

67 

91 

67 

92 
66 

94 
67 

90 
70 

5  0 
67 

90 
62 

88 
64 

88.' 
60.1 

MART1NSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
70 

77 

54 

85 
47 

79 
67 

K5 

69 

8  3 
64 

73 
65 

74 
67 

85 
66 

83 
63 

85 
61 

90 

60 

93 
63 

93 
65 

95 

66 

93 
69 

91 
68 

90 
68 

87 
65 

91 
59 

94 
62 

90 
72 

79 
66 

89 
65 

92 
65 

95 
67 

5  6 
71 

94 
65 

6  6 
68 

82 
65 

86 

70 

86.' 
64.' 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

85 
66 

77 

52 

78 
43 

80 
65 

B3 
63 

84 
59 

80 
58 

85 
65 

85 
62 

80 
54 

83 

53 

87 

51 

91 

53 

90 
53 

91 
55 

90 
61 

90 
62 

5  0 

66 

88 
58 

90 
55 

94 
58 

93 
61 

91 
62 

91 
66 

90 
61 

5  2 
56 

3  6 
62 

90 
58 

83 
63 

80 
60 

82 
65 

at., 

58.' 

MCROSS 

MAX 
MIN 

80 
63 

80 
51 

86 
52 

80 
61 

79 
65 

8  0 
59 

83 
55 

77 
67 

75 

60 

76 
60 

78 
54 

83 
52 

87 
50 

87 
54 

8  6 
56 

88 

85 

83 
63 

84 
63 

88 
56 

86 
60 

89 

64 

89 
62 

8  9 
6  5 

90 
62 

67 
62 

76 
64 

73 

59 

75 

64 

80 
61 

BO 
64 

82.! 

59. 

NIOOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

87 
62 

81 

53 

87 
49 

80 
65 

84 
69 

8  5 
62 

87 
60 

83 
62 

81 
66 

81 
60 

8  5 
59 

59 

93 

61 

93 
62 

92 
63 

91 
66 

85 
65 

66 
68 

90 
65 

90 
61 

91 
65 

93 
69 

94 
71 

91 
69 

92 

4  6 

93 
67 

83 
67 

87 
65 

88 

6  3 

89 
66 

3  0 
67 

87. 
63.. 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

89 
66 

89 
53 

88 
42 

86 
66 

87 

00 

85 
61 

84 
60 

82 
66 

84 
63 

85 
55 

39 
52 

91 

50 

96 

52 

97 
52 

9  8 
54 

95 
61 

94 
60 

91 
65 

91 

61 

95 
54 

95 
55 

96 
63 

95 
65 

95 
68 

99 
61 

38 
58 

96 

63 

92 
60 

92 
64 

84 
64 

90 
61 

91.. 
59., 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
63 

79 
54 

86 
57 

78 
68 

82 
66 

86 
62 

87 
62 

80 
67 

8! 
66 

80 
60 

84 
59 

86 
62 

92 
62 

95 
63 

9  3 
67 

91 

70 

87 
68 

84 
68 

87 
65 

92 
58 

90 
65 

91 
72 

93 
70 

89 
70 

89 
66 

93 
68 

80 
69 

89 

70 

64 

68 

86 
68 

88 

66 

86.1 
65.1 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

87 
61 

80 

53 

87 
50 

81 
65 

85 

67 

85 
63 

86 
60 

8  0 
66 

83 
64 

80 
59 

84 
58 

87 
60 

92 
60 

96 
60 

94 
60 

90 
66 

88 

65 

85 
66 

88 
65 

91 
59 

9? 

61 

93 
69 

95 

68 

91 

68 

93 

65 

95 

67 

84 
67 

88 
67 

88 
67 

87 
64 

91 

64 

87.' 
63.' 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

91 
59 

83 

68 

88 
53 

86 
64 

83 
62 

89 
65 

87 
62 

81 
64 

82 

64 

84 
59 

84 
60 

90 
57 

94 
64 

98 

64 

94 
70 

89 
69 

85 

70 

87 
69 

93 

60 

95 
59 

94 

6  7 

92 
69 

96 

70 

92 
69 

95 
68 

97 
68 

90 
70 

93 
68 

92 
74 

94 
64 

93 

64 

90.1 
64.1 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
63 

85 

54 

89 
54 

84 
66 

8  4 
68 

86 

63 

89 
63 

87 
69 

87 

67 

63 
62 

86 
61 

89 
60 

95 
61 

96 
63 

93 

64 

89 
67 

87 
68 

87 

70 

92 
64 

92 
66 

93 
69 

96 

72 

96 

73 

92 

70 

95 
67 

94 
69 

96 
72 

89 
67 

S3 
67 

92 
67 

92 

66 

90.: 

65.! 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

85 
65 

83 
52 

82 
54 

87 
62 

75 

65 

82 

58 

84 
55 

88 
53 

80 

57 

80 
56 

81 
52 

83 

5  2 

89 
54 

91 

57 

90 
59 

92 

61 

90 
63 

88 
62 

88 

61 

88 

60 

93 
61 

90 
63 

90 
62 

92 

64 

92 

61 

93 

62 

90 

61 

79 
59 

86 

63 

84 
64 

85 
62 

86.! 
59.. 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
63 

81 
57 

85 
55 

80 
69 

86 
70 

87 
61 

87 
62 

83 
70 

81 

»6 

82 
59 

86 
6  0 

89 
62 

95 
63 

94 

63 

94 

69 

90 

70 

86 

70 

86 
71 

90 
69 

92 
66 

93 
68 

95 

72 

95 
72 

93 

70 

93 

70 

91 

70 

85 
69 

86 
70 

86 
70 

67 
68 

50 
68 

86.; 
66.! 

PARKERSBURG  KB  CITY 

MAX 
MIN 

87 
64 

80 

57 

87 
53 

81 
70 

85 

70 

86 
64 

89 
61 

82 
71 

82 

56 

84 
59 

88 
59 

91 
61 

95 
64 

98 
6  3 

94 
68 

91 
69 

89 

70 

89 
71 

90 
68 

94 
66 

95 

70 

96 
72 

98 
73 

96 

71 

94 
70 

94 

71 

85 

68 

89 
71 

87 
71 

8  6 
67 

90 

67 

89.1 
66.1 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

84 
66 

B3 
57 

85 
48 

81 
62 

80 
65 

81 
60 

84 

55 

81 
65 

78 
60 

78 
60 

80 

56 

84 

55 

88 
56 

90 

56 

89 

57 

88 

62 

87 
59 

B2 
63 

85 
64 

87 
60 

88 
57 

86 
64 

90 
65 

88 
65 

90 
64 

9  0 
59 

63 
61 

85 
63 

86 
65 

81 
61 

66 
63 

84.1 
60.' 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

87 
69 

8* 
59 

87 
50 

81 
67 

85 

68 

84 
64 

86 
64 

82 

6  8 

86 

to 

82 
59 

86 
59 

90 
56 

95 
58 

96 

58 

96 
59 

93 

65 

92 
66 

90 
68 

88 
65 

93 
61 

94 

59 

93 
65 

94 
67 

96 
69 

95 
67 

96 
63 

90 
68 

93 
63 

84 
66 

8  3 
66 

87 
69 

89. 
63.! 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

78 
62 

78 
46 

82 

47 

70 
62 

75 
65 

78 
55 

62 
52 

75 
64 

71 

56 

75 
59 

75 

51 

81 
51 

85 
53 

87 
53 

85 
55 

83 
60 

82 
59 

79 

6  3 

83 
58 

84 
55 

86 
55 

83 
61 

86 
63 

86 

63 

86 
59 

87 
59 

78 

60 

81 
58 

78 
6  2 

BO 
59 

82 
61 

80." 

57.' 

PIEOMONT 

MAX 
MIN 

93 
65 

90 
56 

85 

47 

87 
58 

77 

68 

86 
6  5 

90 
65 

82 
67 

8  5 
60 

80 
63 

82 
58 

87 
58 

91 
59 

95 
60 

95 

63 

96 

65 

91 
68 

92 

66 

88 
64 

92 

58 

95 

60 

94 
66 

94 
68 

88 
70 

95 
67 

97 

65 

94 
67 

84 
65 

90 
67 

86 
69 

SO 
68 

89.: 
63w 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
67 

89 
56 

88 
57 

91 
59 

76 

65 

86 

64 

67 
61 

88 
64 

83 
62 

85 
64 

83 
57 

86 
55 

91 
55 

95 
57 

94 
61 

94 
63 

91 
64 

91 
65 

91 
65 

94 
65 

95 

65 

93 

67 

93 

67 

96 
68 

97 
68 

96 
66 

94 

65 

82 
67 

86 

61 

32 
67 

66 

89.  < 
63. ( 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
58 

85 

51 

85 
69 

85 
67 

87 

63 

89 
61 

89 
72 

81 
64 

85 
57 

86 
56 

90 

59 

95 
61 

97 
59 

96 

64 

88 

66 

88 
66 

87 
67 

92 

67 

94 
65 

93 
67 

95 
68 

96 

70 

96 

69 

96 
68 

98 
68 

85 
67 

88 
67 

86 
68 

88 
66 

90 

67 

90. ( 
64.1 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

77 
63 

75 
5* 

80 
54 

70 
61 

75 
59 

77 

5  6 

81 
55 

74 
63 

71 
59 

71 
57 

74 
52 

79 
52 

82 
54 

85 

58 

87 
59 

81 
60 

80 
60 

78 
64 

81 
62 

S3 

60 

82 
61 

81 
62 

85 
64 

»- 
65 

85 
62 

83 
63 

75 
62 

79 
59 

78 

61 

77 

60 

77 
63 

78.' 
59.1 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

90 
62 

84 

55 

88 

48 

80 
68 

87 
67 

89 
62 

90 
60 

83 
66 

S3 
62 

87 
55 

86 
65 

93 
56 

97 
57 

97 

57 

95 
62 

90 
64 

89 

63 

8  6 
65 

92 

66 

95 
63 

96 
65 

97 
66 

98 
67 

96 

66 

98 
66 

9; 
66 

36 
65 

90 
65 

8  6 
67 

82 
65 

91 
6^ 

90.' 
62.' 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

90 
65 

88 
54 

86 

47 

84 
67 

87 

67 

87 
64 

84 
66 

80 

6  3 

86 
67 

84 
58 

87 
56 

91 
5  5 

95 
57 

94 

56 

96 
58 

95 
63 

93 
62 

92 
67 

90 
64 

96 
56 

97 

64 

94 

66 

92 
66 

93 

70 

98 

67 

100 
63 

90 
65 

94 
63 

8  b 
67 

85 
65 

87 

66 

90.' 
62.. 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

86 

63 

8  6 
53 

88 

47 

81 
63 

83 

67 

8  6 
61 

88 
58 

85 
64 

81 
63 

81 
61 

83 

62 

8,3 
62 

92 
60 

95 
62 

94 
59 

91 

63 

90 
61 

86 
65 

86 
66 

91 

57 

91 
57 

92 

67 

91 
66 

92 
67 

95 
66 

94 
63 

86 

62 

89 
66 

88 

66 

87 
62 

10 

63 

88.' 
62.! 

SPENCER 

MAX 
MIN 

85 
65 

84 
5  9 

88 

49 

82 
68 

64 

70 

86 

6  3 

88 
59 

84 
70 

80 

67 

83 
54 

86 
54 

90 
56 

94 
58 

95 

50 

92 
64 

90 
65 

88 
65 

at 

67 

90 
67 

95 
61 

93 
64 

94 
66 

95 

68 

95 

67 

96 
67 

94 

6  5 

83 
66 

87 
65 

85 

66 

87 
66 

90 
65 

88. - 
63.' 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

MIN 

80 
60 

78 
51 

71 
48 

78 
58 

69 

62 

74 
55 

77 
56 

79 
52 

79 
56 

77 
55 

73 

53 

75 

84 

80 
56 

82 
57 

65 
58 

85 
63 

87 
59 

82 

60 

81 
58 

62 
58 

85 

60 

82 

60 

84 
64 

84 
63 

86 

59 

8 'J 

60 

90 
^8 

77 
60 

83 

59 

80 
60 

3  0 
61 

80.! 
57. ( 

UNION 

MAX 
MIN 

85 
63 

8  5 
54 

85 
55 

85 
63 

re 

65 

8? 
5  6 

85 
57 

as 

65 

86 
51 

80 
55 

81 
53 

BO 

50 

85 
54 

86 
57 

68 
58 

89 
61 

89 

59 

89 
62 

88 
59 

66 
62 

90 
60 

90 
63 

90 
61 

91 

65 

90 
63 

90 
62 

93 

60 

80 
60 

67 

6', 

77 
65 

81 
65 

85.! 
59.1 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

89 
58 

87 

53 

80 
50 

85 
55 

81 
6  7 

87 

59 

87 
58 

92 

70 

84 

6  6 

82 
56 

It 

5  6 

87 

5  6 

90 
58 

96 
59 

97 
62 

96 

66 

93 
65 

91 

.,8 

88 
65 

91 
64 

96 

62 

96 
68 

98 

70 

100 
58 

96 
65 

96 
6  6 

95 
65 

86 
67 

90 

70 

87 

64 

3  6 
66 

89.1 
62. ( 

WARDENSVILLE  R  M  FAPM 

MAX 
MIN 

89 
67 

57 

76 
46 

83 
63 

79 

66 

85 
64 

84 
64 

78 

6  6 

60 

6  6 

84 
58 

82 
55 

85 

54 

89 

57 

92 

56 

94 
56 

95 
64 

94 
69 

93 

66 

91 
68 

89 
65 

92 

94 
66 

94 
67 

88 

6  6 

93 

64 

9  3 
6  1 

9o 
66 

86 
62 

92 
66 

01 

6  4 

79 

6  6 

87.' 
62.' 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
70 

84 
56 

90 

51 

81 
65 

83 

66 

6  6 
62 

90 
59 

B2 

6/ 

79 

80 
62 

83 
57 

87 
53 

91 

57 

94 
58 

91 

59 

90 
63 

90 
60 

86 

67 

90 
65 

92 
61 

93 

3  9 

90 
66 

93 
67 

94 

6  6 

94 
64 

95 

61 

81 
6  5 

89 
63 

83 

6  6 

85 
65 

66 

87.1 
62.; 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

88 

60 

82 

JO 

86 
50 

77 
63 

64 

66 

6  6 
61 

86 
62 

B3 

6  5 

80 

64 

81 
60 

85 
60 

88 

62 

90 
65 

95 

1,6 

9  2 
6  6 

86 

70 

80 
69 

B5 

6 'J 

89 
61 

91 
60 

91 

70 

94 

74 

95 

70 

91 

10 

95 
69 

91 
70 

3  1 
7  0 

89 

70 

86 
70 

60 
68 

"1 
66 

87. ( 
65.1 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

89 
58 

4  i 

68 
48 

77 
63 

8  3 

67 

8  7 
6  1 

85 
61 

82 
65 

80 
62 

82 
59 

B6 

5  6 

90 

59 

92 
60 

66 
.,0 

9  3 

6(1 

66 
64 

61 
65 

8,. 
4  9 

93 
60 

92 

56 

93 

64 

92 
66 

94 
66 

92 
6  7 

94 
65 

93 
65 

8  8 
6  7 

87 
65 

87 

6  6 

8  4 
6  3 

92 
6  6 

88. 1 
62.' 

WESTON 

MAX 
MIN 

88 
66 

8  5 
98 

80 
51 

90 
55 

76 
61 

84 

62 

87 
60 

B9 
62 

81 
64 

82 
60 

82 

60 

84 

5  1! 

89 
59 

■ti. 

6  0 

9  6 
62 

93 
64 

92 
65 

90 

6  8 

85 

67 

90 
61 

9? 

6 

93 
65 

94 

70 

■!•. 

95 
67 

67 

96 

68 

92 

67 

8'J 
66 

''0 
6  3 

'0 

67 

89.. 
63.! 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

89 
60 

)1 

5/ 

78 

55 

87 
56 

r, 
66 

63 
63 

85 

62 

■6 

64 

8  0 
64 

80 
61 

1!  1 

60 

84 

6  1 

87 
63 

65 

94 
65 

91 
66 

69 

69 

82 

to 

85 
63 

87 
62 

9  1 
61 

91 
69 

93 
72 

63 
73 

91 
68 

68 

92 
71 

85 
72 

89 
72 

66 

69 

90 
66 

87. ( 
64.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
AUGUST    1959 


St.tton 


D«y  Oi  Month 


9        10      11       12       13       14       15      16       17       18       19      20      21 


23      24      25 


27      28      29      30       31 


Lmua  swings 
■     - 
•lariELO  locus 


94   90   91 
71   60   59 


89   84   8* 
60   56   56 


81   85   86 

6»   66   58 


63  90 
72  67 


89   81 
58   71 


88   86   81 
56   68   58 


93   92 
66  66 


88   91   81 
6*   65   65 


88   69 
62   60 


83   85   87 
61   60   59 


90   90 
52   5* 


9*   99   99 
59   56   61 


92   95 
62   62 


91   89   89 

61   61   64 


98   97   91 
66   65   65 


68   68   69 


92   91   91 
61   62   63 


96   97  101 
68   67   66 


90   92   95 
69   69   69 


92   94   92 
65   64   66 


96   98  100 
69   70   71 


92   93   95 

69   72   72 


91   92   82 
65   60   65 


102  101 
70   69 


95   97   95 

73   72   70 


86   81   82   79 
61   65   66   67 


85   89   86   94 
66   70   70   69 


85   89   85   88 
70   72   70   68 


93.5 
65.6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


13      14      IS      16 


22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     3  o  ► 


HJVSTOn  DAM 

CLAUSBUKG   l 

BOGSITT   GALLIPOLIS    DAK 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


•  ABJENSVILLE    R    II    FARM  EVAP     .17 

WIND 


5.81 
778 


4.33 
1203 


6.40 
1024 


5.71 
588 
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TOTAL  PRECIPITATION 


WEST   VIRGINIA 
AUGUST    1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1959 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

i 

W 

a 

U 

U 

Z 

o 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

I 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

3 

1 

t 

| 

i 

E 

3l 

Q 

-J 

IS 

S* 

Se 

ABEPDEFN 

0012 

UPSHUR 

6 

39    04 

80 

18 

1072 

4P 

H 

L.    CSLE    BOND 

ALBRIGHT 

0094 

PRESTON 

2 

39    29 

79 

JH 

1219 

7A 

MONONGAHELA    POWER    CO* 

ALOERSON 

0102 

MONROE 

7 

37    43 

80 

1560 

5P 

'A 

CHARLES    L.    LOBBAN 

ALPENA    1    NW 

01>3 

RANDOLPH 

38    55 

40 

3020 

7A 

OMER    S*    SMITH 

ARBOVALE    2 

0249 

POCAHONTAS 

T 

3B    26 

79 

49 

2710 

8A 

H 

NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

0355 

MERCER 

7 

37   25 

81 

01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD    COLLEGE 

0527 

GRANT 

9 

39    16 

79 

22 

2375 

5P 

5P 

HOWARD    R.    FULK 

BECKLEY    V    A    HOSPITAL 

0580 

RALEIGH 

7 

37    47 

Bl 

11 

2330 

6P 

V.    A.    HOSPITAL 

BEL1NGTON 

0613 

BARBOUR 

10 

39    02 

79 

56 

1679 

7A 

GEORGE    R.    HILLYARO 

BELLEVILLE    DAM    20 

064S 

WOOD 

8 

39    09 

81 

45 

600 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

8ELVA    2    E 

0661 

NICHOLAS 

« 

3fl    14 

81 

10 

740 

7* 

WILLIAM    St    JOHNSTON 

BENSON 

HARRISON 

10 

39    09 

80 

33 

1080 

*p 

R.    0*    MARTS 

BENS    RUN    1     SW 

0681 

PLEASANTS 

8 

39    27 

81 

07 

652 

5P 

5P 

MRS    LOPENE    T.    YOUNG 

BERKELEY    SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39    37 

78 

14 

6P 

H.    M.    RUPPENTHALi    III 

BIRCH    RIVER    6    SSW 

0044 

NICHOLAS 

* 

38    25 

SO 

*7 

1885 

4P 

4P 

HAMILTON    GAS    CORP. 

BLUEFIELD    2    NW 

0918 

MERCER 

7 

37    16 

81 

16 

2410 

6P 

6P 

H 

RADIO    STATION    WHIS 

BLUEFIELD    MERCER    CO    AP 

0926 

MERCER 

7 

37    17 

81 

li 

2846 

7a 

THEODORE    F.    ARNOLD 

BLUESTONE    DAM 

0939 

SUMMERS 

37    39 

80 

53 

nee 

lit 

8A 

C    M 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SRANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38    11 

82 

12 

600 

T.    MILTON   CLAY 

BRANDONVlLLE 

L083 

PRESTON 

2 

39    40 

79 

»7 

1798 

L04 

10A 

JAMES    1.    GALLOWAY 

BRUSHY    RUN 

1204 

PENDLETON 

9 

38    50 

79 

15 

1375 

7A 

H 

JOHN    B.    SHREVE 

BUCKEYE 

POCAHONTAS 

38    11 

SO 

2100 

MISS    ILEAN    WALTON 

BUCKHANNON    2    W 

1220 

UPSHUR 

10 

39    00 

80 

1445 

DR.    ARTHUR    8.    GOULD 

SURNSVILLE 

12  6? 

BRAXTON 

38    52 

80 

40 

770 

7A 

JOHN   W*    BROWN 

CABWAYLINGO    ST    FOREST 

1319 

WAYNE 

* 

37    59 

82 

21 

740 

6P 

6P 

H 

FOREST    SUPT. 

CAIRO   3   S 

1328 

RICHIE 

5 

39    10 

81 

10 

680 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN    ON    GAULEY 

1363 

WEBSTER 

38    22 

80 

36 

2030 

8A 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39    03 

26 

3250 

6P 

6P 

BEN    F.    THOMPSON 

CENTRALIA 

1526 

BRAXTON 

38    37 

80 

950 

MRS.    CLARA    F.HOLDEN 

CHARLESTON    WB    AP 

1570 

KANAWHA 

* 

38    22 

81 

16 

950 

M|D 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    1 

157"; 

KANAWHA 

4 

38    21 

81 

39 

600 

9A 

9A 

W,    VA.   WATER   SVC.    CO, 

CLARKSBURG    1 

HARRISON 

39    16 

21 

977 

MID 

mid 

MID 

c 

HENRY    R.    SAY 

CLAY    1 

1696 

CLAY 

38    27 

81 

05 

722 

7A 

MRS.    SARAH    B.    FRANKFORT 

CLENDENIN    1    SW 

1723 

38    29 

2? 

617 

Pit 

MRS.    BERTHA    J,    YOUNG 

CORTON 

1959 

KANAWHA 

* 

38    29 

81 

16 

640 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRANBERRY    GLADES 

20|3 

POCAHONTAS 

7 

38    11 

80 

16 

3400 

3P 

3P 

H 

FEDERAL    PRISON    CAMP 

CRESTON 

20  54 

WIRT 

5 

38    57 

81 

7A 

7A 

MRS.    DAPHIENE    COOPER 

DAVIS 

2  2  09 

TUCKER 

2 

39    08 

79 

28 

3120 

c 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

EAST    RAINELLE    1    SE 

26-?e 

GREENBRIER 

37    58 

80 

45 

2450 

BA 

KAREL    F.    EVANS 

ELKINS    AIRPORT 

2716 

RANDOLPH 

10 

38    53 

79 

51 

1970 

HID 

HID 

C    H 

W.    HALLEY    SIMMONS 

FAIRMONT 

2920 

MARION 

6 

39    28 

80 

08 

1298 

MID 

MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

307? 

MERCER 

37    35 

81 

3225 

C    H 

FRED    E.    BOWLING 

FRANKLIN    2    N 

321c 

PENDLETON 

38    40 

1790 

6P 

7A 

C 

MRS. LEAFY    A.    REXROOE 

FREEMANSBURG 

3238 

LEWIS 

6 

39    06 

80 

31 

1030 

c 

EQUITABLE    GAS    CO. 

GARY 

3353 

MC    DOWELL 

1 

37    22 

81 

33 

1426 

BA 

8A 

c 

JAMES    KISH 

GASSAWAY 

3361 

8RAXTON 

4 

38    40 

80 

46 

S40 

6P 

6P 

c 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO.        j 

GLENVILLE 

35i,4 

GILMER 

5 

3B    56 

ao 

50 

740 

6P 

7A 

FRED    W.    WELLS 

GRAFTON    1    NE 

3630 

TAYLOR 

10 

39    21 

ao 

1230 

5P 

5P 

EARL    R.    CORROTHERS 

GRANTSVILLE    2    NW 

3648 

CALHOUN 

5 

38    56 

81 

06 

730 

flA 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

GRIFFITHSVILLE 

3749 

LINCOLN 

3 

38    14 

81 

59 

850 

c 

ROBIN    D.    MOORE 

HALL 

3816 

BARBOUR 

10 

39    0) 

80 

07 

1373 

c 

MRS, OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

LINCOLN 

3 

38    17 

82 

06 

642 

HA 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPEPS    FERRY 

3927 

JEFFERSON 

9 

39    19 

7A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

3932 

JEFFERSON 

9 

39    19 

220 

5P 

5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397i 

WETZEL 

8 

39    33 

80 

40 

760 

3P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

HICO 

4128 

FAYETTE 

7 

38    07 

01 

00 

1975 

7A 

F.    EUGENE    BROWN 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

4200 

MASON 

8 

38    41 

82 

11 

570 

7A 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HOPE MONT 

4264 

PRESTON 

11 

39    26 

79 

31 

2490 

5P 

7A 

MRS.    HARRIET    SHARPS 

HORNER 

4281 

LEWIS 

38    59 

22 

1075 

4P 

MAPLE    H.    SUMMERS 

MOULT    LOCK    15 

4309 

MARION 

6 

39    30 

80 

08 

87B 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

4369 

WETZEL 

8 

39    41 

80 

27 

1034 

c 

MFGRS.    LT.    *    HT.    CO. 

HUNTINGTON    WB    CITY 

4388 

8 

27 

565 

HID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

IAEGER 

4408 

MC    DOWELL 

1 

37    28 

81 

1040 

8A 

MRS    MOLL  IE    C.    AUVIL 

IRELAND 

4478 

LEWIS 

38    49 

eo 

26 

1142 

5P 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

JANE    LEW 

4559 

LEWIS 

6 

39    06 

80 

25 

1020 

4P 

MRS.RETA    GOLDSMITH 

KEARNEYSV1LLE    1    NW 

4763 

JEFFERSON 

9 

39    23 

77 

53 

950 

5P 

5P 

UNIVERSITY    SXP,    5TA. 

IERMIT 

4816 

MINGO 

1 

37    50 

82 

2* 

620 

7A 

ROY   A*   DEMPSEY 

KEYSEft 

4B36 

MINERAL 

39    26 

930 

5P 

5P 

POTOMAC    STATE    COLLEGE 

KNOBLY    MOUNTAIN 

4941 

MINERAL 

9 

39    22 

79 

00 

1340 

7A 

PAUL    C.    ROUZER 

KUMBRABOW    STATE    FOREST 

4971 

RANDOLPH 

10 

38    35 

80 

05 

3210 

5P 

5P 

H 

FOREST   SUPT. 

LAKE    LYNN 

5002 

MONONGALIA 

z 

39    43 

79 

51 

900 

7A 

C 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LAKIN 

5010 

MASON 

8 

38    57 

82 

05 

615 

5P 

5P 

C    H 

AGRI.     SU8-EXP.    STATION 

LEWISBURG 

5224 

GREENBRIER 

37    48 

26 

2250 

3P 

SP 

LINDSIDE 

52  B  A 

MONROE 

7 

37    27 

80 

2000 

C 

LOUIS    E.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

8 

38    5* 

81 

32 

665 

c 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

5341    GILMER 

5 

38    51 

80 

58 

720 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353     LOGAN 

37    51 

82 

00 

8A 

8A 

c 

OANNY    F.    WOOLCOCK 

LONDON    LOCKS 

5365    KANAWHA 

38    12 

91 

22 

621 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

5563   BOONE 

38    03 

81 

49 

675 

RA 

BA 

J.    E.    CURRY 

MANNINGTON     1     N 

5621     mapiON 

6 

39    33 

80 

21 

974 

10A 

10A 

H 

JAMES    N.    MORGAN 

t     1-B 

G 

>ANDYi 

2-CHEAT 

3-G 

JYAN 

)0T| 

4- 

ANAM 

^i       5-LITTLE    KANAWHA  r       6 

++ 

L 

OBSERVATION 

i 

i 

u 

I 

TIME  AMD 

TABLES 

STATION 

1 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

| 

3 

i 

1    ^ 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


SEPTEMBER  1959 
Volume  LXVII      No.  9 


ASHKVIIil:  1939 


LIBRAE 


WEST  VIRGINIA  -  SEPTEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  8th  at  Ravenswood  Dam  22  and  on  the 

29th  at  Williamson 

Lowest  Temperature:   20°  on  the  19th  at  Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:   6.20  inches  at  Mathias 

Least  Total  Precipitation:   0.14  inch  at  Creston 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.85  inches  on  the  30th  at  Mathias 
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REFERENCE  NOTES 
ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologl 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  in  miles  and  directio: 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  r< 
Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957 

l  "F,  precipitation  and 


"U.  S.  Weather  Burea 


Weather  Bun 
the  post  office. 


of  this  bulleti 
d  too  late  to  b 


Box  986,  Parkersburg,  West  Virgin! 


thi 


aporation  in  inches  and  wind  i 
note  following  the  "Evaporatl* 


ement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
and  Wind"  Table.  Max  and  Mm  in  "tvaporati 
o  represent  observations  taken  at  the  prese 


ord. 


wfall"  Table 


nd  sleet .   Entr 


Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Sno 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G. 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Statl< 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omi 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  i 
nd  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

n.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulle 
f  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 
-  Ho  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shell'  i 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
All   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

X   Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

G*-npral  weather  conditions  in  the  V.    S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CI.IMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which 
■ay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  lor  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
station*  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  pnc<-  15  ■ 
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90   91 
54   54 


68   91 
57   57 


88   91 
59   61 


69   68 
64   61 


82   92 
54   57 


61   85 
45   44 


91   92 

60   65 


60   53   59 


60   80 
45   43 


BS 

54 

86 

53 

65 
48 

B2 

52 

6  2 

81 

60 

82 

51 

71 

53 

BO 

OH 

64 

76 

60 

67 
1,9 

St 
65 

89 
65 

86 

60 

BE 
80 

Be 
56 

90 
55 

90 

54 

87 
-.6 

90 
58 

92 
56 

88 
56 

71 
47 

92 

59 

81 
56 

71 

90 

62 

93 
61 

85 
60 

73 

.6 

62 
49 

83 

47 

82 

47 

70 
45 

92 

65 

93 
66 

81 
61 

72 
5  4 

9  3 
6  5 

95 
66 

95 

63 

S3 
54 

9b 
6  J 

96 

61 

91 
60 

77 

49 

93   95   95 
62   62   61 


85   85   86 
56   58   59 


90   92   92 
64   66   65 


62   61   56 


85   88   89 
62   60   58 


86   90   90 
62   61   62 


90   90 
64   65 


90   92 
60   60 


91   92   94 
62   62   63 


61   63   61 


85   90   92 
70   67   67 


92   95 
61   64 


81   85 
54   55 


94   94   96 
68   68   66 


85   90   91 
65   63   62 


85   90   91 
60   62   64 


84   66   73 
52   50   39 


84   71   75 
55   45   38 


90   85 
59   57 


96   86   76 
57   48   42 


53   47   40 


58   51   47 


63   69 
46   46 


90   61   75 
54   53   38 


90   84   74 
58   56   46 


60   51   48 


76   64 
49   44 


91   79   77 
57   46   39 


95   87   74 


94   79   74 
58   49   43 


79   72 
53   50 


83   80   72 
49   43   34 


73   72   77 


61 

54 

52 

9  0 

69 

75 

63 

58 

42 

91 

89 

79 

59 

56 

62 

78 

70 

6  9 

M 

47 

32 

73   72 
46   46 


70   72 
35   38 


37   42   39 


79   78   60 
36   39   40 


73   76 
31   35 


77   72 
44   45 


84   80 
50   50 


75   75 
36   37 


79   78 
39   38 


79   80 

40   42 


61   83 
40   41 


74   72 
28   30 


82   60 
44   46 


80   83 
47   49 


85   84 
41   43 


81   84   83 
41   42   42 


76   72   75 
37   40   39 


79   79   80 
46   49   47 


70   69   68 


80   81 
45   43 


79   82   81 
49   48   45 


47   48   47 


78   83   65 
42   44   45 


79   79   82 
36   41   41 


60   82   83 


76   81   80 
43   43   42 


49   5C   54 


79   81   82 
49   49   49 


75   74   72 
32   34   39 


79   78   65 
42   45   51 


62   76   64 


48   46   44 


72   72   68 
48   46   44 


67   57 
45   38 


75   66   65 

42    46   44 


66   71   74 
45   36   37 


71   67   68 
48   37   28 


75   71   61 
41   40   36 


78   67   69 
43   44   42 


73   59   64 
53   46   41 


77   82   80 
50   53   50 


77   63   61 


75   66   66 
49   42   33 


76   75   71 
47   46   46 


72   68   70 


75   76   70 
49   42   34 


85   70 
42   39 


70   60 
45   39 


68   63 
48   39 


73   55 
47   41 


74   67 
44   40 


78   81 
45   49 


74   67 
53   44 


79   70 
48   40 


72   68 
48   42 


83   76 

48   40 


82   78 
46   46 


81   66 
51   41 


63   75 
49   43 


69   56 
45   30 


76   67 
52   45 


62   66 
49   43 


81   65 
52   41 


68   55 
39   31 


78  82 

38  50 

72  77 

42  44 

73  74 
31  42 

76  79 

43  42 

83  62 

39  46 


85   86   87 
44   43   51 


72   79   88 
30   34   44 


72   77   78 

37   43   42 


70   73 
47   49 


36  39  49 

62  71  81 

29  35  44 

74  81  81 

30  39  45 


81   83 
40   45 


76  84  85 
30  40  47 

69  74  76 
20  30  36 

79  82  83 

37  52  56 

70  80  84 
36  50  53 

77  84  85 


70   79   85 
33   36   49 


73   82   82 
36   46   56 


42  41  41 

63  86  88 

39  46  45 

72  81  80 

36  45  50 

74  80  81 

37  46  53 

83  85  87 

35  42  51 

77  83  84 

31  40  45 


71   79   84 
32   46   49 


70   78   86 
41   44   51 


70   79   64 
36   40   46 


68   75   76 
27   38   41 


77   84   64 
42   52   57 


69  77  81 

34  37  46 

68  78  89 
33  37  46 

69  72  75 
27  34  40 


22  I  23   24   25 


86   85   88 

54   60   64 


79   82 
42   46 


76   79   78 
4  3   46   44 


61   83   62 
40   45   45 


79   86   84 
44   44   46 


90   89   89 
56   53   54 


90   91   92 
50   53   52 


80   81   82 
44   44   43 


S3   83 
41   46 


76   77 
5  3   56 


84   86   88 
52   54   53 


81   79   85 
46   50   46 


83   87   86 
42   50   47 


83   85 

46   45 


88   90   89 
46   48   47 


77   63   77 
40   40   37 


87   SB   89 
55   57   57 


84   88   90 
51   55   56 


86   89   89 
47   53   50 


84   89 
46   46 


42   49   46 


55   59   56 


76 

re 

148 

48 

88 

88 

48 

47 

83 

84 

50 

4  9 

84 

86 

51 

55 

88 

91 

49 

54 

8  3 

88 

48 

55 

65 

87 

48 

52 

45   49   50 


91   91 
60   60 


52   53   53 


45   47   43 


na 

88 

89 

92 

55 

58 

58 

59 

91 

91 

92 

89 

57 

55 

55 

54 

8  8 

90 

91 

87 

51 

56 

53 

5? 

74 

77 

75 

78 

38 

43 

38 

42 

26  I  27   28   29 


81   80 
46   50 


82   80 
48   46 


79   79   72 


86   82 
45   45 


90   87 
55   56 


67   81 
51   60 


65   85 
43   43 


82   77 
46   58 


78   72 
57   61 


88   87 
54   53 


89   85 
47   51 


90   88 
48   51 


79   77 
37   53 


91   88 
57   59 


90   92 
57   57 


90   88 
50   54 


91  92  90 

49  50  52 

84  81  60 

46  54  63 

87  88  79 

55  65  65 


77 

74 

74 

47 

57 

59 

87 

60 

85 

46 

50 

52 

86 

90 

85 

50 

50 

54 

87 

86 

80 

54 

53 

5  9 

92 

90 

82 

50 

53 

62 

90 

89 

B2 

51 

55 

55 

85 

90 

90 

59 

56 

64 

89 

91 

88 

50 

52 

56 

87 

82 

86 

59 

66 

68 

57   54   59 


41   45   47 


67   61   76 
49   54   60 


60   65   61 


80   78   68 
50   46   46 


55  51  62 

89  88  80 
53  51  55 

90  89  83 
55  60  66 

88  83  73 

53  56  66 

84  84  74 

55  50  62 

62  74  68 

62  57  62 

77  67  66 


83   67   75 
58   56   61 


54   50   65 


90   91   85 
54   55   65 


92   88   80 
55   56   65 


92   86   72 
64   63   64 


55   55   67 


85   92   86 
57   56   59 


65   73   73 


84   76 
62   66 


78   66   65 
58   59   59 


88   83   71 
54   52   63 


83   92   76 
56   55   56 


57   57   66 


91   89   75 
58   56   66 


90   84   77 
55   52   52 


89   92   76 

50   57   62 


56   57   64 


86   84   77 


64   61   61 


85   82   68 
48   44   50 


94   89   72 
67   67   65 


66   85   79 
59   67   61 


88   80 
55   67 


80   74   66 
55   46   60 


SV*  n«l«r«ac*  Not**  Following  Sutloa  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


WE'„T 
SEPTEMBER   1949 


D»y  Of  Month 


8        9       10      11      12      13      14      IS     16      17      18      19 


22       23       24       25 


26      27      28      29      30 


LOGAN 

LONDON    LOCKS 

HAD I  SON 

MANN1NGTON  1  N 

MARTINSBURG  FAA  AP 

HATHIAS 

NC  ROSS 

M1DOLEBOURNE  2  ESE 

NOOREFIELD  NCNE1LL 

MORGAN TOWN  FAA  AIRPORT 

MORGAN TO WN  LOCK  AND  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  FAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PARSONS  1  SE 

PETERSBURG 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

R1CHWOOD  3  NNE 

RIPLEY 

RONNEY  3  NNE 

ROWLESBURG  1 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

VIENNA  BRISCOE 

WAROENSVlLLE  D    M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

•  III -.BURG  3  NE 

WESTON 

1G  WARWOOD  DAM  12 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


se     es     89 

66   69   60 


81   82   85 

63   61   55 


92   89   87 
68   70   67 


90   89   85 
65   65   59 


89   88   87 
65   62   60 


85   89   89 
70   70   67 


81   85   86 
63   63   57 


76   78   82 
65   63   59 


88   8k   86 
66   67   62 


86   91 

62   57   49 


86   82 

68   70 


88   85   87 
65   66   63 


92   89   89 
65   64   63 


81   83 

61   64   56 


89   84 

69   69   64 


82   82   82 
61   60   62 


84   91   90 
65   65   61 


78   77 

62   60   59 


85   85 

69   68   64 


87   87   84 
65   66   62 


75   75 

64   64   60 


92   90   90 
63   66   59 


84   91   92 
68   65 


88   85 
64   63 


89   85   87 
65   69   60 


82   75   82 
60   60   57 


81   77   82 
66   63 


90   91   85 
65   64   61 


85   82 
67   65 


84   83 
63   63 


90   84   86 
65   70   66 


90   85   87 
64   65   62 


88   83 
67   63 


89   90   83 
67   69   66 


90   89 
55   60 


85   82 
55   55 


90   88 
65   66 


90   92 
61   62 


88   90 
56   52 


86   88 

60   54 


85   83 
52   48 


78   83 
54   54 


90   90 
55   56 


90   90 
44   46 


90   91 
55   58 


92   94 
56   55 


94   93 
56   55 


84   88 
54   57 


90   91 
57   62 


92   92 
59   63 


84   87 
55   51 


89   91 
54   51 


81   84 
50   46 


90   88 
55   50 


91   93 
55   60 


78   79 
55   60 


93   94 
52   57 


89   91 
54   49 


90   91 
57   51 


80   82 
53   51 


85   83 
57   59 


86   90 
54   58 


89   88 
55   51 


87   92 
56   56 


90   91 
56   58 


90   91 
50   51 


85   89 
58   59 


91 
58 


94 
l.  1 


»1 


95   95 
59   63 


66   85 
58   57 


89   92 
65   67 


86   91 
62   64 


89   93 
64   64 


93   91 
56   57 


91   92 
64   62 


85   85 
59   5* 


85   84 
60   60 


94   94 
63   62 


94   94 
55   53 


92   94 
67   65 


95   95 
63   63 


97   95 
64   65 


83   89 
58   56 


93   93 
69   68 


93   94 
70   70 


90   88 
58   57 


92   91 
60   59 


84   85 
56   53 


80   91 
62   62 


82   81 
61   60 


96   96 
62   61 


93   94 
62   60 


96   93 
60   60 


94   94 
65   65 


82   82 
56   55 


81   85 
59   58 


94   93 
64   63 


84   88 
60   58 


90   93 
59   61 


94   94 
66   65 


95   96 

61   61 


92   92 
66   66 


94   71 
62   51 


84   80 
51   54 


93   81 
62   58 


92   78 
60   52 


93   90 
55   45 


91   75 
63   58 


84   74 
54   54 


83   73 
54   53 


87   75 
59   48 


90   78 
51   47 


89   71 
57   51 


90   74 
60   49 


87   72 
60   49 


89   85 
54   50 


84   70 
60   54 


88   77 
52   49 


92   86 
57   55 


82   65 

50   50 


94   95 
61   56 


93   75 
62   51 


78   68 
57   46 


84   78 
58   45 


93   88 

59   57 


90   75 
58   52 


84  84 
54  45 

85  84 
52  56 

94  85 

60  48 

89  89 

58  58 

88  76 

54  54 

8  7  72 

60  52 


95   90 
60   53 


94   85 
65   51 


78   81   82 

44   47   47 


78   77   75 
39   44   40 


83   84 
49   47 


78   81   83 
51   50   50 


78  80  79 

38  39  39 

80  79  84 

43  45  49 

78  76  81 

36  38  44 

79  77  76 

39  42  41 

82  80  82 
43  43  44 

83  65  84 

37  39  47 

78 


78   80 
47   47 


79   78   81 
44   45   45 


79   80   81 

44   47   45 


47   49   47 


73   77   78 
50   47   42 


79   80   83 
52   51   48 


77   74   77 
40   42   40 


82   81   85 
39   42   43 


73   71   72 
38   41   42 


83   78   81 
43   46   45 


79   83   83 
46   46   48 


44   45   45 


72   71   70 
44   47   45 


85   83   86 


82   83   87 
38   40   45 


82   82   81 
43   44   44 


43  45   45 

70   73   74 

44  44   47 


42   42   40 


39  41  45 

81  78  78 

42  42  46 

79  80  80 

44  48  47 


79   80   80 


77   80   82 


46   48   49 


82   67 
50   40 


80   73 
42   42 


83   79 
53   53 


85   78 
50   47 


83   78 
53   51 


81   67 
36   32 


65   64 
49   43 


68   60 
47   41 


76   69 
62   48 


70   66 
50   34 


67   69 
38   27 


65   61 
47   38 


71   63 
48   36 


70   67 
51   36 


78   76 
43   43 


68   64 
47   39 


69   63 
48   41 


72   64 
45   42 


78   64 
53   46 


70   60 
43   39 


84   66 
50   40 


80   83 
49   50 


82   68 
52   41 


69   59 
46   42 


80   71   74 


83 

68 

51 

18 

72 

66 

49 

16 

78 

67 

52 

42 

73 

67 

43 

35 

74 

81 

4? 

49 

83 

69 

51 

39 

77 

66 

t; 

43 

hi 

62 

l.H 

19 

10 

61 

43 

19 

B2 

76 

45 

42 

B] 

64 

49 

18 

84  84 

36  46 

79  82 

39  43 

80  79 

41  50 

81  91 

37  50 

81  83 

36  53 

78  94 

45  43 

80  89 

38  48 

77  82 
35  46 

78  80 

40  46 

84  85 

42  50 

90  89 

40  43 

82  83 
48  58 

82  84 

44  52 

86  86 

44  55 

85  85 

44  53 

77  80 

46  47 

82  84 

48  58 

84  84 

49  56 

78  79 

37  46 

84  89 

37  48 

74  76 

39  45 


67  71  81 

34  39  64 

75  82  75 

34  36  49 

77  84  84 

36  46  47 

69  73  76 

34  46  50 

79  85  86 

30  42  48 

75  83  90 

31  35  45 

76  83  85 

35  41  50 

77  84  84 
33  49  53 

59  70  77 

33  42  49 

74  75  80 

34  40  43 

61  75  83 

34  43  51 

66  69  80 
31  35  46 

78  80  82 

31  42  47 

74  84  85 

37  46  56 

72  83  84 

32  40  48 

67  74  83 


73   82 
43   47 


88   88 

49   53 


85   85 

42   44 


85   89 
55   55 


85   87 
53   53 


85   85 
43   52 


90   93 
56   57 


87   85 
46   48 


83   85 
46   47 


86   89 

68   53 


94   92 
48   46 


83   87 
56   61 


63   87 

51   55 


88   88 
55   60 


85   91 
52   57 


82   85 

44   42 


85   87 
58   60 


86   88 
55   59 


79   84 
46   50 


89   91 
50   53 


77   80 
43   48 


81   93 
51   55 


84   86 
49   51 


87   89 
50   55 


77   80 
50   52 


90   91 
46   51 


91   94 
47   52 


85   89 
51   52 


88   89 
48   5  3 


80   79 
53   53 


84   85 

41   43 


86   88 
49   5  3 


87   89 
48   52 


50   50   49 


86   88 
55   60 


84   88 
48   54 


84   86 
49   49 


83   85 
55   56 


89   90 
51   51 


80   80 
50   55 


94   88 
55   58 


91   87 
54   56 


93   90 
54   57 


90   90 
47   52 


81   87 
63   62 


78   83 
50   60 


80   78 
49   58 


90   85 
55   6* 


89   91 
51   49 


89   82 
65   65 


90   90   84 


8  8. 

83 

57 

M 

90 

85 

56 

96 

86 

84 

50 

5  9 

85 

83 

65 

69 

88 

85 

64 

69 

79   70 
5*   59 


91   84 
61   63 


91   60 
56   56 


87   93   65 

58   59   60 


90   90 
52   52 


88   86   74 
58   69   68 


80   73 
52   65 


84   79   69 


88   75 
57   65 


90   83   76 
65   65   68 


8  6 

78 

56 

68 

92 

72 

60 

66 

89 

75 

61 

67 

87 

74 

54 

6! 

66 

70 

6  6 

66 

89 

72 

68 

66 

88  89 

52  53 

78  77 

58  62 

87  85 
55  55 

90  86 

50  55 

90  68 
60  68 

75  77 

59  60 

91  89 

53  64 

88  89 
55  55 

89  79 

54  54 

86  84 

62  67 

79  77 

53  55 

86  83 

49  61 

91  89 

54  66 

85  83 

55  54 

85  82 

51  56 

88  83 
62  64 

89  85 
54  59 

90  90 

52  55 


88   88   83 
58   61   65 


87   79   74 
53   50   62 


85   80 
55   68 


90 

81 

56 

59 

92 

76 

54 

58 

93   92   86 
64   65   66 


80   72   68 

60   59   62 


92   75 
56   65 


52   56   69 


93   88   77 


55   53   52 


54   56   58 


94 

90 

59 

66 

«» 

84 

59 

65 

79 

74 

62 

63 

90   90   77 
63   63   65 


90   78 
56   61 


90   84 
55   57 


90   88 
63   65 


Sao  8*Ur*nc«  Nolo*  lollowlnij  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 


Day  Oi  Month 


10      11       12      13      14      IS     16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


HITC    SULCm*    SPRINGS 

IlLlANSOft 

ItriELO  LOCKS 


MAX 

Kin 


95   91  »t 


SI   82 
6*   66 


93   95   93  191   93   96 


66   69   67  I  66   69   6* 

91   90   8«   87   91   92 

70   71   67  !  60   60   65 


64   66   6* 
91   91   93 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


OCTOBER  1959 
Volume  LXVII     No.  10 


ASHEVILLE:  1959 


WEST  VIRGINIA  -  OCTOBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  6th  at  Williamson 

Lowest  Temperature:   18°  on  the  29th  at  Bayard  and  Hopemont 

Greatest  Total  Precipitation:   9.46  inches  at  Stony  River  Dam 

Least  Total  Precipitation:   2.80  inches  at  Kermit 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.23  inches  on  the  1st  at  Wardensville 

RM  Farm 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   1.0  inch    at  Kumbrabow  State 

Forest 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  26th  at 

5  Stations 
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G  "Soil  Temperature"  Table. 
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J  "Supplemental  Data"  Table. 
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t  equipped  with  automatic  wind  instruments, 
unknown, 
sw  feet  above  sod-covered  grou 


ever,  the  referen 


is  entered,  less  than  10  days  record  is  m 
esent  the  value  for  a  full  month, 
entially  accurate  but  may  vary  slightly  fr 


the  thermomet 


for  detailed  dally  record.   Degree  day  data 
Hourly  Precipitation  Data.) 


al  wea 


Inform 
That  publ 


her  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which 
ned  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


ernlng  the  hlst< 
i  may  be  obtaine 
may  be  found  in  the  la 


f 

cha 

nges  in 

locatlo 

is,  elevations 

exposu 

the 

Super lr 

tendent 

of  Documents, 

Governm 

J 

U1UI 

1  issue 

of  Loca 

1  Cllmatologlc 

al  Data 

of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publl 
ing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.  Siaila 
•espective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  prlc 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  1959 


D«y  Ol  Month 

1 

SutJoo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l 

»S0« 

-A« 

MIN 

ERS  CONCORD  COLLEGE 

"AX 

-IN 

67 
59 

75 
50 

80 
53 

80 
54 

83 

53 

11 

■■2 

80 
60 

72 
61 

72 
64 

72 
60 

71 
52 

65 
40 

60 
40 

55 
45 

67 

M 

64 
39 

63 
39 

sa 

32 

63 

31 

67 
33 

67 

37 

59 

46 

62 

48 

i,0 
48 

54 
37 

50 
34 

48 
41 

55 
35 

54 
36 

51 
42 

56 
43 

64.5 

45.3 

mr 

-AV 

MIN 

67 
49 

68 
50 

75 
40 

78 
51 

79 
49 

9  0 
SI 

75 
58 

76 
43 

66 
41 

73 
44 

68 
52 

57 
35 

55 
30 

46 
39 

51 
14 

61 
24 

63 
35 

50 

37 

52 
26 

64 
27 

57 

30 

48 
41 

65 
43 

60 
46 

49 
36 

44 
34 

46 
<4 

44 
31 

54 
18 

57 
22 

57 
47 

60.8 
38.6 

1EY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
H|N 

64 
58 

76 
5* 

79 

50 

86 
50 

82 
50 

3: 
S3 

77 
57 

69 
59 

73 
59 

73 
49 

76 
56 

62 
34 

55 

34 

55 
42 

54 

40 

69 
29 

67 
32 

18 
42 

64 
25 

70 
28 

67 
33 

57 
48 

64 
50 

18 
42 

45 
37 

47 
34 

42 
IS 

56 
34 

58 
29 

56 

43 

49 
46 

64.5 
43.0 

•ON 

MAX 

"IN 

65 
61 

79 
54 

83 
45 

85 
46 

88 
53 

3? 

88 
58 

86 
50 

78 
65 

77 
45 

75 
55 

67 
33 

59 
31 

51 
43 

19 
15 

70 
30 

70 
34 

6a 

3/ 

64 
26 

72 
27 

72 
15 

70 
34 

71 
42 

71 
49 

54 
40 

45 
39 

44 
41 

47 
25 

66 

23 

71 
28 

70 
58 

69.3 
41.5 

t  DUN 

MAX 

WIN 

73 
63 

82 
54 

89 
52 

90 
59 

90 
59 

90 

53 

70 
53 

79 
56 

76 
46 

74 
57 

67 
35 

35 

56 

M 

18 

72 
34 

65 
31 

75 
33 

75 
40 

76 

41 

74 
46 

64 
42 

42 

41 

55 
28 

28 

30 

68 

63 

56 

72.6 
43.8 

.ELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
67 

80 
60 

81 
48 

90 
54 

90 
57 

19 

sa 

79 
62 

77 
55 

82 
61 

81 
49 

80 
57 

66 
43 

61 
36 

52 
45 

62 

65 

29 

76 
34 

6a 

42 

61 
26 

77 
27 

60 
)  I 

49 

44 

54 
46 

63 

53 

60 
33 

54 
42 

50 

4  3 

56 
39 

57 
22 

51 
25 

68 
47 

68.3 
44.4 

■X  RIVER  6  SS* 

-AX 
MIN 

74 
57 

78 
60 

81 
46 

48 

49 

M 

57 

60 

60 

47 

56 

28 

26 

40 

40 

66 
25 

67 
30 

68 
39 

61 
19 

67 
22 

72 

30 

68 
50 

70 
50 

66 
45 

52 
36 

46 

34 

'.a 

40 

52 
32 

65 
29 

62 
26 

66 

52 

41.3 

TIELO  2  N» 

-AX 
MIN 

66 
58 

79 
51 

SO 
55 

83 
49 

83 

51 

-0 

75 
58 

73 
60 

73 
62 

74 
50 

70 
57 

62 

40 

59 
39 

55 
44 

69 

tO 

65 
31 

65 
34 

59 

41 

66 
26 

69 
32 

62 
34 

56 

46 

63 

48 

61 

42 

46 
38 

52 
31 

52 

19 

60 
33 

55 
40 

53 
42 

65 

46 

65.3 
44.1 

[TIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
56 

74 
51 

76 
58 

79 

61 

79 
63 

79 
58 

72 

59 

75 
64 

69 

63 

70 
53 

68 

50 

59 

40 

56 

45 

53 
41 

54 

10 

60 
39 

62 

45 

54 
39 

60 
37 

64 
45 

69 
45 

50 
46 

60 
48 

57 

40 

41 
33 

49 
31 

45 

34 

53 
32 

52 
39 

49 
42 

61 
47 

61.4 

46.5 

[STONE  04- 

MAX 
MIN 

72 
6A 

71 
56 

81 

56 

84 
56 

87 
58 

17 

59 

85 
60 

77 
61 

75 
62 

78 
60 

73 
59 

73 
40 

66 

41 

56 
42 

50 
40 

60 
39 

65 

40 

69 
42 

62 
33 

66 
33 

72 
35 

69 

43 

58 
51 

67 
52 

66 
39 

49 
39 

14 
40 

50 
40 

51 
33 

57 
34 

56 
47 

67.3 
46.9 

BONVILLE 

MAX 
MIN 

73 
61 

64 
56 

79 
47 

82 
45 

83 
53 

54 

85 

57 

73 
45 

79 
56 

77 
42 

75 
53 

68 

34 

58 
29 

54 
37 

46 
10 

56 
27 

67 
37 

69 
38 

55 
23 

57 
27 

70 

31 

57 

40 

55 
42 

70 
50 

56 

37 

47 
37 

44 
18 

42 
32 

48 
24 

60 

27 

64 
34 

64.4 
40.2 

tHANNON  ?  M 

MAX 

MIN 

69 

60 

76 
54 

84 
47 

87 
53 

86 

53 

87 
55 

74 
59 

79 
50 

79 
61 

78 

47 

68 
58 

62 
34 

53 

30 

49 
42 

60 
19 

68 
28 

70 
34 

63 
37 

62 

27 

75 
30 

69 
49 

72 
46 

61 

47 

49 
38 

45 
38 

49 
40 

52 
31 

66 
23 

72 
29 

61 
53 

67.5 
43.1 

IAYlINGO  ST  FOREST 

-AX 

MIN 

71 
59 

78 
55 

86 
SO 

86 
50 

86 
54 

91 

16 

62 

56 

79 
54 

79 

60 

33 

55 
42 

61 

40 

70 
42 

73 
32 

66 
27 

70 
30 

73 
28 

75 
42 

76 
46 

65 
47 

54 
38 

53 
36 

49 

40 

60 
28 

73 
32 

70 
40 

66 
51 

71.1 
43.3 

10  3  S 

MAX 

MIN 

72 
61 

81 

55 

90 
47 

89 
55 

90 
60 

90 
56 

80 
59 

75 
51 

78 
63 

75 
44 

72 
56 

63 
33 

52 

31 

53 
42 

63 
18 

70 
30 

74 
34 

60 
34 

65 
26 

74 
28 

76 
35 

69 

38 

72 
42 

63 

50 

52 

41 

48 
39 

46 
42 

54 

27 

68 
23 

72 
30 

65 
55 

69.5 
42.7 

IAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
57 

70 
49 

75 

42 

77 
40 

78 
44 

7« 

45 

72 
56 

75 
41 

70 
58 

72 
42 

66 
52 

55 
32 

53 
30 

47 
37 

60 
35 

62 
21 

65 
37 

56 

35 

52 
26 

62 

27 

56 

27 

52 
39 

68 

43 

62 
40 

45 

33 

42 

30 

44 
33 

46 
28 

60 
23 

58 
21 

67 

47 

61.4 

37.7 

.3  AP 

MAX 

-IN 

70 
58 

60 
57 

86 
57 

89 
61 

88 
64 

88 
60 

79 
59 

79 
58 

79 
60 

78 
53 

71 
54 

6* 
40 

52 
36 

49 
44 

60 
41 

71 
38 

72 
42 

60 
39 

66 

33 

73 
39 

72 

42 

68 
54 

73 
54 

64 
45 

46 
41 

53 
40 

49 
42 

55 
33 

67 
29 

72 
51 

64 

56 

68.9 
47.7 

ILESTON  1 

-»X 
MIN 

73 
62 

70 
58 

81 
55 

89 

59 

91 
59 

91 
61 

90 
61 

81 
59 

80 
65 

81 
55 

80 
58 

72 
39 

65 
38 

53 
45 

60 
44 

63 
40 

73 
42 

74 
41 

62 
33 

65 

34 

75 
43 

75 
46 

71 
51 

75 

53 

61 
43 

47 
41 

5  4 

44 

50 
37 

56 

31 

68 

34 

73 
55 

70.6 
47.9 

KSBURG  1 

MAX 
MIN 

68 
60 

85 
53 

88 
49 

88 
57 

90 

63 

90 
57 

76 
56 

78 
53 

79 
58 

77 
47 

70 
54 

62 
34 

55 
32 

50 
43 

65 
36 

72 
32 

73 
37 

60 
36 

64 
29 

72 

30 

73 
36 

67 
42 

75 
46 

61 
45 

50 
40 

47 
39 

48 
39 

58 
31 

69 
25 

70 
30 

62 

54 

69.1 
43.3 

!TON 

MAX 
MIN 

74 
62 

70 

58 

82 
50 

88 
56 

90 
56 

9  0 
16 

89 

59 

81 
52 

79 

54 

80 

47 

77 
48 

72 
34 

62 
32 

51 
34 

51 
41 

56 
34 

70 
32 

74 
35 

60 
28 

65 

28 

73 
29 

72 
36 

69 
44 

74 

44 

61 

41 

45 

40 

48 

40 

52 

29 

55 

24 

66 
24 

73 
33 

69.3 

41.3 

MS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

IMOUT 

MAX 
MIN 

68 
61 

77 
56 

86 

53 

87 
62 

87 
61 

37 
60 

77 
58 

78 
57 

79 

60 

76 
51 

69 

53 

61 
39 

52 
36 

49 
42 

58 
39 

68 
33 

70 
47 

nO 
3  8 

61 
33 

72 
35 

69 
43 

65 
45 

73 
51 

19 
45 

46 
39 

45 
39 

45 

4  0 

51 
33 

66 
27 

71 
35 

59 
55 

66.8 
46.1 

r   TOP 

MAX 
MIN 

62 

56 

72 
53 

74 
51 

80 
54 

79 
53 

78 

5! 

67 
56 

67 
54 

72 
54 

71 
49 

66 

44 

57 
38 

54 
44 

51 
39 

52 
32 

60 
38 

63 
38 

53 

39 

60 
35 

64 
31 

60 
36 

48 
44 

57 
47 

48 
38 

43 
32 

47 
31 

41 

33 

57 
31 

50 
35 

48 
40 

56 

46 

59.9 

42.7 

' 

MAX 
MIN 

72 
62 

75 

53 

84 
48 

87 

54 

89 

55 

67 
5S 

79 
59 

75 
55 

78 
60 

80 
54 

77 
56 

65 

37 

61 
33 

52 
40 

19 
39 

63 
33 

74 
35 

59 

32 

65 
27 

73 
34 

62 
34 

52 
42 

65 
43 

65 

42 

64 
33 

53 

37 

50 
41 

58 
32 

60 
24 

54 
27 

67 
47 

67.9 
42.7 

MAX 
MIN 

74 
62 

71 
58 

82 
54 

84 
56 

88 
59 

87 
57 

88 
57 

78 
61 

74 
62 

82 
59 

79 
59 

74 
49 

66 
39 

60 
47 

51 

45 

61 
37 

74 
37 

70 
41 

62 
32 

70 
32 

74 
34 

73 
40 

67 
49 

71 

10 

59 
42 

49 
38 

56 
39 

49 
38 

65 
33 

65 
32 

67 

49 

70.0 
46.7 

-AX 
MIN 

72 
63 

78 
59 

85 
53 

87 
58 

87 
59 

3  9 
60 

81 
60 

79 
57 

79 
64 

78 
56 

72 
61 

62 
36 

55 
37 

50 
45 

60 
46 

69 
36 

71 
40 

61 
43 

61 
31 

72 
32 

71 

41 

72 
44 

73 
43 

64 

52 

53 
43 

50 

40 

50 

43 

53 
35 

69 
29 

71 
34 

63 
53 

69.2 
46.9 

IVILLE 

-AX 
MIN 

74 
63 

81 
59 

89 
50 

91 
56 

91 

57 

90 

55 

80 

57 

82 

55 

82 
64 

80 
50 

72 
54 

67 
36 

57 
35 

52 
45 

64 

43 

73 
35 

76 
43 

67 

38 

64 

30 

76 
31 

77 

40 

70 
42 

76 
46 

ol 
11 

58 
40 

48 
40 

49 
43 

56 

30 

69 
27 

71 
33 

68 

51 

71.4 
45.2 

fTON  1  HE 

-AX 
MIN 

70 
57 

78 
52 

86 

47 

84 

54 

88 
56 

39 
55 

79 

54 

80 
52 

82 
62 

77 

47 

72 
52 

69 

32 

60 
30 

53 
40 

60 
36 

70 
29 

73 
35 

66 
36 

58 
25 

69 
29 

66 
34 

70 
50 

75 
50 

55 
42 

52 
40 

50 
39 

45 
40 

51 
39 

67 
24 

72 
28 

67 

54 

68.8 
42.5 

•TSV1LLE  2  NW 

MAX 
MIN 

79 
63 

70 
58 

82 
51 

88 

56 

90 
56 

90 

58 

91 
61 

80 
54 

79 
64 

81 
50 

78 
53 

72 
34 

64 
33 

52 
38 

52 
40 

63 
33 

71 
35 

74 
36 

61 
29 

67 
30 

74 

37 

72 
40 

70 
45 

73 

50 

60 
43 

45 
40 

49 

41 

48 
29 

55 
27 

70 
30 

72 

38 

70.1 
43.6 

LIN 

-AX 

MIN 

72 
62 

75 
56 

80 
52 

89 
56 

90 
56 

90 

s  a 

89 

60 

81 
56 

79 
63 

81 
52 

77 
58 

73 
34 

65 
35 

54 
44 

51 

41 

64 
35 

73 
36 

74 
18 

62 

27 

67 
30 

75 
37 

73 
45 

75 

52 

61 
42 

45 

41 

54 

43 

50 
31 

57 
26 

71 
32 

76 
54 

70.8 
45.1 

>ERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
MIN 

82 
60 

76 
51 

92 
59 

93 
64 

=  0 
6  6 

83 
66 

79 
62 

83 
69 

82 

60 

83 
66 

72 
48 

61 
42 

60 
48 

63 
44 

65 
39 

77 

43 

59 
34 

75 
37 

68 
4  3 

53 
48 

54 

47 

69 
63 

64 

43 

59 
42 

60 

4  7 

57 
43 

57 
33 

54 
34 

69 

49 

70.3 
49.6 

SETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

-AX 
MIN 

61 

55 

55 

54 

60 

61 

57 

55 

74 
60 

78 
49 

77 
51 

72 
36 

64 
36 

51 
42 

54 

40 

65 
36 

71 
35 

73 

40 

61 
33 

65 

33 

71 

36 

75 
45 

74 
45 

7  4 
50 

62 
43 

45 
40 

12 
42 

49 
30 

53 

29 

69 

30 

76 
49 

65.6 
44.8 

EMONT 

MAX 

MIN 

62 

59 

73 
49 

76 
41 

80 
57 

81 
49 

79 

50 

75 
54 

75 
44 

72 
58 

73 
41 

69 

53 

60 
33 

54 
32 

55 
35 

53 

n 

63 
25 

65 
37 

60 
35 

60 
22 

65 

37 

62 

29 

59 
35 

67 
40 

14 

10 

55 
35 

44 
33 

40 
3  3 

46 
29 

55 
18 

58 
27 

54 

45 

63.0 
39.2 

riNGTON  HB  CITY 

MAX 

MIN 

77 
62 

80 
57 

88 
56 

90 
63 

90 
64 

87 
61 

82 
60 

78 
60 

78 
58 

76 
54 

73 
54 

65 
41 

51 
40 

55 
44 

64 
43 

72 
37 

73 
45 

61 

40 

66 
36 

75 
38 

'■i 

44 

74 
50 

72 
54 

62 

4  4 

44 
41 

52 
41 

60 
43 

56 
33 

70 
32 

78 
48 

61 
6  8 

70.3 
48.4 

BIEVSVlLLE  1  NK 

MAX 
MIN 

77 
68 

78 
58 

78 
55 

91 
55 

91 
60 

9  0 
62 

82 
64 

78 
60 

83 
66 

80 
55 

85 
63 

70 
55 

55 
36 

56 
46 

63 

40 

65 
31 

76 
38 

74 
38 

58 
29 

74 
31 

63 
40 

52 

45 

54 

45 

67 
51 

69 
41 

60 
39 

57 
45 

55 
40 

57 
25 

53 

27 

69 

47 

69.7 
46.9 

5E» 

MAX 

-IN 

67 

59 

50 

57 

59 

sa 

64 

53 

63 

51 

58 

43 

36 

44 

39 

32 

39 

44 

32 

31 

38 

44 

45 

50 

43 

42 

40 

38 

27 

31 

45 

45.9 

IRABOw  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

61 
55 

72 
51 

75 
42 

77 
46 

78 
46 

78 
47 

68 
55 

70 
43 

68 
55 

70 
42 

62 
55 

55 
28 

55 
27 

48 
38 

65 
35 

65 
25 

65 
30 

11 

34 

58 
24 

63 
27 

6  3 
29 

59 

44 

61 

33 

40 
30 

44 

3  3 

53 
27 

55 
26 

55 
26 

54 
47 

61.1 
37.9 

IN 

MAX 
MIN 

72 
60 

77 
52 

88 
52 

87 
52 

88 

54 

86 
53 

88 
52 

79 
54 

76 
65 

78 

47 

75 
40 

75 

34 

70 
35 

69 
36 

64 

34 

69 

33 

70 
32 

6  9 

32 

71 

30 

74 
31 

74 

3  1 

70 
43 

72 
52 

62 
48 

51 
40 

50 
39 

48 

43 

51 

28 

66 
25 

72 
36 

71 
56 

71.4 
42.5 

S**  R*l«r*nce  Not**  Following  Station  Index 
-    127    - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 


— 
Day  Oi  Month 

| 

Station 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

IE 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

LEWIS8URG 

MAX 
MIN 

76 
45 

BO 
48 

62 
49 

85 
50 

65 
52 

85 
52 

B6 

50 

77 
54 

70 
59 

70 
53 

70 
57 

63 

39 

60 

31 

50 
45 

6', 
40 

65 
90 

68 
33 

62 
35 

65 
28 

70 
28 

66 
35 

60 

8  6 

62 

47 

60 
42 

50 

3  6 

55 

32 

50 
38 

60 
32 

58 
27 

53 
36 

6  6 
6  5 

66.5 

41.7 

LOGAN 

MAX 
MIN 

72 
64 

72 
61 

83 
60 

69 
62 

89 
62 

91 
61 

8  9 
62 

83 

61 

79 
62 

83 
57 

83 
59 

76 

41 

69 

41 

56 
46 

50 
48 

62 

41 

74 
42 

75 
44 

72 

35 

69 

34 

75 
35 

74 
47 

72 
52 

72 
53 

64 

88 

50 
42 

55 
43 

50 
42 

60 
36 

69 
36 

74 
52 

72.0 
49.2 

LONDON  LOCKS 

MAX 

MIN 

74 
59 

70 

56 

83 

54 

89 
54 

90 

59 

89 

59 

88 
58 

80 
58 

81 
58 

61 
55 

82 
56 

72 
36 

66 

36 

51 
39 

52 
42 

62 

38 

73 
39 

72 

41 

62 

31 

66 

31 

74 
34 

72 
)  1 

67 
47 

72 
49 

60 

40 

49 

37 

55 

38 

5: 

36 

58 
31 

68 
32 

67 
49 

70.2 
45.0 

MADISON 

MAX 
MIN 

72 
63 

72 
61 

88 
58 

89 
56 

90 
59 

90 
60 

90 

61 

81 
59 

79 
61 

62 
60 

80 
60 

74 
40 

67 
40 

55 
43 

49 
45 

61 
40 

72 
41 

73 

45 

63 

31 

67 
32 

75 
35 

74 
45 

70 
50 

73 
52 

60 

42 

48 
41 

54 
42 

51 
41 

57 
33 

69 
33 

75 
52 

71.0 
47.8 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

85 
54 

79 
56 

82 

45 

86 
50 

89 
53 

89 

53 

87 
51 

86 
50 

81 
49 

82 
41 

76 
53 

76 
30 

72 
28 

57 
30 

5? 
37 

62 

29 

70 
33 

72 
32 

60 
24 

61 
24 

72 
31 

7? 

3'. 

69 

40 

76 

49 

6  8 
41 

47 
39 

46 

40 

46 

27 

53 
20 

6  2 
2  5 

71 
36 

70.5 
38.9 

MARTIN5BURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
68 

78 
59 

80 
55 

89 
55 

91 
61 

91 
61 

81 
63 

78 

60 

81 
65 

79 
55 

82 
60 

66 
45 

64 
39 

52 
46 

61 
38 

65 
32 

75 
37 

62 
45 

6  2 
31 

77 
32 

55 

40 

4  9 
46 

65 

46 

65 
46 

58 
41 

54 
41 

54 
42 

54 
32 

57 
27 

53 

2  9 

68 

47 

68.5 

46.6 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

73 
60 

76 

53 

79 
46 

86 

54 

85 
54 

84 
56 

77 
57 

77 
54 

78 
54 

77 
50 

76 
51 

64 

40 

59 
32 

59 
40 

58 
35 

61 
27 

72 
34 

64 
32 

62 

30 

69 
33 

62 

33 

4  6 
40 

60 

42 

63 
51 

55 

31 

51 
34 

52 
37 

55 
33 

56 
21 

51 

25 

70 

44 

66.4 

41.4 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

65 
58 

79 
54 

81 
52 

84 
52 

64 
54 

84 
54 

8  0 
58 

71 
54 

76 
61 

74 
62 

66 
58 

63 
36 

57 
30 

49 
42 

56 

8  0 

65 
33 

67 

35 

62 

46 

64 
26 

69 
27 

66 
36 

60 
46 

55 
50 

59 
46 

48 
36 

48 
34 

45 
38 

57 
33 

57 
29 

53 
41 

58 
48 

64.6 
44.2 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

71 
62 

81 
53 

87 
49 

89 
56 

90 

5e 

90 

58 

76 
59 

72 

65 

78 
65 

74 
44 

71 
57 

60 
32 

52 

31 

53 
36 

63 
38 

74 
31 

73 
37 

60 
35 

63 
27 

72 
30 

75 
35 

65 
38 

74 
44 

62 
51 

52 

40 

47 

40 

46 
42 

54 

27 

68 
24 

72 
29 

64 

55 

68.7 
43.5 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

73 
64 

78 
51 

87 
45 

91 
52 

92 

53 

91 

54 

78 
60 

63 
58 

61 
61 

81 
50 

79 
58 

75 

41 

64 
30 

51 
43 

61 
40 

69 
28 

78 
32 

74 
34 

67 
29 

76 
27 

75 
32 

52 

85 

55 
44 

64 
50 

58 

31 

53 

35 

48 
42 

60 
41 

55 
23 

50 

71 
44 

70.0 
43.2 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
63 

76 
60 

85 
55 

87 
65 

69 
63 

88 
61 

76 
59 

81 
58 

60 
60 

75 
49 

70 
52 

60 
39 

55 
35 

48 
43 

56 

39 

68 
38 

71 
45 

58 
38 

58 

31 

71 
37 

68 
41 

58 
48 

75 
50 

60 
46 

46 

8  0 

45 
39 

44 
40 

49 
33 

65 
30 

70 

36 

61 
55 

66.6 
46.8 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

70 
63 

79 
57 

66 
51 

88 
59 

88 
59 

89 
59 

eo 
57 

62 
53 

82 
62 

77 
46 

73 
46 

63 
36 

56 
35 

51 
41 

6  0 
37 

69 

38 

73 
41 

61 
35 

60 

30 

73 
32 

68 
37 

62 

84 

76 
45 

70 
50 

52 
39 

46 
38 

47 
40 

51 
29 

67 
25 

72 
32 

63 
53 

68.8 
44.1 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

73 
62 

84 
58 

90 
50 

87 
65 

88 
64 

87 
63 

72 
63 

72 
57 

77 
54 

77 
41 

71 
54 

62 

35 

54 
34 

54 
39 

60 
37 

70 
35 

66 
43 

59 
34 

61 

28 

74 
34 

68 
34 

63 
40 

79 
46 

70 
34 

58 
40 

57 
40 

47 
42 

55 

28 

67 
29 

72 

38 

70 
54 

69.2 
44.2 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

71 
64 

83 
56 

89 
52 

90 
60 

89 
61 

90 
61 

8  0 
60 

76 
56 

60 
66 

75 
46 

74 
56 

65 

37 

54 

34 

54 
40 

64 
37 

71 
37 

72 

40 

60 

37 

64 

31 

75 
32 

76 
44 

68 
43 

77 
44 

73 
43 

54 

44 

47 
41 

49 
41 

47 
28 

67 
30 

71 
33 

63 
55 

69.) 

45.5 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

71 
51 

67 

53 

79 
52 

88 
50 

87 
53 

66 
53 

86 

51 

75 
55 

73 
59 

78 
50 

75 
52 

71 
36 

63 

33 

59 
39 

46 
38 

55 
31 

66 
34 

69 
37 

52 
26 

66 
30 

71 
34 

69 
38 

63 

47 

65 
44 

56 
35 

45 
32 

50 
33 

48 
33 

56 

30 

60 

41 

60 
42 

66.2 

41.7 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

68 

59 

79 
56 

86 
54 

87 
66 

89 
65 

86 
60 

77 
59 

71 
56 

76 
54 

73 
47 

70 
51 

60 
38 

50 

35 

53 
43 

61 
37 

69 
38 

69 
46 

59 
35 

62 
32 

71 
36 

73 
45 

64 

45 

71 
48 

62 
46 

46 

41 

46 

40 

46 
41 

51 

2  9 

65 
29 

64 

35 

62 

57 

66.6 

45.9 

PARKERSBURG  W8  CITY 

MAX 
MIN 

69 
61 

79 
55 

86 
56 

89 

66 

90 
64 

88 

60 

79 
60 

73 
56 

77 
54 

75 

80 

70 
52 

61 
42 

51 

37 

54 
43 

62 
40 

70 
34 

72 
44 

60 
39 

64 

36 

73 
36 

72 
45 

67 

86 

72 
52 

62 
45 

8  5 
41 

48 

40 

47 
42 

50 

38 

65 
30 

69 
39 

64 
58 

67.9 

47.1 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

70 
59 

75 
53 

62 
46 

83 
51 

84 
53 

84 
53 

73 
57 

82 

51 

75 
59 

77 
48 

66 
55 

59 
33 

59 
29 

50 
40 

57 
31 

66 

30 

68 
32 

61 
38 

58 
25 

69 
25 

64 
34 

59 
46 

72 

45 

67 
44 

49 
37 

46 
35 

48 
38 

50 
34 

63 
26 

68 

27 

60 
51 

66.0 
41.5 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

76 
68 

RO 
55 

85 
50 

90 
58 

90 
57 

89 

57 

79 
58 

62 

57 

61 
67 

81 
55 

60 
59 

67 
45 

60 
37 

55 
45 

62 

45 

67 
32 

75 
41 

62 
39 

64 
39 

76 
41 

63 
37 

52 
46 

53 
45 

65 
55 

58 

80 

51 
40 

51 
44 

5  6 

38 

60 
27 

53 
28 

70 
47 

68.6 
46.8 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

65 
58 

74 
52 

78 
47 

80 
52 

81 
52 

82 
52 

69 

56 

76 
59 

71 
57 

73 
48 

66 

46 

58 
31 

56 
31 

53 

40 

54 
37 

66 

30 

66 

37 

56 

35 

60 
25 

61 
31 

69 

35 

6  5 
48 

66 

45 

58 

40 

84 
33 

43 
32 

48 
36 

51 
31 

62 
26 

65 

3C 

56 

52 

63.6 
41.4 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

70 
66 

70 
54 

79 
51 

83 
52 

87 
56 

89 

58 

91 
62 

77 
52 

78 
55 

81 
49 

78 
52 

68 
42 

62 

35 

61 
39 

49 
39 

6  2 
33 

64 
35 

73 
38 

68 

31 

63 
32 

73 
33 

53 

80 

47 
45 

58 

47 

60 
42 

53 
41 

50 
43 

47 

36 

54 
27 

54 
31 

49 
34 

66.2 
43.6 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

74 
60 

71 
58 

64 
53 

87 
55 

88 

57 

88 

57 

88 
58 

79 
60 

73 
60 

80 
58 

77 
58 

74 
38 

68 
38 

56 
48 

5  2 
43 

63 
35 

72 
40 

72 

40 

64 
30 

70 
33 

73 

40 

71 
43 

64 
49 

70 
49 

59 
39 

49 
37 

53 
43 

49 

35 

59 
32 

68 
35 

65 
50 

69.5 
46.2 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

71 
61 

BO 
54 

86 
54 

89 
60 

88 
61 

68 
63 

80 
60 

78 
56 

77 
64 

76 
50 

75 
51 

71 
35 

62 
35 

62 
38 

70 

33 

71 

89 

66 
35 

66 
35 

65 

30 

73 
33 

75 
38 

78 

48 

72 
52 

63 
52 

56 
42 

48 
40 

49 
44 

54 
29 

68 

27 

81 
37 

70 
57 

71.2 

45.6 

RICHWOOO  3  NNE 

MAX 
MIN 

64 
55 

75 
51 

77 
55 

79 

56 

79 

57 

81 
57 

72 

55 

69 
54 

70 
59 

70 
52 

65 
50 

55 
32 

56 

83 

52 
39 

52 

36 

63 

34 

63 

41 

55 
36 

58 
29 

63 
38 

64 
36 

57 
45 

61 
46 

48 
41 

43 

3? 

45 
30 

46 
34 

51 

26 

57 
37 

53 

38 

55 
48 

61.2 

43.1 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

73 
59 

88 
58 

91 
50 

92 
56 

91 

55 

90 
58 

81 
55 

75 
53 

80 
61 

77 

55 

75 
46 

65 
32 

58 
32 

54 
31 

65 
35 

72 
29 

76 
36 

66 
32 

67 
25 

76 
29 

77 
35 

73 
41 

75 
39 

63 

48 

57 
36 

50 
35 

48 

40 

56 
25 

69 
20 

75 

38 

66 

53 

71.6 
41.  8 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

74 
61 

81 
52 

88 
52 

91 
57 

92 

58 

93 
57 

76 
64 

83 
59 

63 
62 

83 

80 

81 
60 

69 

44 

63 
34 

54 
45 

63 

43 

69 
34 

76 
36 

66 
38 

63 
29 

76 
29 

70 
34 

52 
46 

54 
46 

64 
53 

58 
37 

54 
42 

50 
44 

56 

40 

60 
27 

54 
30 

69 
46 

70.0 
45.5 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

70 
63 

80 

50 

86 
49 

87 
56 

88 
58 

89 

58 

76 
61 

81 
54 

80 
64 

80 
5  7 

72 
57 

63 
36 

57 
33 

50 
43 

61 
39 

71 
34 

73 
39 

65 
42 

63 

30 

73 
30 

64 
38 

6  1 
46 

74 
46 

67 
49 

51 
40 

46 
31 

47 
42 

52 
35 

67 
29 

73 
31 

62 

51 

66.7 
44.9 

SPENCER 

MAX 
MIN 

72 
60 

79 
55 

67 
54 

80 
59 

8  9 
60 

88 

60 

79 

60 

78 
55 

78 
67 

75 
48 

74 
50 

64 
35 

57 
34 

50 
43 

61 
39 

70 
32 

73 
39 

60 
39 

64 
30 

72 
33 

75 
39 

69 
49 

73 
49 

63 

49 

51 

38 

50 
36 

49 
44 

53 

30 

69 
25 

70 
37 

67 
55 

69.3 
45.3 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

67 

55 

60 

45 

70 
48 

79 
52 

80 
57 

82 

56 

0? 
55 

72 
51 

70 
57 

71 

50 

74 
50 

66 
32 

59 

83 

55 
35 

40 
32 

55 

33 

62 

38 

69 

30 

53 
28 

58 
31 

65 

40 

55 
36 

51 
37 

61 
49 

55 
32 

50 
27 

46 
29 

40 
25 

55 
28 

6B 
31 

52 
38 

61.7 
40.0 

UNION 

MAX 
MIN 

71 
60 

70 
49 

80 
50 

81 
49 

85 
51 

86 
51 

N5 
58 

78 
56 

73 
62 

71 
53 

72 
53 

73 
38 

66 
35 

56 
41 

51 
41 

61 
31 

66 
33 

70 
35 

63 

27 

65 
29 

72 
34 

64 

37 

57 
46 

64 
48 

6  0 
36 

51 
34 

52 
35 

51 
34 

60 
30 

56 

14 

53 
43 

66.6 
42.4 

VIENNA  BRISCOE 

MAX 
MIN 

71 
61 

69 
53 

77 
50 

87 
59 

89 

5  8 

90 
60 

88 

57 

77 
52 

72 
62 

76 
44 

75 
45 

70 
33 

61 

8  3 

52 
41 

5* 
34 

62 
32 

68 

38 

70 
31 

60 
28 

62 
32 

72 
43 

71 

81 

66 
45 

72 
50 

61 
40 

45 
38 

46 
40 

47 
27 

50 
24 

65 
32 

68 

44 

67.5 
42.8 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

73 
66 

76 
55 

77 
49 

81 
54 

89 
57 

90 
57 

1)8 
61 

80 

57 

60 
59 

81 
5<, 

81 
60 

79 
46 

66 
35 

61 
43 

8  0 
41 

60 
31 

64 
36 

76 
40 

62 
35 

63 

31 

75 
31 

5.' 
42 

48 
45 

63 

47 

64 

35 

58 

35 

54 
42 

52 
39 

56 
25 

6  8 
2  8 

56 
34 

66.2 
44.2 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

MIN 

71 
60 

BO 

51 

85 
50 

85 
55 

87 
55 

87 
54 

75 

99 

82 

53 

80 

54 

77 
55 

67 
56 

62 
34 

53 
32 

52 

43 

60 
42 

71 
33 

71 
36 

61 

43 

65 
26 

72 
30 

71 
35 

66 
50 

72 
50 

60 
45 

88 

38 

48 
35 

53 

40 

57 
35 

68 
26 

65 

18 

62 
54 

68.3 
44.2 

WEIRTOH 

MAX 
MIN 

71 
63 

BO 
58 

87 
54 

88 

65 

87 
64 

86 
69 

76 

(2 

70 
55 

72 
62 

72 

75 
50 

65 

37 

54 
37 

52 
40 

6? 

88 

69 
36 

66 

47 

60 
35 

60 
12 

72 

37 

68 

39 

59 

43 

75 
46 

61 

50 

58 
40 

45 
39 

44 
40 

52 

30 

65 

28 

70 
34 

62 
53 

67.2 
45.9 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

70 
64 

78 
57 

86 
46 

■5 

M 

87 
62 

89 
62 

n 

99 

71 
51 

77 
63 

78 

39 

70 
53 

63 
33 

5  6 

32 

51 
40 

57 
35 

65 
28 

63 
38 

58 
31 

58 

70 
28 

65 
31 

61 
35 

76 

40 

65 
51 

55 
41 

46 
40 

46 

41 

50 
27 

63 

21 

66 

39 

62 
52 

66.2 
42.7 

WESTON 

MAX 
MIN 

76 
63 

i.n 
53 

76 
51 

88 
51 

89 
57 

90 

57 

SO 
62 

79 
55 

80 

57 

81 

5  1 

SO 
51 

72 
37 

64 
84 

54 
36 

50 
40 

62 
33 

71 
34 

74 
39 

6] 

10 

63 

31 

73 
33 

74 
39 

70 
46 

75 

47 

57 
41 

46 
40 

50 
40 

32 

5* 
26 

67 
27 

73 
33 

69.6 

42.8 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

71 
65 

71 
59 

79 
54 

87 
54 

88 
64 

87 
65 

67 

61 

77 
56 

70 
57 

78 
44 

74 
44 

70 
38 

60 
38 

54 
35 

50 
39 

58 
36 

68 
36 

68 
38 

60 
32 

60 
32 

72 
36 

68 
42 

62 

44 

71 
44 

62 

41 

45 

41 

47 
41 

47 
31 

52 

31 

66 

31 

69 
35 

67.0 
44.0 

WHITE  SULPHUP  SPRINGS 

MAX 

MIN 

72 
42 

79 
43 

8? 
49 

86 

86 
54 

84 
54 

eo 

64 

75 
55 

73 
60 

73 
58 

72 
57 

67 
43 

60 
32 

53 
48 

60 
47 

6! 
35 

70 
38 

64 
39 

65 
29 

70 
27 

66 

34 

58 
46 

62 

48 

61 

46 

49 
39 

57 
37 

50 
42 

60 

18 

96 
28 

55 
36 

61 
48 

66. » 
44.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  1959 


D»7  CM  Month 

& 

id 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

IIAMSOM 

* ItlD    LOCKS 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

71      70     as 
63      61      55 

7-J      7S      62 

62      59      57 

91       9*      M 
55      60      59 

<7     at     aa 

57      62      62 

90      66      76 
59      61      62 

87      80      T» 
61      60      61 

SA       83      75 
60      60      AO 

80       77       71 
55       55      AO 

71      57      50 
39      A7       A5 

6A      53      53 

AO      AA      A2 

65       78       76 

*2       »4       <■» 

6A       71       72 
Al       A2       AO 

67      7A      77 
3A       3A       38 

60      62      73 
35      35      39 

75       78       73 
Al      51      53 

7A      71      73 
AA      A8       52 

45       50       56 

A3      AO      Al 

61      A6      53 

A3      Al      A2 

51  62      71      73 
Al      35      3A      50 

52  55      68       73 

3A      32      32      AS 

73.3 

A«.l 

69.8 
A7.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

t2°^ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BSTONE   DAM 

EVAP 

WIND 

30 

.  11 
38 

12 
24 

.12 
24 

.11 
22 

.15 

24 

.09 
26 

12 

15 

.10 
22 

.03 
24 

.13 

38 

.14 
29 

.00 
20 

.03 
40 

.08 
34 

.03 

29 

.09 
31 

.14 
42 

.08 

21 

.05 
28 

.05 
25 

.04 
24 

29 

• 
42 

.22 

47 

.03 
37 

.05 

44 

.07 
28 

.06 

35 

.04 
20 

B2.23 
904 

JUtSBURG    1 

EVAP 
WIND 

.04 
85 

.07 
28 

.  10 
34 

.08 
31 

• 
32 

48 

• 
28 

17 

.33 
63 

.09 
16 

.10 
102 

.02 
98 

.11 
27 

* 
42 

26 

.10 
33 

.05 

57 

.06 
79 

.04 
28 

.10 
48 

.07 
40 

.05 
58 

34 

59 

102 

.06 
84 

.06 
99 

.00 
50 

.03 
23 

.04 
26 

.08 
73 

B1.86 
1570 

.Sin    GALLIPOLIS   DAM 

EVAP 
WIND 

110 

.01 
45 

13 

13 

.07 
52 

.05 
20 

.10 
40 

.00 
50 

.04 
20 

.00 
15 

.07 
100 

.00 
5 

.00 
40 

.12 
0 

.10 
81 

.23 

19 

.09 
35 

.or, 
20 

.05 
65 

.06 
40 

.07 
20 

.09 
35 

.02 
15 

.03 
28 

.17 
32 

.00 
90 

.00 
75 

.00 
50 

03 

55 

.00 
20 

01 
10 

.01 
33 

B1.6S 
1233 

DEXSVILLE    R    >    FAR* 

EVAP 

WIND 

50 

.16 
47 

.13 
16 

.14 
14 

.14 
17 

.15 
13 

.18 
22 

09 
10 

.07 
22 

09 
20 

.09 

7 

.22 

87 

.15 
39 

.02 
14 

.12 

9 

.06 
17 

.04 

25 

.13 
37 

.17 
50 

.10 
14 

.10 
20 

.04 
40 

.01 

15 

.01 
28 

.08 
20 

.06 
13 

.04 
19 

.04 

41 

.08 
16 

.07 
21 

.01 
17 

B2.88 
780 
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TOTAL  PRECIPITATION 


:roikia 
OCTOB  i 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  1959 


ov  «  E 


1 

1                                                      » 

'x        f 

u 

1  .        1* 

K         /I          «^     V, 

g  o    /jo          .      "    °J            f 

l  1°           5 

\ 

\ 

X 

/ 

STATION  INDEX 


OBSERVATION 

b 

5 

U 

p 

ss 
o 

P 
< 

TIME  AND 

z 

9 

E 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

c 

1 

O 

1 

_ 

1 T3 — 

OBSERVER 

§ 

a 

3 

i 

% 

c 

si 

3e 

I! 

ABERDEEN 

00  l? 

UPSHUR 

6 

39    04 

80 

18 

1072 

4P 

H 

L«   ESLE   BOND 

ALBRIGHT 

0094 

2 

39    29 

79 

38 

1219 

7A 

MONONGAHELA    POWER    CO. 

ALDER SON 

0102 

MONROE 

37    43 

80 

3B 

1560 

5P 

7A 

CHARLES    L.    L06BAN 

ALPENA    1    NW 

01*3 

RANDOLPH 

2 

38    55 

-0 

3020 

7A 

OMER    ■..    SMITH 

ARBOVALE    2 

fi2h<i 

POCAHONTAS 

7 

38    26 

79 

49 

2730 

8/1 

H 

NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

035B 

MERCER 

7 

37   25 

81 

01 

2600 

3P 

3P 

CONCORO    COLLEGE 

BAYARD 

0527 

GRANT 

39    16 

79 

22 

2375 

5P 

IP 

HOWARD    R.    FULK 

BECKLEY    V    A    HOSPITAL 

oseo 

RALEIGH 

81 

11 

2330 

6P      8A 

V.    A.    HOSPITAL 

BELINGTON 

1633 

BARBOUR 

10 

39    02 

96 

1679 

7A 

GEORGE    R.     M1LLYARD 

BELLEVILLE    DAN    20 

06*9 

WOOD 

8 

39    09 

81 

<•'> 

600 

TA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BELVA    2    E 

0661 

NICHOLAS 

4 

38    14 

81 

10 

740 

7A 

WILLIAM    S.    JOHNSTON 

BENSON 

0679 

HARRISON 

10 

39    09 

80 

33 

1080 

4P 

R.    D.    MARTS 

BENS    RUN 

0*B7 

TYLER 

8 

39    28 

Bl 

OK 

640 

SP 

9P 

MRS,    LORENE    T.    YOUNG 

BERKELEY    SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39    37 

78 

640 

6P 

6P 

H.    M.    RUPPENTHAL.    Ill        | 

BIRCH    RIVER    6    SSW 

0144 

NICHOLAS 

* 

38    25 

80 

47 

1885 

4P 

*p 

HAMILTON    GAS    CORP. 

BLUET  J  ELD    2    NW 

0916    MERCER 

7 

37    16 

81 

16 

2610 

6P 

6P 

H 

RADIO    STATION    WH|S 

BLUEFIELD    FAA    AIRPORT 

0921 

MERCER 

37    18 

13 

MID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BLUESTONE    DAM 

B939 

SUMMERS 

37    39 

80 

53 

1388 

BA 

C    H 

CORPS   OF    ENGINEERS 

8RANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38    13 

82 

12 

600 

7A 

T.    MILTON    CLAY 

BRANOONVILLE 

10P3 

PRESTON 

2 

39    40 

79 

37 

1798 

IOA 

IOA 

JAMES     I.    GALLOWAY 

BRUSHY    RUN 

1204 

PENDLETON 

9 

38    SO 

79 

15 

1375 

7A 

H 

JOHN    B.    SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

38    11 

80 

OS 

2100 

7  A 

MISS    ILEAN    WALTON 

8UCKHANN0N    2    H 

1220 

UPSHUR 

10 

39    00 

80 

16 

1445 

6P 

DR.    ARTHUR    B.    GOULO 

BURNSVILLE 

1262 

BRAXTON 

5 

38    52 

80 

to 

770 

TA 

JOHN   W.- BROWN 

CABWAYLINGO    ST    FOREST 

1319 

WAYNE 

8 

37    59 

82 

21 

740 

6P 

6P 

H 

FOREST    SUPT. 

CAIRO    3    S 

1328 

RICHIE 

9 

39    10 

81 

10 

68  0 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN   ON    GAULEV 

1363 

WEBSTER 

3B    22 

80 

2030 

BA 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39    03 

79 

26 

3250 

6P 

6P 

BEN    F.    THOMPSON 

CENTRALIA 

1526    BRAXTON 

38    37 

BO 

34 

950 

BA 

mrs.  Clara  f.holden 

CHARLESTON    MB    AP 

1570JKANAWHA 

* 

38    22 

81 

36 

950 

HID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    1 

1575    KANAWHA 

4 

38    21 

Bl 

39 

600 

9A 

9A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

1677    HARRISON 

6 

39    16 

21 

M  1  D 

M[C 

MID 

HENRY    R.    GAY 

CLAY   1 

36    27 

81 

05 

722 

7A 

H      MRS.    SARAH    R.    FRANKFORT 

CLENDENIN    1    SW 

1723kANAWHA 

38    29 

81 

22 

617 

SA 

.MRS.    BERTHA    J.    YOUNG 

COR TON 

1959    KANAWHA 

* 

36    29 

81 

16 

640 

C            HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON 

205*    WIRT 

5 

38    57 

81 

16 

660 

7A 

7A 

H      MRS.    OAPHIENE    COOPER 

DAVIS 

2209    TUCKER 

2 

39    08 

79 

28 

3120 

C            MRS.    MAPI     L.    DUMAS 

EAST    RAINELLE    1    SE 

2636 

GREENBRIER 

37    58 

80 

45 

2450 

BJ 

KAREL    F.    EVANS 

ELKINS    AIRPORT 

2718 

RANDOLPH 

10 

38    53 

79 

51 

1970 

MID 

mid 

C    H      SAMUEL    C.    CRICKARD 

FAIRMONT 

2920 

MARION 

6 

39    28 

80 

08 

1298 

MID 

MID 

IC1TY    FILTRATION    PLANT 

FLAT   TOP 

107? 

MERCER 

7 

37    35 

81 

07 

3225 

x 

X 

C    H     .FRED    E.    BOWLING 

FRANKLIN    2    N 

3219 

PENDLETON 

38    40 

20 

1790 

6P 

C            MRS. LEAFY   A.    REXRODE 

FREEMANSBURG 

3?3B 

LEWIS 

6 

39    06 

80 

31 

1030 

C            EQUITABLE    GAS    CO. 

GARY 

3353 

MC    DOWELL 

1 

37    22 

81 

33 

1426 

BA 

8A 

C          1JAMES    KISH 

GAS S AWAY 

996] 

BRAXTON 

* 

38    40 

80 

46 

840 

6P 

6P 

C            W.    VA.    WATER    5VC.    CO. 

GLENVILLE 

9544 

GILMER 

5 

38    56 

BO 

50 

740 

6P 

7A 

H 

FRED    W.    WELLS 

GRAFTON    1    NE 

36  3  0 

TAYLOR 

10 

39    21 

BO 

0  0 

1230 

5P 

5* 

EARL    R.    CORROTHERS 

GRANTSVILLE    2    NW 

CALHOUN 

5 

36    56 

81 

06 

730 

BA 

8A 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

GR1FFITHSVILLE 

3749 

LINCOLN 

3 

38    1* 

81 

99 

850 

C 

ROBIN    0.    MOORE 

MALL 

381* 

BARBOUR 

10 

39    03 

80 

07 

1375 

C 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

3846 

LINCOLN 

9 

38    17 

82 

06 

642 

SA 

8A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO* 

HARPERS    FERRY 

3927 

JEFFERSON 

9 

39    19 

77 

405 

MISS    ELEANOR    J*    WHITE 

HARPERS    FERRY   NAT    MONMT 

39  3? 

JEFFERSON 

9 

39    19 

77 

44 

220 

SP 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397* 

WETZEL 

8 

39    33 

80 

40 

760 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

HICO 

6128 

FAYETTE 

7 

38    07 

81 

00 

1975 

7A 

F.    EUGENE    BROWN 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

4/  0  0 

MASON 

8 

38    41 

82 

11 

570 

7A 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HOPEMONT 

426* 

PRESTON 

11 

39    26 

31 

2490 

5P 

MRS*    HARRIET    SHARPS 

HORNER 

*281    LEWIS 

38    59 

80 

22 

1075 

{MAPLE    H.    SUMMERS 

MOULT    LOCK    15 

4309    MARION 

39    30 

80 

OB 

878 

CORPS   OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

4369. WETZEL 

8 

39    41 

80 

27 

1034 

c        'mfgrs.   LT.  +  HT.  CO. 

HUNTINGTON    WB    CITY 

6388 

CABELL 

8 

38    25 

82 

27 

565 

HID 

MIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

IAEGER 

*40fl 

MC    DOWEL L 

1 

37    28 

Bl 

49 

1040 

8A 

MRS    MOtLIE    C.    AUVIL 

IRELAND 

44TB 

LEWIS 

38    49 

80 

28 

1142 

CLARKSBURG    WATER    BOARO 

JANE    LEW 

4559 

LEWIS 

39    06 

80 

,'5 

1020 

4P 

MRS.RETA    GOLDSMITH 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

4763    JEFFERSON 

* 

39    23 

77 

53 

550 

5P 

5P 

UNIVERSITY    EXP.    STA. 

KERHIT 

*616|MING0 

1 

37   50 

82 

24 

620 

7A 

ROY    A.    DEMPSEY 

KEYSER 

4836    MINERAL 

39    26 

78 

59 

930 

5P 

POTOMAC    STATE    COLLEGE 

KNOBLY     MOUNTAIN 

4941    MINERAL 

9 

39    22 

79 

00 

1340 

PAUL    C.    ROU2ER 

KUMBRABOW    STATE    FOREST 

4971  |  RANDOLPH 

10 

36    35 

05 

3210 

5P 

H      FOREST    SUPT. 

LAKE    LYNN 

5002 

MONONGALIA 

2 

39    43 

79 

51 

900 

7A 

iC            WEST    PENN    POWER    CO. 

LAKIN 

5010 

MASON 

e 

38    57 

82 

05 

615 

5P 

5P 

C    H       ACPI.    SUB-EXP.    STATION 

LEWISBURG 

9224 

GREENBRIER 

7 

37    48 

80 

26 

2250 

SP 

5P 

HUGH   A*    SCOTT 

LINOSIDE 

5 :  ■■  B  - 

MONROE 

7 

37    27 

BO 

2000 

C            LOUIS    E.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

8 

38    54 

32 

665 

C            BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

53*1    GILMER 

5 

38    51 

80 

98 

720 

iC            HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353    LOGAN 

3 

37    51 

82 

00 

664        BA 

BA 

C            DANNY    F.    WOOLCOCK 

LONDON    LOCKS 

5365    KANAWHA 

38    12 

81 

22 

623  '     7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

5563    BOONE 

38    03 

81 

675       BA 

BA 

1       H      J.    E*    CURRY 

NANNINGTON    1    N 

562)    MARION 

39    33 

BO 

21 

974    10A 

IOA 

M       JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON     1     W 

5626    MARION 

6 

39    32 

80 

22 

995                 8A 

ORA    G.    FROST 

STATION 


MARL1NTON 
HARTJNSBURG    FA 
MARTINSBURG    2    I 


MC    MECHEN    DAM    13 
MC    ROSS 

MIDDLEBOURNE    2    ESE 
MOOREFIELD    2    SSE 
MOOREFIELD    MCNEILL 

MORGANTOWN    FAA    AIRI 

MORGAN  TOWN    LOCK     ANI 

MT    STORM 

NAOMA 

NEW    CUMBERLAND    OAM 


NEW  I 


T  \u 


HILLE 


6*67  WETZEL 
|6591  FAYETTE 
,6674 .MORGAN 


PIEDMONT 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENSWOOD  DA 
REN1CK  2  S 
RICHWOOD  3  NN 

JRIPLEY 

ROANOKE 
ROMNEY    3    NNE 
ROWLESBURG    1 

ST    MARYS 


SALEM  PATTERSON  L 
SALEM  POST  POGERS 
SMITHBURG 

SMITHV1LLE 
SPENCER 

SPRINGFIELD    1    N 
SPRUCE    KNOB 
STONY    RIVER    DAM 

SUMMFRSVILLE    3    NE 

SUTTON    2 

TERRA    ALTA 

THOMAS 

TRIABLE 

TYGART  DAM 
UNION 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
VANDAL IA 

VIENNA    BRISCOE 


BSTER    SPRINGS 


I  WESTON 

WHEELING    WARWOOD    DAM    i; 
|WHITE    SULPHUR    SPRINGS 


BLUEFIELD    MERCER    CO 
CRANBERRY    GLADES 
SALEM    JACOBS    RUN    2 
SALEM    PATTERSON    R    F 


WYOMING 

MERCER 

JACrsON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

JACKSON 


7875    PLEASANTS 


8924 


ASON 


8966  TAYLOR 
9011  MONROE 
9068  RANDOLPH 
9086  RANDOLPH 
9104LEWIS 

9166  WOOD 
92BI  HARDY 
9309  WOOD 
9333  WEBSTER 
9345  HANCOCK 

9366  BROOKE 
9*36  LEWIS 
9492  OHIO 
9522  GREENBRIER 
9605  MINGO 

9610  MINGO 
9683  PUTNAM 


0926  MERCER 
2013  POCAHONTA 
7685  HARRISON 


*0    18 

39  02 

40  06 


OBSERVATION 

TIME  AND 

rABLEB 


OBSERVE! 


77  ',9         537    MID    Mil 

78  00         535 


38    52 

76 

52 

1625 

37    25 

n 

15 

25BO 

39    59 

M 

u 

655 

37    59 

M 

-5 

2*45 

39    29 

M 

750 

39    02 

'f. 

5<! 

630 

39    09 

ri 

5* 

800 

39    38 

79 

55 

12*5 

39    37 

79 

5B 

39    17 

79 

14 

2B45 

37    52 

2f 

1230 

*0    30 

60 

',7 

671 

39    39 

-0 

» 

637 

37    58 

81 

09 

1991 

39    30 

78 

17 

950 

39    21 

8) 

26 

39    16 

81 

615 

CECIL    A,    CURRY 
FED.    AVIATION   AGENCY 
PO&EPT   l.   COISwtLL 
VIRGIL    L.    MANIAS 
RA»    B.    THOMPSON 

CORPS    Of    ENG!NE(»S 
RUSSELL    '.. 
JOHN   W,    CRUMP! Wf 
MRS.    2ELLA   H.    VETTCt 
MPS.    JOHN    W.    SAVIUC 

FED.    IVIATION  AGENCY 

CORPS   OF    ENGINEERS 
MPS.    EILEEN    HI*M|OI 
"APLEY    r.     BAUCEB 
CORPS    OF    £NGINl£»S 


DR.    Z. 


(HrPOW 


37    35 

81 

n 

1350 

7A 

37    22 

Bl 

05 

2410 

36    57  1 

Bl 

584 

*P 

37    56 

BO 

21 

1900 

38    16 

80 

31 

3050 

6P 

38    49 

Bl 

43 

610 

5P 

38    56 

BO 

29 

39    23 

re 

4* 

SP 

39    21 

79 

4  0 

1375 

7P 

39    23 

Bl 

1? 

650 

39    16 

no 

35 

1120 

39    16 

to 

33 

1070 

MRS.    E.    M.    hC 
H       FED.    AVIATION    AGENCY 
C    HJ    U.S.    WEATHER    BUREAU 

FERNOW    EXP.    FOREST 
MRS.    BESS    S.    MOML 
MR',.    MAXINE    LEACH 
MRS*    NELL    6.    APM5TR0N 
C*    A*    SUTER.    JR. 

WALTER    C.    BYRO 
W.    VA,    WATER    SVC.  CO. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    MARY    V.    MC    F£RR| 
MRS.    LUCILLE    SHAWM 


(  IT 


RO    43         826 


39 

?7 

79 

33 

2587 

39 

09 

F9 

30 

3010 

IB 

41 

Bl 

50 

630 

39 

19 

80 

02 

1200 

37 
3B 

36 

80 

56 

2010 

38 

33 

BO 

2425 

38 

56 

IC 

24 

1120 

39 

?1 

81 

3? 

634 

39 

0* 

78 

35 

1200 

60    42         659      8A 
60    18       1914      5P 


80    16      3400 


OF    RIPLEY 
MARY   A.    CONRAD 
FRANCES    VANCE 

f     M,     8OLYAP0 
H.     I  NOP AM 

5    P.    STURM 

G.    WISE 
IDA    M,    BENEDUN 
CONSERVATION   SVC 
NATURAL    GAS    CO. 

NATURAL    GAS  CO. 


RAY    M,    HOOVER 
CHARLES    E. 
MPS.    MARGARET    PERKINS 
MISS    NORMA   PUTM   CASTO 

fOPPS    OF    ENGINEERS 
MHS.TMELNA     <PANGLER 
MRS    VIOLET    l.    SWECKER 
KENT    SWECKER 
MISS    MARY    HORNOR 

PENN    METAL    COMPANY 
UNIVERSITY    EXP.    STA. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
THOMAS    K.     DONALD 
C.    E*    STETSON 

GEORGE    P.    PFISTER 
J.    ARTHUR    HENRYi    JR. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
GREENBRIER   HOTEL 
NORFOLK    *   WESTERN  RWY 


EFFECTIVE  9/59 

EFFECTIVE  7/59 

EFFECTIVE  9/5* 

EFFECTIVF  9/59 


IIG    SANDY,       2-CHEAT,        3-GUYANDOT;       4 -KANAWHA,       5-LITTLE    I 


11-YOUGHIOGHENY 


See   Page    126    in 


DSOOU-IB-J 


12    3    59    775 


U/VWB 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER.  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


NOVEMBER  1959 
Volume  LXVII     No.  11 


ASHEVILLE:   I960 


WEST  VIRGINIA  -  NOVEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   82°  on  the  5th  at  4  stations 

Lowest  Temperature:   1°  on  the  18th  at  Kumbrabow  State  Forest  and 

Spruce  Knob 

Greatest  Total  Precipitation:   8.18  inches  at  Pickens  1 

Least  Total  Precipitation:   0.76  inch  at  Franklin  2  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.01  inches  on  the  23rd  at  Beckley  VA 

Hospital 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   34.5  inches  at  Pickens  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   19  inches  on  the  29th  at 

Kumbrabow  State  Forest 
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28 

T 

.2 

.0 

.0 

.0 

0 
T 
0 
0 
0 

29+ 

6 
4 
5 
3 
5 

0 
0 

1 
1 
1 

: 
c 

0 

c 

c 

ROMNEY    3    NNE 
WARDENSVILLE    R    M    FARM 

AM 

54.7 
55.2 

30.0 
29.2 

42.4 
42.2 

-       .5 

75 
74 

5 
6 

15 
14 

20+ 
18 

673 

681 

0 

0 

0 

0 

20 
23 

0 

0 

1.56 
1.30 

-    1.06 

•  55 
.37 

28 
28 

T 
T 

T 
0 

29 

6 
5 

1 

0 

c 
c 

D I  V I S  I  ON 

42.3 

-    1.3 

1.48 

-       .94 

•  1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  b 

Relative    humidity   averages  - 
petcent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Station 

0* 

> 

9 

£ 

■Bap" 
s «  > 

o,s  a 

0 

g 
5 
> 

< 

1     e 

11 

o       1 
a    o   a> 

a      » 

°  "£ 

«i  2 

O  F- 
O  03 

O  H 
O  03 

-■  w 

r> 

a 

OH 
O  03 

a 

O  F- 
O  03 
"  W 

r~ 

o 

■ 

03 
O 
_!_ 

O 

03 

■-* 
f 

o 

03 
03 
1 
O 

m 

03 
03 

T 
8 

8 

3 

0 

5 

> 
< 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 
HUNTINGTON   WB   CITY 
PARKERSBURG   WB   CITY 

w 

12 

7.8 
6.7 

25 
22 

WNW 
NW 

24 
24+ 

70 

72 

53 

57 

4 
4 
3 

6 
4 
4 

7 
9 

7 

2 

0 
3 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

19 

18 
17 

40 

7 
6 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13      M   I    15 


25      26      27 


28      29      30 


-as  comcoro  college 
to 

R«TO» 

rriLLt  dam  20 


RUM 
JUT    S»1*S 
M    II«f>     1     SS* 

field  2  R» 

FIELD   FAA    AIR* 
STOME    Ma 

MRTtLLE 


■  II 

cr  OX   GAOLE* 
JIR    »»LLC 

VES'OM  «   »• 


-.•■ 
1.11 
:.»» 

•  .«• 
1.10 

l.M 
3.20 
3«H 

•  .A! 
4.11 


•«2       .07      ,10 


II   2.TT 
3.10 

:.7e 


4.11 

..20  .0 

5.9.  .3 

«.0)  .1 

^>:  ■  • 

>.ll  .2 

s.»»  .1 


RECORD  HISSING 
RECORD  MISSING 
5       .01      .02 


•  ■»• 
hillE 
»  1  re 

ITOTIU.E    2    «« 


*~TT   GALL  I  POL  IS    MM 


*L»    MOUMTAIR 

■RASOa    STATE    FOREST 

I    - "  * 


a  locts 

l  Ma 
I1RSTOM   1    ■ 

■lama  i  ■ 

riKSMKG    FAA    AP 
91 AJ 

XU 

•EOCR    OAM   11 

■OSS 

X.EBOURME    2    ESE 
fEFTELO   "CREIU. 
iARTOWM    FAA    AIRPORT 
1ARTOMM    LOCK    ARO    OAM 


•  T» 

llTl 

-.V 
4.16 
4.50 
>.21 


•.  ■• 
lift 
3.61 

5.7» 
1(31 

...1 
1.1* 
•  ■It 


■  n    >oi    t 

T  T 

•31       .12 


•10      .31 

■  10 

•»2      .11 


•  1»      T 

•10      .02 


.«0      .0A 
.35       .03 


1.25 

5.65 
l.*l 

1.31 

s.rr 

3.»1 

LOT 
t.C« 
3.03 
3.94 
I   3.33 


tERSOOPG    FAA    AP 
IERJ8UMG   IIS    CITT      //R 
lORS    1    SE 


MARTS 

EM   JACOBS    PUM    1 

EM   PATTEPSOM    Ft    JCT 

EM   PATTEPSOM    L    Ft 
RCIR     . 
XI   ORM 

R»  RI«R   OAM 
MERSVILLE    3    RE 


!••» 
3.71 
2.75 

3.01 
4.35 

5.70 
4.35 

4.23 

1.56 
6.10 
3.72 
4*31 
4,00 


.05       .11 

•12       .13 

•  10 
.15 

.01      .14      ,02 

•  05  T 

•  0 
•20      .10      T 

T 

.09      T 

•  •3 

•05      il4 


•45      .05      T 


•  14      T 
.23 

T 
•It    0.10 


•02       .40      «02 
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.23  1.21 
.59  1.19 
.01     1.00 


1.07    1.09 


1.30       .60 


0? 

•  63 

.98 

.01 

,5C 

•  14 

60 

.  -•() 

53 

•  29 

23 

.  1  •■ 

.in 

32 

■6C 

1.00 

.90 
1.13 


1.08  ,23 

1.2*  .04 

1.58  .35 

1.05  .08 


•35  .05 

1.2B  .20  .08 

1*31  .32 

•  •  1.80 


2.00       .27       .18 


.02 
.05 
•  10 


1.73 
1.16 
1.23 


•15  .13       .02 

.11  T 

•43  .01 

,55  - 

•88  .06 

•34  ,80 


,23       .06 

.38       .21 

.88       ,20       .01 


.02 

.69 
.23 

.12 

T 

•  1C 

1*21 

.17 

.1  1 

.fir 

.70 

.08 

T 

1.18 

•  28 

T 

1.15      .10 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■a 

Day  of  month 

£ 

1    |    2    |    3 

4     | 

•1 

6 

7    |    8    |    9 

10   |    11   |   12 

13  |    14   |    15 

16 

17  | 

18 

19      20      21 

22  j   23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

VANDAL!* 

5.03 

.09 

.52 

•  50 

•  03 

.13 

.59 

•  04 

•  44 

..-<• 

•  17 

.44 

1.30 

.44       t 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

1.30 

.06 

.10 

.28 

.06 

>t| 

•  12 

.37 

7 

WASHINGTON    0AM    19 

3.67 

.03 

•  50 

.09 

■  09 

T 

.27 

.09 

.10 

.11 

,(4 

•  10 

.02 

.41 

.90 

.04 

WEBSTER    SPRINGS 

6.21 

•  44 

•  71 

.53 

•  06 

.19 

.70 

.1? 

•  53 

.21 

.2 

1.36 

.33      .01 

WEIRTON 

2.?a 

•  01 

.20 

•  15 

•  21 

.02 

•  07 

7            .25      7 

.23 

•  OK 

7 

.24 

•  03 

7 

.51 

.72 

.02 

WELLS6URG    3    NE 

>    3.66 

•  63 

.29 

.14 

•  16 

•  15 

7           .27 

.21 

.14 

■  M 

7 

.73 

.40 

0.02 

WESTON 

5.5* 

•  24 

T            .03 

•  53 

.03 

.38 

.05 

•  03 

■  16 

.53 

■02 

.05 

1.23 

•  33 

.06 

1.40 

.33      .11 

WHEELING    WARWOOO    DAM    12 

3.09 

•  16 

•  16      T 

•  11 

•  25 

.0? 

•  09 

T                        .24 

.04 

•  26 

7 

.17 

•  23 

7 

.41 

.54 

.04      7 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

3.33 

•  20 

•  05 

.50 

•  14 

7           .07 

.37 

1.34 

.32 

7 

.01 

.27 

7 

WILLIAMSON 

4.43 

.10 

•  01 

.02 

•  31 

•  30 

.31 

.12 

.?'/ 

.36 

.02 

.52 

1.62 

•  03 

WILLIAMSON    2 

4.52 

•  02 

•  02 

•  39 

•  05 

.57 

.01 

.13 

1.07 

.53 

.02 

.03 

1.66 

.92      t 

WINFIELO    LOCKS 

3.26 

.20 

•  22 

.02 

•  07 

•  01 

.26 

.10 

■  43 

.02 

•63 

.19 

•  03 

7 

1.01 

.07      T 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1959 


Sutton 

Day  Of  Month 

• 

a 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

IS 

14 

IS 

16 

17 

10 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

l 

:ONC0RD  COLLEGE 

KIN 

MAX 
HIN 

M 

44 

60 

44 

6' 

:2 

70 
50 

70 
60 

67 

J5 

37 
23 

38 
10 

M 

15 

55 

13 

53 

26 

59 
29 

62 
35 

62 
38 

63 
36 

60 
33 

52 
25 

35 
11 

45 
27 

53 
24 

34 

3  8 

50 
25 

54 
44 

55 
46 

52 
26 

60 
22 

6  8 
39 

57 
26 

32 
15 

39 

11 

54.3 
29.7 

MAX 
NIN 

M 

48 
32 

5» 
It 

73 
47 

71 
56 

68 
33 

34 

25 

39 
25 

43 

18 

49 

18 

56 

21 

5  3 
3  3 

64 
26 

65 
41 

51 

30 

50 
24 

51 
19 

26 
7 

35 

19 

49 
10 

51 
25 

54 
21 

47 
25 

52 

42 

50 
20 

40 
12 

50 
28 

47 
27 

29 
16 

28 
15 

49.4 
25.6 

»  4  HOSPITAL 

MAX 

M1N 

M 

AS 

52 
41 

6* 

19 

76 

47 

7! 
60 

68 
1! 

33 

22 

44 
13 

49 

15 

SB 
17 

58 

26 

54 

4  0 

68 
33 

64 
35 

56 
3  3 

52 

40 

52 
20 

35 
10 

46 

18 

62 
19 

67 

29 

62 
21 

52 

42 

65 
39 

41 
25 

47 
18 

54 

42 

46 
21 

25 

15 

33 
14 

53.2 
26.4 

MAX 

HIN 

57 

51 

56 
45 

54 

18 

76 
48 

76 
64 

72 

3  9 

40 
29 

46 
20 

48 

21 

58 
19 

61 
25 

61 

38 

71 
29 

71 
41 

45 
32 

54 
29 

54 
26 

28 
11 

42 

21 

50 
14 

57 
28 

56 
19 

60 
28 

53 

48 

53 
25 

40 
15 

43 

40 

43 
31 

31 
23 

32 
21 

52.9 
29.9 

1 

HAX 
HIN 

43 
51 

56 

44 

56 

23 

80 
49 

77 
63 

■1 

34 

40 
27 

50 
23 

54 
25 

63 
25 

64 
32 

59 

31 

75 

30 

48 
29 

54 
30 

55 
26 

34 
14 

46 
22 

52 

16 

60 
30 

65 

37 

59 

46 

47 
29 

40 
21 

4? 

27 

34 
21 

35 

21 

34 
24 

53.9 
30.4 

r  SPRINGS 

MAX 
HIN 

65 
52 

54 

39 

55 

26 

62 
43 

71 
44 

65 
45 

45 

34 

49 
19 

54 

19 

60 
22 

59 
23 

57 
39 

61 
25 

67 
44 

57 
36 

50 
24 

45 
26 

35 

14 

44 
15 

46 
16 

6  0 
2  7 

60 
24 

44 
24 

51 

41 

50 
30 

39 
23 

46 
25 

49 
35 

36 
26 

40 
25 

52.2 
29.5 

VEP.  6  SSW 

MAX 
HIN 

62 
♦7 

55 

32 

60 

IS 

75 
49 

75 
60 

72 

<5 

33 

24 

42 

13 

50 
15 

58 
13 

60 
23 

35 

68 
28 

67 
42 

62 
32 

58 
36 

58 
24 

52 
6 

46 

10 

60 
12 

63 

36 

64 
15 

65 

27 

53 
46 

52 
24 

45 

7 

52 
25 

49 
27 

38 
18 

34 

13 

56.3 
26.3 

mm 

MAX 

MIN 

56 
»7 

53 
42 

67 

20 

66 

51 

73 
58 

65 
3  2 

36 
21 

50 
13 

47 

17 

58 
19 

59 
26 

57 
41 

64 

44 

65 
43 

53 
33 

53 

41 

53 
22 

38 
9 

47 
23 

55 
20 

56 
39 

59 

21 

53 

43 

54 

42 

43 
24 

53 

21 

61 

36 

57 
23 

32 
12 

33 
13 

53.9 
29.9 

.D  FU  AIRPORT 

MAX 
HIN 

55 

A2 

49 
31 

62 
27 

68 
5* 

67 
60 

61 
2  6 

31 
20 

43 
17 

44 
24 

54 

32 

56 
40 

50 
41 

61 

44 

62 
32 

48 
32 

50 
43 

50 
11 

33 
9 

42 
24 

54 

31 

52 

4  0 

56 
38 

48 
43 

51 
32 

32 
24 

49 
24 

56 

13 

33 
19 

19 
9 

26 
13 

48.9 
30.5 

IC  OAM 

HAX 
MIN 

65 
51 

61 
44 

57 
26 

6* 
26 

74 
49 

76 
59 

60 
29 

40 

25 

49 
25 

52 
26 

57 
26 

61 
30 

38 
32 

65 
32 

67 
38 

50 
37 

50 
41 

45 
16 

39 
17 

50 
21 

55 

25 

53 
30 

56 
29 

52 

34 

52 
34 

38 
25 

49 

30 

63 
33 

36 
22 

26 
21 

54.1 
31.1 

ILLE 

MAX 

MIN 

56 
»6 

51 
37 

43 
19 

55 
24 

77 
54 

75 
49 

50 
26 

35 

27 

45 

21 

48 
19 

55 

23 

58 
26 

52 

34 

69 

45 

66 
26 

50 
30 

54 
33 

34 

7 

27 
10 

36 
12 

4  6 
16 

56 
22 

60 
32 

64 
35 

54 
29 

33 
14 

53 
31 

52 
29 

32 
19 

25 
16 

50.1 
27.1 

BH  2  W 

MAX 
NIN 

58 

M 

50 
38 

59 

18 

78 
SO 

75 
54 

72 
33 

35 
27 

46 
29 

50 
19 

58 
29 

60 
26 

5* 
37 

71 
30 

67 
38 

48 
32 

56 
29 

55 

20 

30 
10 

43 
20 

55 

14 

57 
30 

63 
21 

55 

33 

56 

44 

44 
22 

49 

13 

60 

42 

42 
28 

29 

21 

31 
19 

53.5 
29.1 

MGO  ST  FOREST 

HAX 
NIN 

66 

51 

58 
37 

66 

20 

81 
49 

77 
56 

70 

32 

27 

61 

20 

26 

72 
32 

66 

36 

44 
34 

57 
26 

52 
26 

40 
11 

50 
16 

62 
21 

62 
29 

65 
22 

54 
35 

59 

29 

57 

10 

29.3 

S 

HAX 

HIN 

62 

44 

53 

40 

56 

20 

78 
50 

75 
56 

65 

34 

41 
27 

49 
19 

53 

22 

62 
21 

63 
27 

55 
36 

74 
40 

68 
38 

47 
31 

55 

31 

55 
21 

34 
15 

45 
16 

54 
17 

60 
29 

63 

21 

55 
32 

57 
41 

42 
28 

44 
19 

50 
18 

40 
28 

31 
23 

35 
17 

54.0 
29.6 

rALLEY 

HAX 
HIN 

55 

40 

42 
30 

53 

15 

69 

32 

66 

52 

60 
30 

32 

20 

40 
19 

45 
13 

47 
15 

54 
27 

52 
32 

62 
35 

62 
42 

52 
28 

50 
28 

52 

12 

26 
2 

35 

18 

49 
15 

50 
30 

55 
20 

48 

32 

50 
32 

45 
15 

36 
15 

50 
35 

52 
25 

25 

14 

22 
11 

47.9 
24.5 

OH  W8  AP 

HAX 

HIN 

61 
49 

53 

33 

62 

27 

80 
52 

77 
69 

69 
31 

38 
29 

47 
22 

52 

24 

62 

27 

62 

40 

55 

40 

73 
48 

69 
36 

47 
36 

56 
36 

54 

16 

35 
14 

49 
28 

61 
24 

61 

38 

66 
28 

58 

46 

58 
37 

37 
24 

55 
24 

60 
32 

33 
26 

27 
21 

37 
20 

55.1 
32.6 

ON  1 

HAX 
HIN 

65 
55 

63 

50 

ft 
28 

63 

37 

81 
55 

77 

46 

46 
31 

40 
24 

49 
27 

54 
26 

64 
31 

63 

39 

57 
36 

74 
42 

69 

37 

47 
36 

55 
33 

33 
IS 

38 
20 

51 
24 

62 
27 

63 
27 

67 

30 

59 
45 

60 
35 

36 
26 

60 
31 

51 
32 

33 
23 

29 
22 

55.5 
33.0 

IRG  1 

MAX 
NIN 

62 
50 

55 

27 

55 
21 

77 
52 

78 
59 

71 
31 

38 
29 

46 
24 

49 

24 

59 

21 

61 
27 

53 

34 

71 
31 

68 
37 

46 
31 

56 

30 

56 

14 

34 
12 

43 
20 

53 
15 

58 
27 

64 
22 

57 
32 

57 
39 

40 
18 

50 
17 

60 
38 

40 
28 

30 
23 

37 
21 

54.1 
28.5 

HAX 
HIN 

65 
54 

60 
49 

52 
22 

58 
23 

78 
54 

78 
52 

55 
28 

42 
22 

48 

15 

53 
14 

62 
20 

65 
27 

53 
24 

73 
31 

67 
35 

46 
35 

55 
34 

35 
12 

34 
16 

47 
18 

55 
20 

62 
22 

68 
26 

56 
3  5 

56 
32 

35 
21 

56 
31 

50 
32 

33 
24 

30 
20 

54.3 
28.3 

IRPORT 

HAX 
HIN 

HAX 
HIN 

58 
49 

50 
31 

54 

25 

77 
52 

76 
62 

65 
11 

35 
29 

45 
29 

50 
27 

58 
28 

60 
42 

SI 

37 

71 

41 

66 
36 

45 
30 

54 
35 

54 
13 

31 
11 

43 
26 

47 
21 

59 
37 

61 
30 

55 
46 

65 
37 

37 
22 

51 
22 

56 

37 

35 
28 

28 
22 

33 
20 

52.0 
31.9 

MAX 
HIN 

53 

40 

48 
26 

62 
18 

67 
48 

68 

57 

^9 
22 

28 

18 

43 
15 

44 
20 

54 

20 

55 
26 

53 

39 

60 

41 

58 
30 

43 
31 

51 
39 

52 

8 

33 
6 

42 
23 

50 
21 

52 

28 

54 
24 

44 
41 

50 
30 

30 
22 

43 
23 

53 

30 

30 
18 

18 
12 

28 
12 

47.5 
26.3 

2  N 

HAX 
HIN 

64 
50 

53 
40 

58 
20 

75 
45 

70 
53 

42 

45 
28 

42 

18 

52 

20 

58 
20 

56 
26 

60 
30 

65 

30 

62 
42 

51 
34 

55 
25 

50 
24 

40 
10 

48 
21 

54 

17 

60 
35 

61 
22 

52 

30 

51 
41 

52 

27 

49 
21 

61 
39 

59 

31 

40 
22 

39 

18 

55.0 
29.4 

HAX 
MIN 

67 
53 

62 

37 

51 

2  5 

71 
27 

80 
52 

56 

56 
29 

40 
21 

51 
22 

53 
22 

64 
22 

63 

28 

62 
32 

73 
33 

67 

3e 

61 
40 

55 

41 

42 
16 

42 
16 

52 

18 

67 
25 

62 
31 

70 
32 

50 
42 

60 
32 

36 
24 

53 
33 

57 
32 

33 
21 

26 
21 

57.0 
30.7 

HAX 

MIN 

62 
53 

54 
45 

63 
24 

79 
48 

79 
63 

75 

37 

39 

30 

48 
23 

52 
23 

61 
22 

62 

27 

58 
41 

73 
32 

66 

40 

50 
37 

55 
32 

55 
24 

34 
13 

47 
17 

57 

20 

61 
31 

65 
23 

55 
34 

58 
50 

50 
29 

49 
21 

69 
40 

44 
31 

32 
24 

36 
20 

56.1 
31.6 

E 

MAX 
MIN 

64 
52 

57 
44 

5c 
24 

79 
50 

77 
62 

74 

36 

39 

30 

51 
27 

53 
24 

62 

24 

63 
29 

57 

40 

75 
42 

69 
41 

49 
35 

54 
32 

55 
24 

35 
14 

46 
20 

56 
20 

61 

31 

64 

23 

57 
34 

58 
4  6 

46 

30 

43 
21 

6  0 
41 

41 
31 

32 
24 

37 
22 

55.8 
32.4 

1  NE 

HAX 
HIN 

60 
50 

60 
42 

59 

20 

80 
49 

75 
64 

72 

40 

42 
29 

47 
28 

51 

26 

57 
21 

61 

34 

57 

38 

72 
30 

67 
42 

49 
30 

56 
37 

55 
28 

40 
11 

42 
23 

54 
14 

59 

30 

62 
22 

56 
34 

59 

40 

54 
25 

44 
15 

54 

35 

42 
32 

34 
22 

32 
20 

55.1 
31.0 

LLE  2  NW 

MAX 

HIN 

65 
54 

61 
44 

53 
23 

59 
27 

81 

55 

75 

46 

59 
30 

40 
21 

49 
24 

53 
22 

62 
25 

65 
33 

60 
38 

75 
37 

65 
34 

49 
31 

64 
33 

'.0 
1  1 

35 

16 

46 
19 

56 
2  1 

62 
23 

57 
25 

60 

56 
14 

35 
29 

57 
32 

55 
22 

41 
20 

36 
21 

55.9 
28.7 

MAX 
MIN 

66 
55 

63 
45 

56 
23 

65 
32 

82 
53 

75 
46 

46 
30 

40 
19 

48 
21 

55 

21 

63 

27 

61 
35 

56 
32 

75 
40 

67 
36 

45 
34 

55 
33 

33 

12 

38 
16 

51 
21 

63 
25 

62 
22 

67 
26 

56 
49 

61 
33 

37 
24 

59 

2  9 

49 

31 

33 
21 

30 
11 

55.3 
30.1 

FEWT  NAT  MONMT 

MAX 
MIN 

66 
56 

58 

44 

51 

3  0 

66 

45 

74 
59 

72 

51 

52 

35 

48 
25 

54 

26 

60 
29 

62 

35 

60 
45 

61 
38 

64 
55 

63 
39 

49 
32 

52 
32 

36 
17 

46 
22 

46 
23 

4  3 
34 

59 

27 

52 
33 

52 
4  3 

53 
33 

42 
26 

6  3 

3  7 

64 

40 

41 
28 

46 
26 

55.2 
35.5 

GALLIPOLIS  DAH 

MAX 
MIN 

67 
55 

62 
49 

54 

25 

62 
26 

78 
52 

74 

48 

49 
30 

42 
24 

50 

26 

54 
26 

62 

27 

59 
38 

35 

36 

32 

35 

33 

14 

14 

23 

23 

25 

24 

48 

32 

25 

31 

31 

23 

21 

31.0 

MAX 

MIN 

49 
42 

47 
33 

55 
la 

70 
49 

70 
59 

66 

37 

37 
23 

44 
22 

45 

19 

52 
17 

55 
23 

51 
33 

65 

34 

63 

40 

37 
25 

52 
26 

48 
15 

27 
4 

35 
18 

47 
10 

51 
34 

55 
20 

51 
30 

50 

40 

47 
30 

52 
15 

92 

38 

45 
26 

30 
16 

34 
15 

50.1 
27.0 

rON  MB  CITY 

MAX 

MIN 

65 
58 

55 
34 

62 
29 

80 
52 

72 
60 

-.9 
31 

41 
30 

49 
25 

53 

3  0 

63 
29 

60 

43 

55 
40 

74 
43 

66 
36 

44 
3  6 

55 
40 

52 

17 

37 
15 

50 
30 

56 
28 

62 
36 

67 
29 

57 
52 

58 
37 

37 
30 

59 

30 

6  0 
31 

33 
26 

29 
23 

37 
20 

55.3 
34.0 

Mile  i  nw 

MAX 
HIN 

68 
50 

55 

40 

53 
26 

63 
45 

71 
54 

4? 

50 
33 

47 
20 

53 

2  0 

56 

24 

5B 
26 

58 

43 

60 
29 

65 
53 

61 
3  6 

50 
27 

48 
28 

35 

15 

47 
19 

45 
19 

4  6 
33 

57 
22 

53 
25 

51 

42 

50 
32 

55 
19 

63 
29 

60 
37 

40 
27 

44 
24 

54.4 
31.5 

MAX 
MIN 

50 

41 

25 

46 

75 
48 

7  2 
45 

47 
32 

50 
23 

5  4 
24 

56 
25 

59 
26 

57 

4  0 

64 
29 

68 

44 

56 
35 

55 
25 

50 
29 

31 
13 

45 
20 

45 
17 

60 

27 

63 

30 

49 
28 

49 

3  8 

52 

27 

41 
25 

51 

2  4 

46 
28 

42 
26 

39 
22 

53.2 

30.4 

hi  STATE  FOREST 

MAX 
HIN 

53 
42 

43 
34 

55 
16 

70 
47 

65 

54 

id 

3  2 

32 
20 

40 
15 

45 

16 

50 
18 

55 
23 

53 

59 
29 

49 
29 

53 
31 

51 
14 

31 
1 

38 
16 

51 

13 

50 
28 

56 
20 

55 
30 

48 
37 

37 
19 

40 
10 

4  6 
32 

44 
25 

12 

49.3 
24.7 

"AX 
MIN 

66 
50 

64 
46 

57 
2  3 

77 
50 

76 

57 

06 

12 

49 

27 

55 
24 

5? 

21 

61 

24 

58 

35 

58 

3? 

33 

30 

50 
32 

53 
34 

53 
23 

40 

IS 

46 
13 

53 

21 

60 
31 

64 
21 

64 

5  7 
43 

45 
26 

49 
25 

51 
3  4 

40 
33 

37 
22 

34 
17 

54.9 

30.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGIN 
N0VEM6ER   19! 


Day  Ol  Month 

1 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

■a 

23 

24 

25 

26 

27 

21 

29 

30   31 

\ 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

60 
50 

64 
40 

66 
30 

70 
48 

70 
54 

65 

35 

25 

50 
13 

52 
18 

5  6 
13 

60 

^4 

37 

40 

65 
10 

65 
45 

64 

-6 

50 

30 

50 
20 

35 
13 

49 

18 

50 
20 

55 
21 

to 

re 

50 
30 

52 
38 

52 
25 

46 
20 

60 
26 

99 

20 

29 

16 

35 
15 

54 
27 

LOGAN 

MAX 
MIN 

66 
57 

69 

42 

60 
29 

69 

30 

6  2 
59 

80 
51 

51 

32 

42 
24 

51 
26 

56 
2  6 

64 
26 

61 
32 

5  9 
37 

74 
38 

66 

37 

47 
39 

56 
38 

38 

17 

41 
18 

53 
22 

64 
27 

63 

27 

65 
29 

56 

47 

58 
34 

40 
29 

58 
37 

55 
32 

32 
23 

28 
20 

56 

32 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

65 
51 

62 
41 

56 
25 

65 

25 

82 
49 

79 

51 

56 

28 

41 
21 

49 
22 

53 
25 

63 
24 

63 
30 

58 
35 

72 
36 

70 
H 

50 
33 

57 
35 

40 
12 

33 

13 

51 
18 

60 
23 

63 
27 

65 
26 

56 

42 

56 

32 

37 
22 

55 
26 

51 
28 

35 

20 

28 

16 

■-1 

MAO I  SON 

MAX 
MIN 

65 
56 

63 
42 

58 
27 

65 
27 

00 
52 

78 
50 

50 
31 

39 
22 

48 
22 

53 
23 

61 
24 

63 
31 

52 

36 

73 
37 

66 
37 

4  6 
35 

56 
38 

38 
15 

36 
11 

49 
19 

60 
25 

62 
25 

62 
26 

58 
45 

57 
33 

35 
26 

60 
30 

51 
32 

33 
22 

27 
17 

n 

HANMINSTON  1  N 

MAX 
MIN 

62 

50 

57 
25 

50 
18 

63 
37 

77 

50 

79 
45 

45 
21 

44 
24 

50 
22 

52 
19 

59 
23 

63 
28 

61 
28 

69 
43 

72 

2  5 

47 
27 

55 
31 

33 

9 

31 
12 

43 
12 

49 
25 

60 
19 

62 
21 

57 
40 

57 
30 

32 
15 

59 
22 

56 

31 

35 

21 

30 
21 

53 

2( 

HARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
53 

55 

36 

53 
28 

64 
46 

73 

52 

70 
38 

42 
27 

46 
25 

53 

22 

57 
24 

59 

27 

56 
32 

61 

30 

65 
43 

48 
34 

50 
28 

51 
20 

37 
16 

45 
19 

44 
19 

47 
27 

57 
24 

50 
26 

51 
44 

44 
29 

41 
25 

63 
26 

62 

34 

38 
26 

43 
24 

5; 

V. 

NATMIAS 

MAX 
MIN 

63 
49 

49 
39 

54 
18 

69 
43 

72 
56 

67 

43 

47 
27 

45 
14 

52 
16 

57 

18 

57 
25 

56 
36 

62 
41 

67 
50 

63 

13 

51 
23 

43 
23 

45 
8 

47 
16 

47 
12 

58 
29 

59 

22 

51 
28 

51 

40 

44 

25 

44 

17 

65 
35 

55 
30 

30 
20 

40 
17 

53 

NC  ROSS 

MAX 
MIN 

58 
47 

52 
39 

62 
21 

66 
45 

71 

5e 

67 
32 

35 
23 

48 

16 

46 

18 

57 

18 

58 
35 

55 

39 

65 
31 

62 

45 

5  8 
34 

50 

36 

49 
22 

36 

8 

47 
14 

55 
17 

57 
30 

6  0 
20 

61 
35 

52 

41 

46 
25 

46 
16 

54 
32 

50 
25 

25 
16 

33 

14 

2f 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

61 
50 

52 
41 

55 
21 

78 
49 

78 
57 

63 

34 

39 

2e 

49 
20 

51 
25 

60 
23 

62 
28 

56 
34 

73 
30 

67 
38 

48 
29 

53 
29 

52 

20 

33 
12 

43 
19 

52 
16 

59 
28 

63 
22 

54 
33 

57 
40 

40 
26 

42 
17 

55 
38 

39 
29 

29 
24 

35 

20 

5; 

2< 

HOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

66 
52 

60 
39 

59 
18 

71 
47 

75 
51 

73 
48 

49 
31 

49 
18 

54 
16 

61 
18 

62 
23 

68 
24 

69 
52 

64 
37 

49 
22 

47 
27 

39 
13 

48 
15 

49 
12 

61 
25 

61 
29 

59 
25 

54 
40 

50 
31 

42 
19 

63 
21 

54 
37 

43 
26 

42 
23 

5( 

21 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
49 

50 
27 

56 
24 

79 

54 

77 
65 

70 
30 

35 
29 

44 
30 

50 
27 

58 
27 

60 

44 

47 
36 

72 
40 

68 
34 

46 
30 

55 
36 

55 

13 

29 

12 

40 
25 

46 
20 

57 
37 

59 
28 

56 
49 

56 
37 

37 
23 

51 
20 

59 

37 

37 
28 

28 
22 

33 

21 

31 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

60 
46 

54 
38 

57 
22 

eo 

49 

79 
55 

73 
35 

36 

28 

44 

28 

52 
24 

59 
25 

62 
31 

54 
36 

73 
31 

69 
36 

48 
28 

56 

29 

55 
20 

31 

10 

43 
23 

48 
14 

60 
28 

62 
23 

55 
35 

57 
40 

44 
25 

41 
18 

56 

40 

39 
32 

32 
23 

35 
20 

5: 

2' 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

61 
44 

53 
36 

54 
24 

74 
51 

72 

55 

68 

32 

40 
31 

50 
25 

54 
21 

60 
24 

60 

38 

51 
30 

73 
37 

67 
37 

48 
25 

54 

30 

51 
18 

31 
10 

43 
26 

46 
18 

60 
29 

61 
24 

57 
33 

59 

40 

43 
28 

35 
25 

43 
32 

38 

3  0 

32 

18 

37 
22 

5. 

3' 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

64 
43 

55 
32 

58 
24 

77 

51 

77 
58 

66 

34 

40 

28 

50 
23 

54 
27 

60 
22 

64 
32 

57 
34 

72 
37 

67 
38 

49 
30 

54 
30 

54 
21 

35 
13 

46 
23 

50 
19 

60 
30 

64 
25 

54 
38 

63 

41 

42 

27 

40 
23 

48 
38 

39 
29 

32 
24 

35 
22 

V 
31 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

60 
42 

59 

43 

55 
20 

65 
25 

75 

51 

73 
48 

52 
20 

36 

15 

43 
16 

50 
19 

60 
22 

60 
34 

55 
37 

67 
43 

62 
2  8 

49 
31 

53 
34 

38 
8 

35 
9 

46 
19 

59 
25 

60 
28 

61 
32 

52 

40 

55 

26 

33 
12 

50 
27 

53 

20 

30 
14 

25 

7 

5. 
2r 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 
51 

51 
30 

56 
25 

75 
51 

7* 
59 

63 

31 

38 
27 

47 
22 

50 
28 

59 
28 

59 
42 

50 
34 

71 
40 

65 
36 

45 
30 

53 

37 

49 
14 

32 
14 

43 
25 

50 
22 

58 
35 

62 

28 

57 
48 

55 
38 

38 
22 

44 
21 

47 
32 

32 
26 

30 
23 

32 
19 

s 

3 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

60 
51 

51 
33 

59 
26 

77 
51 

75 

58 

66 

30 

39 
99 

48 
24 

52 
28 

60 
29 

61 

41 

50 
35 

72 
42 

67 
36 

46 

12 

55 
39 

47 
16 

33 

14 

45 
26 

53 
23 

60 
35 

63 

'  28 

58 
46 

57 
36 

36 
24 

43 
24 

49 
32 

32 
27 

30 
24 

34 
19 

5. 
3! 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

59 
49 

52 
38 

58 
20 

74 
46 

74 
57 

70 
36 

38 
26 

44 
27 

49 
21 

56 

20 

60 
25 

51 
38 

69 
34 

68 

46 

55 
34 

51 

29 

53 
21 

31 
9 

41 
19 

51 
14 

55 

28 

59 

21 

48 
30 

53 
46 

51 

23 

36 

15 

52 
33 

49 
29 

31 
21 

32 
18 

5. 

2' 

PETERSBORG 

MAX 
MIN 

62 
52 

57 

40 

60 
22 

70 

46 

75 
53 

71 
46 

46 
32 

46 
23 

52 
21 

59 
23 

59 

29 

59 
44 

68 
38 

70 
54 

59 
38 

45 
27 

48 
21 

40 
14 

49 
24 

49 
12 

63 
30 

62 
25 

48 
32 

55 
47 

54 

30 

42 
24 

63 
27 

51 

36 

36 
28 

42 
24 

5' 
3 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

55 
39 

48 
32 

57 
20 

74 

48 

70 
59 

65 
30 

30 
22 

43 

18 

47 
20 

55 
21 

58 

30 

51 
35 

64 
35 

63 
35 

54 
32 

53 
33 

53 
15 

31 
6 

41 

19 

55 

18 

53 
32 

63 
23 

51 
33 

52 
38 

38 
21 

43 
11 

53 

41 

42 

24 

24 

17 

30 
15 

51 
2 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

63 

47 

57 
41 

48 
25 

53 
30 

71 

46 

74 
55 

57 

32 

47 
23 

50 
26 

55 
26 

56 

28 

58 
36 

55 
31 

60 
37 

66 
2  6 

48 

30 

48 
23 

34 
14 

41 
L6 

42 

20 

45 
28 

55 
29 

60 
32 

42 
33 

48 
35 

41 
25 

36 
28 

47 
33 

38 
24 

30 
25 

51 

3< 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
54 

63 

36 

60 

24 

70 

26 

80 
50 

78 
55 

5  8 
27 

42 
24 

51 
27 

54 
28 

63 

61 

63 

74 

69 

63 

54 

45 

48 

50 

64 

62 

69 

50 

62 

38 

52 

56 

33 

27 

5 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

65 

53 

60 

47 

58 
24 

77 

50 

75 
57 

68 
36 

41 
2  9 

49 
23 

52 
25 

to 

24 

60 
41 

58 
36 

72 
37 

71 
39 

46 
29 

54 
35 

54 
25 

34 
15 

47 
19 

56 
21 

60 
34 

64 
25 

64 
40 

57 
45 

46 
29 

46 
24 

45 
38 

38 
10 

32 
24 

35 
20 

3 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

55 
45 

47 
33 

56 
22 

67 

32 

67 

4t> 

64 
28 

30 
20 

41 
16 

45 
22 

5  3 
2  5 

56 
39 

52 
36 

60 

37 

59 

35 

50 
31 

52 
42 

52 

15 

31 
4 

40 

20 

57 
23 

53 
38 

58 
24 

48 
41 

50 
41 

41 
20 

42 
17 

52 
40 

h8 
20 

22 
13 

27 

13 

4' 
2 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

62 
46 

56 

34 

59 
20 

79 

49 

75 
55 

65 
34 

43 

27 

52 
22 

55 
20 

62 
20 

63 

36 

55 
32 

75 
31 

65 

34 

46 
33 

54 
31 

54 
25 

36 
9 

5  0 
15 

55 
16 

62 
29 

66 
20 

56 

34 

59 
34 

40 

27 

52 
19 

55 
34 

18 
.3  8 

32 

20 

36 

11 

5' 
2 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

MIN 

65 

55 

55 
42 

58 
22 

65 
45 

75 
47 

73 
46 

47 
32 

47 
19 

55 
20 

61 

21 

61 
23 

59 
37 

68 
26 

71 
45 

60 

37 

47 
24 

47 
29 

38 
15 

47 
19 

46 

15 

58 
28 

63 
24 

49 
25 

48 
40 

81 
30 

44 
22 

56 
23 

47 
17 

36 
27 

42 
25 

3' 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

60 
50 

51 
38 

61 
22 

81 
49 

76 
54 

70 
38 

39 
30 

49 
31 

53 
25 

61 
24 

61 

28 

54 
39 

7  2 
32 

70 
43 

54 

31 

49 

31 

53 
23 

33 
10 

43 
24 

52 
16 

60 
30 

64 
24 

44 
33 

56 
44 

53 
25 

39 
18 

56 
32 

4  9 
12 

32 
23 

34 
21 

5' 
31 

SPENCER 

MAX 
MIN 

61 
52 

55 
42 

60 
23 

78 

50 

75 
56 

72 
35 

45 
28 

52 
21 

53 
22 

60 
,'3 

62 

41 

58 
38 

72 
37 

65 
37 

49 

31 

66 
34 

55 
22 

33 
13 

46 
21 

52 
20 

59 

31 

65 

24 

58 
42 

58 

41 

49 

29 

51 
20 

56 
37 

•  18 
2  8 

40 
21 

34 
19 

5' 
3 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

50 
44 

50 
37 

45 

18 

55 

2  0 

65 

48 

65 
51 

55 
19 

32 
15 

42 
18 

46 
22 

52 
30 

54 
33 

50 

34 

58 
40 

58 
27 

4  8 
26 

55 
33 

35 
1 

35 

7 

41 
19 

50 
24 

50 
30 

55 
36 

48 
37 

46 
21 

28 

16 

45 
23 

56 

2  6 

25 
13 

23 
10 

2 

UNION 

MAX 
MIN 

61 
46 

61 
43 

55 
18 

63 

2  9 

70 
47 

71 
56 

59 
25 

43 
14 

48 
16 

53 
17 

58 
24 

61 
31 

5  6 
33 

64 
39 

64 
35 

69 
33 

50 
38 

41 
10 

17 

17 

49 
20 

57 
26 

68 
20 

64 
25 

47 
37 

52 
2  1 

34 
19 

54 

30 

61 
30 

36 

17 

26 

14 

5 
2 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

72 

5  5 

62 

46 

52 

24 

54 

3] 

71 
47 

74 
65 

66 

32 

40 
19 

45 
20 

5  2 
22 

60 
25 

60 
32 

58 

27 

65 
31 

69 
38 

49 
26 

56 

30 

51 
14 

39 
15 

48 
16 

47 
20 

»59 

2  1 

61 
25 

•51 
30 

•54 

35 

40 
18 

57 
21 

39 

42 
27 

34 

24 

5 
2 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

MIN 

62 
69 

54 

40 

63 
22 

79 
51 

77 
62 

70 
35 

41 

.■6 

47 
20 

53 
22 

61 
22 

64 
30 

58 
42 

71 
19 

69 

40 

86 

35 

57 

11 

57 
20 

37 
10 

48 

16 

60 
20 

60 
37 

6  8 

24 

55 

36 

58 
36 

4  6 

it 

48 
16 

58 
43 

50 
27 

30 
20 

38 
15 

5 
3 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

6  0 

51 
35 

52 
26 

n 

5  0 

74 
57 

67 
31 

IB 

'0 

47 
26 

52 

33 

58 
.'8 

60 

44 

49 
30 

70 
19 

65 
36 

46 

27 

'■1 
14 

52 
15 

30 
10 

4  1 
25 

45 
20 

58 
33 

60 

.'  7 

55 

43 

57 
40 

41 

2  6 

35 
24 

47 
33 

16 

31 

33 
18 

33 
21 

5 
3 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

6] 

4  5 

52 
36 

53 
21 

/4 
50 

75 
54 

68 
34 

40 
11 

46 
22 

50 
31 

59 
2  7 

61 
35 

54 
30 

'1 

16 

68 

37 

44 

22 

52 

10 

54 
21 

32 

11 

42 
20 

44 
14 

58 
26 

59 
22 

57 
31 

58 
32 

4'. 

29 

36 
22 

51 
32 

39 
32 

33 

19 

34 
31 

5 
2 

WESTON 

MAX 
MIN 

53 

69 

50 

51 
24 

5  9 
-'4 

78 
55 

77 
51 

'•2 
29 

37 
26 

47 
24 

'•0 
.'4 

62 
25 

62 
37 

5  4 
1  1 

74 
43 

68 
34 

4  / 
14 

56 
35 

37 
13 

33 
14 

45 
19 

53 

21 

60 
24 

62 
24 

58 
39 

56 
32 

34 
21 

60 
28 

58 
30 

34 
24 

28 
21 

6 

3 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

6? 
51 

55 

43 

45 
26 

5  i 
2  i 

'5 
53 

76 

45 

69 

31 

41 
25 

48 
26 

52 

29 

60 
30 

60 
32 

55 
33 

70 
55 

66 

28 

45 
28 

52 

31 

33 
13 

31 
15 

44 
21 

48 
22 

9  i 

27 

62 

27 

57 
48 

57 
31 

33 
27 

44 
28 

48 
33 

36 
22 

31 
22 

8 

1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

6  0 
5) 

55 
45 

63 

20 

70 
4  1 

71 
57 

68 
39 

4  3 

28 

50 
15 

53 
19 

56 
18 

61 
23 

58 
35 

64 

27 

67 
43 

99 

38 

51 
29 

49 
26 

35 
12 

49 

14 

55 

17 

54 
27 

62 
20 

51 
29 

50 
40 

69 

.'  i 

51 
23 

63 

26 

60 
29 

32 

20 

36 

18 

5 
2 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

M 

56 

72 
38 

60 
28 

n 

4'. 

92 

5  3 

80 
49 

5  0 
U 

47 
23 

55 
23 

59 

.'4 

69 

24 

61 
30 

63 
34 

75 
33 

65 
37 

Ml 
18 

56 

31 

38 

17 

46 
16 

58 
19 

69 
25 

1,8 
2  7 

71 
28 

57 

47 

61 
32 

39 
29 

59 

33 

59 
33 

34 
22 

28 

17 

l 

Sw  fUUrant:*  NoIm  Following  SUIIon  lnd#i 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1959 


SUtton 

D«y  Ol  Month 

• 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14       15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

■INHELD  LOCKS 

MAX 

MIN 

69 
M 

M 
10 

5* 

29 

67 
30 

10 

54 

7* 

49 

50 
32 

to 

25 

SO 
2* 

5* 
28 

6r 
.•9 

61 
16 

55 
39 

73      68 
40      37 

46      55 

37       36 

37 
16 

37 
16 

49 
24 

52 
25 

61 
30 

65 
29 

59 

44 

59 
33 

35 

27 

60 
32 

55 
32 

33 
23 

30 
20 

54.9 
32.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


22     23     24     25     26     27     28     29     30     31      o  o  > 


nOSITT  GALLIPOLIS    DAM 


WARDEN SV I LLE    R    M    FARM 


t\Ar 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


Sn  R»Ur«nc«  NoUs  Following  Sutton  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST    VIRGIUA 
NOVEMBEP   195S 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

■//■; 

29 

30 

31 

ABERDEEN 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.6 
T 

1.0 

1 

3 .  1 

3 

.5 

3 

ARBOVALE   2 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

l.S 
2 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2    0 
4 

BENSON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.8 

1 

3.0 

Z 

BLUEFIELD    2    NW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

.5 

.5 

1.0 

BLUEFIELD   FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

T 
2 

BLUESTONE    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

BRUSHY    RUN 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 
T 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

2.0 
2 

)  .  0 

1 

5  .  0 
5 

4.0 
4 

CABWAYLINGO    ST    FOREST 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1 

T 

T 

3.7 
4 

2.0 
5 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

1.0 

T 

.8 

2.9 
2 
.2 

1  .6 
4 
.1 

4 
.3 

CLAY    1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

2.8 
3 

1.2 
4 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

FLAT   TOP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

3.0 
T 

3.6 
4 

7 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

S.I 

6 

1.0 
3 

HUNTINGTON   WB   CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.6 

1.2 
3 

.2 

3 

2 

KTJMBRABOW    STATE   FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

10.4 
10 

2.0 
2 

4.0 
4 

15. r 
19 

1.0 
10 

LAKIN 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

4.0 
4 

MADISON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

1.5 
4 

.2 
3 

MANNINGTON   1    N 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

T 

.5 

1 

1.0 
1 

1 

1.0 
2 

1.2 
2 

.5 
3 

MARTINSBURG    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

MATH  I AS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

.2 

T 

MC   ROSS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

7.0 
7 

1.0 
5 

MOROANTOWN   FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

1.1 
T 

.2 

T 

T 

NEW   MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

2.5 
2 

.5 
3 

2 

OAK   HILL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 

1 

3.0 
2 

PARKERSBURG    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 

4.0 
2 

3.0 
6 

3 

PARKERSBURG    WB    CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

.5 

2.0 
2 

2.5 
3 

3 

PINEVILI.f. 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.5 
4 

.3 
3 

ROWLESBURG    1 

SNOtfFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

l.S 

2 

.3 

T 

4.8 
5 

.5 
6 

SPRUCE   KNOB 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

3.0 
3 

•1.0 
4 

-1.0 
6 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

■1.5 
3 

.2 
2 

1 

WHEELING    WARWOOD   DAM    12 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

3.0 
T 

.5 
T 

T 
T 

WH1TK    SULPHUR    SPHINGS 

SHOUT  ALL 

SN   ON   GND 

T 

T 

T 
T 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1 

2 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1,0 

.5 
3 

T 
2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1959 


_._.- 
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3  a 
a>  a) 


143    - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST    VIRGINIA 
NOVEMBER    1959 


STATION  INDEX 


1           l~l 

OBSERVATION 

2                                    "        Q 
1                              OS 

M 

g            TIME  AND 
P              TABLES 

< 

P 

STATION 

Q       COUNTY     <      E 

0 

OBSERVER 

§ 

1 

3 

1 

-MM 

1 

■■ 

0011 

UNmjI 

• 

w     ;. 

14  L| 

»ON0 

00**   o*E$I0J» 

»•    29 

79    IS 

1219 

'A 

MONOWiAHELA    POMER    CO. 

.     .-.     ISOHBKM 

»T     41 

80     >6 

1560 

IP 

'A 

CHARLES    L.    LOBBAN 

• 

tnootPM 

IB    55 

79    ,0 

3020 

'A 

ONER    S.    SMITH 

.-cm  !as 

38    2* 

79    49 

2730 

BA 

M 

NETTIE    R.     SHEETS 

-    COLLCGC 

0155    MERCER 

n  2i 

SI    01 

2600 

3P       IP 

CONCORD    COLLEGE 

39     t» 

'9    22 

2375 

5P,     5P 

HOMAP.D    R.    FULK 

U(*    |    t    -«*»|TAl 

0560    RALEIGH 

81     11 

2330 

6P       BA 

V.    A.    HOSPITAL 

3*11  fl*«eoot 

10 

39    02 

79    ** 

1679 

7* 

GEORGE    R.    HILLYARD 

m  to 

DM1   M0O0                           I 

39    09 

61     IS 

600 

;      7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

0*61    NICHOLAS                    • 

38    14 

Bl     10 

740 

1     '* 

•  AST  1 S    0.    SOGGS 

BM 

J47fl     KAMIWN                 |  10 

>9    09 

80    11 

1080        4P        4P 

R.    0.    MARTS 

OMT     TYLE»                                • 

39    21 

81    06 

640       5P       5P 

HRS.     LORENE     T.     YOUNG 

•  «u 

0»10    MOKGM                             « 

39    37 

TB    14 

640       6P       6P 

H.     M.     RUPPENTHAL.     1  II 

- 

-«i             • 

38    25 

80    47 

1885      4P      4P 

HAMILTON    GAS    CORP. 

Mil    «*CE« 

37    1* 

81     16 

2610      6P      6P 

N 

RADIO    STATION    WM|S 

•IWOIT 

o»:t  me«cer                 t 

37    IB 

81     11 

2605    MID    MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

0919    SLMMER5 

37    39 

80    51 

1186       8A      8A       8A    C 

CORPS   OF    ENGINEERS 

kolm             » 

31    13 

82    12 

600                 TA 

ALFRED    L.    DAVIDSON 

P^. 

1061    PRESTO* 

19    40 

79    37 

1796    10*    10A 

JAMES    1.    GALLOWAY 

'3*1                 9 

IB   50 

79    15 

1375 

7A 

H 

JOHN    B.     SHREvE 

1119    POCAHONTAS                 7 

38    11 

BO   OS 

2100 

7A 

MISS     ILEAN    WALTON 

10 

1*   00 

80    16 

14*5      6P 

6P 

DR.    ARTHUR    B.    GOULD 

12*2    BRAXTON                      5 

J8    52 

80   40 

770 

7A 

JOHN    W.    BROWN 

■    *0»ESI 

1)11     -A'lt                                • 

37    »9 

12   21 

740       6P 

6P 

M 

FOREST    SUPT. 

■C   1    I 

.121    RICHIE                          > 

59   10 

81     10 

680 '     6P 

6P 

EUREKA   PIPE    LINE   CO. 

MM    OK    i*UL(Y 

NCISTER                    * 

18    22 

60    16 

2010 

Si 

HOWARD    FLETCHER 

1191    TuckER 

39    03 

79    26 

1250       6P 

OP 

BEN    F.     THOMPSON 

1526    BRAXTON 

3B    37 

60    14 

950 

8A 

MRS,    CLARA    F.HOLDEN 

Ml     AP 

NAWMA 

38    22 

81     16 

950    MID 

HID 

c 

MJ 

U.S.     WEATHER    BUREAU 

l»T5     **1A«#HA 

IB    21 

81     39 

600      9A 

9A 

W.     VA.     WATER     SVC.     CO. 

■if  SON 

39   16 

80    21 

977    HID 

HID 

MJO 

c 

HENRY    R.     GAV 

16«6    Cla* 

3B    27 

Bl    05 

722 

7A 

MRS.    SARAH   6.    FRANKFORT 

i  If]     iANAbMA 

SB    29 

617 

MRS.    BERTHA    J.    YOUNG 

1959  uuumw               » 

38    29 

640 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO.          | 

ISM 

2044  WIRT                         s 

IS    ST 

SI     16 

660       TA 

TA 

H 

MRS.    OAPHIENE    COOPER          j 

It 

i?0«    TUCKER                         2 

39   08 

79    28 

3120                                    C 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

t   NAINClLt     1     it 

2616   GREENBRIER             * 

IT    SB 

80    45 

2*50                 6A 

KAREL    F.    EVANS 

las  *ii»QftT 

:'l*    RANDOLPH                 10 

18    51 

79    51 

1970    MID    MID              C 

SAMUEL    C.    CRICKARD 

kOi' 

2920MABION                         6 

19    28 

BO    06 

1298    MID    MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

»Cf2    MERCE*                          T 

IT    1% 

81    OT 

1225      x        x 

c 

H 

FRED    E.    BOWLING 

1215    PENDLETON                 9 

IB    40 

79    20 

1790      6P       7A 

c 

MRS. LEAFY    A.    REXROOE 

6 

19    06 

60    31 

1030 

c 

EQUITABLE    GAS    CO. 

3353MC    DOWELL                  1 

IT    22 

81     31 

1426       6A      6A 

c 

JAMES    KISH 

)»61     BRAXTON                      * 

18    40 

80    46 

840      6P      6P              C 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

>5*4    GIL-ES                          5 

18    56 

80    30 

7*0      6P       7A 

H 

FRED    M.    WELLS 

363ol  TAYLO*                       10 

39    21 

60    00 

1230      5P       5P 

EARL    R.    CORROTHERS 

)6*«    CALMOON                      5 

16    56 

61    06 

730      8A      8A 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

3  7*9    LINCOLN                          1 

IB    14 

Bl    59 

c 

ROBIN   0.    MOORE 

1816    SAR&0UR                    10 

19    03 

BO    07 

1175 

c 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

18*6    LINCOLN                          1 

IB    17 

B2    06 

6*2       6A      BA 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

mi  »et»» 

3927    JEFFERSON                 9 

*05                  TA 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

• 

1912    JEFFERSON                 9 

39    19 

220       5P      5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

IMS 

)»t*  ■  euel                 e 

39    33 

80    40 

T60                 IP 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

3 

*12»    FAYETIE                          7 

>•    07 

81    00 

1975                 TA 

f.    EUGENE    BROWN 

■a. is  dm 

4200    MASON                                8 

38    41 

B2    11 

570       TA       7A       7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

EMM* 

M                  11 

39    26 

79    31 

2*90      SP       7A 

MRS.    HARRIET    SHARPS 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Office, 
Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endlo 
at  time  of  observation . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequent ly  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hour 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication . 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Ta 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

V  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See"Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  tine  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEST  VIRGINIA  -  DECEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   74°  on  the  28th  at  Charleston  1 
Lowest  Temperature:   -5°  on  the  23rd  at  Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:   5.64  inches  at  Pickens  1 

Least  Total  Precipitation:   1.50  inches  at  Brushy  Run 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.44  inches  on  the  12th  at  Lewisburg 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   38.4  inches  at  Kumbrabow  State 

Forest 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   16  inches  on  the  8th  at 

Pickens  1 
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2.29 

■    2   S 

9.73 

•000   1 

« 

4.14 

i»»S 

«  jKoas  »u»  : 

«   •ATTCtSO*    f« 

XT 

2.7« 

2.80 

»  »»"e»sa»  l 
■f  una 

'  »UE1   DAM 
Mmu   9  «E 

Ft 

2. §2 
2.15 
2.69 
09.66 
2.99 

»  2 

2.61 
4.45 

■ 

'  ten 

-t  hud 

2.47 
9.27 
9.96 

RECOKD  MISSING 


.25 
.  M 
.53 


10    i    11       12       13       14   I    15 


19      20      21 


25      26      27 


28      29      30 


.52|  .40   .03 
See  Reference  Notes  rollovlag  StAtlon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


VEST   VIO0] 

CONTINUED 

OECEHOCH  | 

Station 

O 

Day  of  month 

1   * 

1     i    2    '    3 

4        5        6 

7 

8    |    9 

10      11  I 

12 

13  |   14  |    15 

16  |  17  | 

18 

19] 

20 

21 

22  |  23  ] 

24 

25 

26 

27 

28 

29      30 

VANDAL I A 

3.40 

.29 

.68 

.02 

,60 

.39 

•  06 

.36 

•  li 

T 

•  02 

.30 

•21      .14 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

2.62 

.61 

.23 

.27 

•  02 

.  1 0 

•  03 

T 

■01 

.00 

.73 

WASHINGTON     HAM     19 

2.45'     T 

.17 

.60 

T 

.03 

.15 

.02 

•  20 

T 

.15 

7 

•  40 

•  03      .« 

WEBSTER    SPRINGS 

3.79                                       .04 

.91 

.10 

,90 

.63      .10 

•93 

.13 

.11 

.04 

•  16 

•36      .10 

WEIBTON 

2.26      .02       I 

.42 

.20 

T 

.02 

,60 

.03 

•  02 

•  34 

T 

•  02 

T 

•  40 

.05      T 

WELLSBURG    3    NE 

02.10      T 

.36 

0.20 

T 

.56 

.10 

D . ',  3 

.22 

.04 

•  35 

0.04      T 

WESTON 

3.95      T            I           I 

.64 

.25 

.40 

.63      .06 

T 

.37 

•  OS 

T 

■  15 

•  02 

.'.3 

.'.3 

.25 

•34      ,3| 

WHEELING    WARWOOO    0AM    12 

2.39       .03                   I 

.03 

.56 

.11 

.01 

.it 

.51       T 

T 

T 

•  02 

T 

.10 

.24 

T 

.30 

■01      <0I 

WHITE     SULPHUR    SPRINGS 

3.05|                              .33 

.43 

T           t 

.74 

.39 

T 

T 

.45 

T 

•  16 

•  15 

.33      .09 

WILL IAMSON 

RECORO   MISSING 

WILLIAMSON    2 

2.60                   .19 

.07      .50 

.20 

T 

.30 

.33 

.06 

•  ie 

•  35 

.01 

•  00 

•  02 

T 

.10 

•  00 

•  to   ,n 

WINFIELO    LOCKS 

2.25 

.04 

.11 

.57 

T 

.31 

■  15 

.0, 

.5? 

.02 

.09 

T 

T 

.19 

7           ,19 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1959 


Day 
14   15 


Oi  Month 
16   17 


MAX 

MIN 


"AX 
HID 


-At 
M|N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


"AX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
KIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


to 


41   42 
25   34 


46   49 

n    54 


47   41 
25   53 


39 

2t 


35 
21 


44   38 
25   33 


43   40 
24   35 


44   42 
27   34 


53   55 
23   22 


44   40 
17   32 


47   47 
3c   30 


45   36 

33   29 


48   44 
21   27 


42   45 
25   21 


49   38 
26   34 


38   48 
25   22 


41   43 
24   31 


46   37 
23   29 


42   40 
35   33 


50   43 
27   33 


50   40 
27   31 


48   43 

25   27 


44   49   39 
29   33   33 

41   40   35 


52   50 
24   24 


46 

re 

50 

3e 

43 

27 

50 
?4 

50 


20   27   29 


47   43 
24   27 


»9 
32 


43   45 
33   33 


51   53 

23   23 


54   53 

28   30 


45   43 
27   29 


50   53 

22   22 


56   54 
24   24 


50   52 
25   24 


58   56 
21   29 


50   56 
20   25 


54   57 
31   31 


58   49 
30   24 


55   55 

16   23 


62   56 
22   33 


56   52 

27   43 


43   52 

28   29 


41   S3 

27   25 


52   55 

20   27 


52   57 
28   28 


51   56 
26   29 


52   50 
17   25 


54   56 
28   34 


41   55 
29   30 


53   55 
23   28 


45   53 

24   24 


51   53 
29   35 


54   50   36 
27   30   25 


55 
27 


43   59 
28   28 


52   53 
26   29 


54   56 
26   30 


26   25   3* 


50   52 
25   24 


55   58 

28   36 


55   46 

23   24 


60   54 
35   26 


43   45 
19   26 


50   55 
24   31 


37   43 

23   20 


39   46 
17   28 


31   40 
18   25 


39   48 

13   12 


36   45 
23   11 


35   46 
25   16 


38   52 

30   20 


37   44 
10    1 


39   49 
14   14 


35   45 

14   31 


29   44 

21   21 


26   30 
20   21 


35   43 

19   17 


45   50 
15   18 


38   47 
19   15 


28   35 

15   26 


45   51 
25   24 


35   46 
27   26 


36   46 
22   19 


30   40 
24   17 


34   44 
23   29 


37   43 
15   29 


28   47 
14   14 


42   49 
21   19 


3*   41   50 


30   47 
19   19 


45   47   57 
33   29   25 


28   27   22 


31   38 
17   20 


46   52 
28   26 


43   54 
28   22 


40   50 
27   26 


28   38 
14   11 


41   49 
23   19 


40   55 

15   36 


48   35 

27   39 


43   46 
19   34 


47   52 
24   42 


42   35 

29   37 


44   46 

24   37 


48   55 
18   39 


51   56 
26   43 


49   52 
35   34 


47   45 
21   28 


43   49 
24   29 


53   57 
28   45 


43   58 

30   37 


45   52 
19   36 


54   61 
37   41 


52   55 
23   37 


50   56 

30   41 


50   51 
15   34 


45   51   54 
26   32   40 


48   43   49 
18   23   40 


50   48   51 
20   24   40 


53   51   52 
20   20   29 


49   44   61 
16   29   40 


48   51 
17   31 


45   47   57 
11   25   40 


52   45   52 
15   21   35 


52   51   55 
17   19   35 


55   46   50 
35   26   42 


20   19   37 


19   14   3* 


53   55 

24   40 


53 

34 


40   53 
23   28 


43   53 

19   29 


36   46 

17   19 


46   51 
15   31 


41   54 
16   22 


56   58 
26   33 


48   45 
28   18 


44   54 
14   23 


47   55 
17   28 


43   50 
21   32 


41   45 
25   24 


32   38 
15   19 


40   53 
17   24 


43   57 
16   24 


36   45 
10   25 


45   58 
23   33 


40   45 
25   25 


38   42 
18   18 


38   40   54 
30   23   29 


40   40 
29   21 


52   45 
32   28 


58   40 
38   26 


55   44   58 
34   23   26 


57   45   56 
35   22   28 


54   40   55 
33   18   22 


54   39   38 
36   17   20 


60   40   45 
39   23   24 


53   46   47 
41   29   29 


39   21   22 


40   46 
18   27 


45   58 
25   32 


45   46 
25   20 


49   56 
28   2i 

37   46 


48   56 
19   27 


56   54 
27   40 


55   54 
39   42 


48   49 
33   35 


54   54   47 


56   56 
35   34 


54   49 
37 


60   56 
27   43 


55   54 
19   36 


55   59 
33   39 


51   54 
36   44 


56   58 
28   28 


50   53 
27   37 


36   38   39 


58   56 
26   40 


58   53   50 
32   37   39 


46   46   45 
36   37   38 


59   53 

36   48 


59   62 
31   32 


37   38   34 


57   60 
26   29 


56   50   47 


61  55  50 

29  41  42 

59  58  60 

28  42 

59  54  50 

27  41  44 

61  54  50 

32  40  43 

54  51  49 

35  35  41 

59  61  53 

27  30  42 

58  62  53 

22  30  45 


31   38   40 


30   32   44 


61   56 
32   41 


60   57 
32   41 


50   46 
28   33 


59   58 
35   35 


48   45 
32   20 


26   22   19 


26   18   28 

45   33   31 
30   13   25 


48   38   40 
34   23   24 


39   33   41 
29   13   27 


40   35 
24   15 


39  41  41 

28  22  29 

52  41  41 

33  22  25 

38  34  36 


33 

35 

18 

26 

33 

32 

15 

26 

36 

35 

14 

24 

38 

43 

22 

2A 

39 

42 

18 

2  8 

38 

41 

18 

30 

37 

41 

11 

25 

38 

41 

20 

17 

41 

43 

18 

24 

32  20  23 

41  32  32 

20  8  20 

41  43  39 

25  23  31 

43  39  35 

32  16  29 

47  36  36 

26  13  28 

40  33  35 

22  9  21 

40  42  40 

32  23  18 


34   32 
26   22 


32   34 
18   21 


26   30 
-  2   12 


32   37   30 
19   14   23 


34   37 

15   19 


33   40 
)5   23 


40 

40 

19 

3  9 

14 

10 

7 

26 

36 

36 

37 

31 

28 

17 

20 

22 

32 

28 

31 

34 

2  3 

17 

21 

22 

36  34  35 

16  19  19 

34  25  27 

4  4  14 

29  35  38 

16  15  IB 

41  41  45 

18  18  26 

32  35  39 

5  11  22 

25  27  32 

15-5  10 

34  39  43 
24  21  32 

41  35  40 

23  22  24 

31  36  38 

20  18  21 

35  32  35 

17  17  20 


37  35  37 

23  18  23 

35  30  29 

22  15  17 

24  21  22 

28  24  30 

7-1  10 

37  37  46 

25  23  33 

33  28  28 

20  10  14 

33  29  26 

17  9  15 

29  21  33 


32   31 

17   20 


it 

45 


38 

38 

50 

57 

15 

23 

34 

41 

27 

2  8 

45 

55 

1  3 

18 

28 

34 

28 

26 

50 

61 

10 

13 

21 

34 

38 

42 

37 

57 

17 

21 

31 

37 

40 

40 

56 

65 

17 

23 

34 

39 

36 

38 

56 

62 

20 

24 

30 

40 

37 

37 

50 

55 

11 

21 

32 

38 

33 

35 

40 

57 

19 

21 

28 

30 

51   36 
34   34 


33   57   60 
26   30   38 


47   53   60 
21   32   42 


63 

2  9 


49   55   62 
26   32   45 


46   57   70 
30   38   43 


41   48   68 
25   30   36 


54   60   67 
30   32   34 


51   6  3   64 


46   60   62 
31   34   43 


3  3   42   55 
27   33   38 


19   34   40 


55   62   68 
31   27   40 


56   65   72 
30   29   36 


54   60   66 
29   35   41 


30   33   40 


57   63   71 
37   45   46 


34   37   43 


51   60   67 


39   54   62 
28   30   41 


50   30   29 


32   30   22 


47   34   30   26 


64  52  39 

48  31  28 

51  48  41 

42  41  33 

68  58  47 

49  31  29  22 

61  53  40  32 
51  29  29  22 

55  41  30  25 

40  28  25  20 

62  60  41  39 
39  37  35  29 

63  58  35  31 

43  33  26  23 

60  51  34  30 

49  34  29  21 

66  47  47  46 

41  31  24  16 

64  54  38  35 
48  36  32 

53  46  32 

41  28  22  16 

66  42  36  31 

42  35  31  23 

74  68  41  37 

44  39  35  30 

62  49  36  32 

47  35  30  26 


70   65   40 
41   37   32 


35 

2  6 


45   59   63 
30   35   39 


29  32 

44  48 

18  37  40 

56  62  73 

33  44  46 

40  49  64 

24  30  38 

39  50  67 

20  20 


52   59   71 
24   21   36 


60  46  33 

46  33  29   24 

53  49  29   26 

48  27  26 

59  48  37 

43  35  33   25 

71  61  41 

42  37  35   29 

63  56  38   35 

47  37  32   29 

63  58  39   36 

46  36  33 

59  58  36 

48  35  29   26 

73  64  44   35 

41  27  32   28 

73  68  40 

42  38  36   29 


50   45 
41   37 


43   39   34   30 


44.8 
28.4 


45.5 
28.2 


41.8 
24.5 


45.8 
26.4 


45.7 
27.1 


48.4 
28.0 


46.0 
28.2 


48.2 
22.9 


47.9 
26.6 


42.3 
28.1 


45.2 

27.5 


46.0 
27.0 


50.7 
26.6 


46.7 
27.1 


40.2 
23.4 


48.1 
31.8 


49.1 

30.6 


46.1 
28.0 


46.5 
26.2 


44.4 
30.5 


41.4 
26.6 


47.4 
26.9 


48.5 
29.5 


48.7 
30.3 


47.3 
28.0 


47.5 
26.4 


48.5 
27.6 


55   51 

40   30 


64   41 
41   36 


60   45 
39   38 


64   5  3 
43   39 


43   40 
36   26 


27   25   16 


69   53 
50   36 


46.9 
28.5 


47.9 
28.5 


38.8 
19.0 


48.3 
28.0 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST  VIRGIN) 
DECEMKS  195 

Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

M 

31 

LEWISBURG 

MAX 

MIN 

46 

17 

47 
22 

46 
29 

54 
18 

52 
25 

45 

29 

32 
20 

42 

17 

50 
20 

50 
20 

50 

18 

55 
36 

50 
30 

46 

17 

55 
25 

60 
34 

55 

40 

53 
40 

45 
25 

40 
15 

;4 
28 

35 
15 

35 

10 

35 

17 

40 
25 

53 

30 

6S 

34 

60 

47 

52 
30 

4", 

29 

7/ 

LOGAN 

MAX 

MIN 

40 
20 

47 
26 

46 
32 

48 

30 

54 
30 

57 
35 

44 
26 

30 
21 

45 
23 

52 
22 

47 
22 

58 
34 

61 

40 

61 
30 

47 
30 

60 
31 

59 
31 

54 
46 

54 
34 

53 
24 

53 
24 

42 
29 

36 

44 

25 

57 
35 

65 
36 

42 

71 
42 

64 

40 

62 

35 

31 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

38 

14 

51 
23 

41 
25 

41 
27 

53 
27 

51 

30 

42 

24 

31 

19 

45 
20 

4  9 
19 

46 
18 

51 
30 

63 
36 

42 

24 

4f 

23 

59 
27 

60 
27 

51 
40 

5! 

30 

41 
20 

41 
20 

40 
19 

37 
16 

42 

17 

43 
29 

59 
31 

61 
38 

69 

37 

57 
37 

43 

32 

38 
26 

MADISON 

MAX 
MIN 

35 
17 

42 
24 

39 
29 

40 
29 

51 
28 

58 
34 

41 
27 

30 
20 

42 
22 

49 
19 

44 
19 

54 
33 

61 
39 

40 
27 

44 
27 

57 
29 

58 
28 

53 

44 

51 
33 

40 
21 

40 
26 

42 
27 

35 
19 

39 
21 

45 
32 

57 
36 

65 

40 

68 

45 

65 
38 

41 

36 

it 

30 

MANN1NGT0N  1  N 

MAX 
MIN 

35 

.'6 

45 
22 

49 
30 

44 
26 

55 
26 

52 
32 

38 
26 

33 
23 

35 

6 

45 
9 

45 

17 

53 
35 

56 

34 

36 

16 

42 
23 

54 
34 

56 
32 

51 
42 

48 
30 

37 
11 

33 

24 

34 
18 

29 

10 

39 

/2 

38 
29 

48 
34 

59 

44 

66 
45 

62 
35 

40 

30 

M 

2  6 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

50 
25 

50 
25 

53 
24 

54 
24 

48 
27 

47 
35 

37 
33 

42 
27 

53 
21 

51 

26 

44 
28 

51 
38 

51 

35 

46 
27 

46 

20 

60 
32 

52 
39 

47 
37 

44 
23 

37 
17 

36 
2  6 

32 
18 

26 
13 

30 
14 

41 
23 

46 
29 

64 
it 

46 
40 

4  6 
40 

4. 

35 

37 
27 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

46 

22 

54 
23 

49 
22 

59 

20 

54 
26 

47 
24 

35 
25 

42 
22 

49 
17 

50 
20 

50 
21 

52 
40 

46 

31 

47 
17 

46 
22 

58 
27 

48 

37 

45 

40 

41 
27 

35 

11 

35 
24 

30 

13 

26 
5 

27 

10 

46 
22 

58 
29 

81 

36 

59 
42 

51 
35 

36 

32 

34 
24 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

45 
10 

40 
24 

48 
32 

52 

22 

48 
27 

45 
29 

30 
20 

39 
10 

46 

10 

49 
10 

42 
20 

52 
38 

50 
30 

43 

2  0 

55 

28 

58 
25 

52 
39 

48 
42 

45 
26 

35 
12 

33 

27 

30 
18 

31 
10 

30 
20 

44 
28 

57 
34 

6  5 
34 

55 
49 

50 
31 

33 
30 

30 
21 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

47 
23 

44 
25 

42 

31 

52 
29 

55 
29 

42 
32 

33 
27 

35 
22 

46 

13 

46 
15 

45 
29 

57 
39 

54 
34 

44 
19 

55 

2  5 

57 
30 

50 
33 

48 
39 

39 

28 

34 
15 

3  3 
27 

29 

4 

34 
14 

39 

19 

47 
30 

59 
37 

67 

4  3 

62 
48 

53 

34 

30 

3  5 
27 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

51 
19 

53 
23 

53 
21 

58 
17 

51 
21 

47 
25 

44 
23 

51 
15 

51 
15 

45 
21 

45 
35 

66 
38 

41 
16 

52 
20 

59 
25 

57 
34 

50 
43 

49 
31 

42 
10 

38 
25 

34 

12 

28 
6 

7  9 
11 

42 

20 

52 

28 

70 
33 

63 

40 

62 
39 

44 

34 

60 

24 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
28 

50 
36 

40 
32 

52 
31 

55 
37 

46 
31 

31 
25 

33 
23 

43 
28 

45 
25 

56 
31 

57 
40 

40 

30 

39 
23 

53 
30 

55 
44 

50 
45 

49 
31 

34 
20 

32 
16 

34 
24 

24 
15 

31 
13 

37 
23 

49 
35 

57 
41 

64 

60 

61 
47 

47 
34 

34 
30 

30 

74 

MORGAN TOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 

MIN 

45 

2  5 

52 
26 

44 
34 

48 
27 

55 
28 

44 
30 

34 
25 

35 
22 

45 
21 

46 
18 

47 
27 

57 
40 

55 
33 

43 
20 

54 
28 

56 

36 

50 
35 

46 
34 

38 
28 

35 

14 

35 
25 

31 
15 

34 

12 

4  0 

21 

49 
30 

59 
31 

67 

42 

63 
42 

54 
33 

38 

29 

34 
27 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

45 
29 

48 
25 

42 
27 

50 
32 

55 

33 

45 
32 

33 

27 

36 
24 

45 
27 

50 
23 

43 
29 

55 
40 

39 

33 

40 
22 

51 
32 

59 
29 

50 
35 

44 
35 

35 
30 

38 
19 

32 

25 

30 
6 

31 
9 

44 
24 

46 
33 

54 
36 

61 
43 

55 
44 

54 
35 

38 
29 

33 
27 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

46 
28 

45 
27 

43 
33 

52 

31 

55 
31 

50 
32 

33 
28 

36 
24 

47 
19 

48 
19 

47 
31 

55 
41 

55 
30 

44 
22 

55 
27 

58 
35 

50 
36 

46 
38 

40 
28 

38 

17 

35 
19 

31 
11 

33 

16 

40 
23 

46 
31 

56 
38 

67 
44 

61 
46 

51 
38 

38 
31 

35 

2  8 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

38 
10 

42 
12 

42 

12 

38 
2  0 

58 
23 

54 
35 

41 
19 

25 
9 

45 
14 

50 

14 

51 
16 

50 
34 

56 
32 

34 

11 

47 
18 

58 
27 

61 
30 

53 

41 

50 
24 

35 
16 

40 

72 

39 

18 

33 
12 

35 
20 

35 
20 

53 
32 

59 

37 

68 
43 

59 

31 

3  8 
28 

35 
21 

PARKERS8URG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

44 
29 

41 
30 

37 
30 

51 
27 

54 
35 

44 
31 

31 
23 

35 
22 

45 
23 

46 
22 

50 
35 

56 
40 

40 
29 

42 

19 

54 
30 

55 
39 

51 
46 

47 
33 

38 
26 

35 
18 

31 
25 

28 

13 

30 

18 

39 
27 

48 
32 

57 
42 

67 

48 

61 
42 

42 
34 

34 
30 

31 

27 

PARKERSBURG  W8  CITY 

MAX 
MIN 

46 
30 

44 
31 

37 
30 

52 

28 

55 
36 

44 
30 

30 

27 

39 
26 

49 
24 

49 

22 

62 
36 

58 
39 

39 
31 

43 
23 

57 

30 

58 
41 

52 
47 

47 
34 

37 
26 

36 
19 

33 
26 

28 
16 

32 
20 

40 

28 

52 
34 

58 
43 

69 
49 

64 
41 

42 
34 

36 

32 

33 
28 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

44 
19 

48 
26 

42 
34 

51 

22 

48 
26 

45 
32 

34 
23 

34 
21 

44 
25 

44 

15 

41 
23 

53 
34 

53 
31 

39 

20 

52 

23 

53 
30 

53 
35 

48 
42 

44 
28 

32 

13 

39 
27 

31 
11 

33 
9 

36 

19 

47 
31 

53 
34 

58 
39 

55 
32 

35 
29 

32 
24 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

50 
29 

54 
29 

51 
26 

58 

22 

50 
26 

47 
30 

38 

31 

46 
30 

54 
32 

52 

27 

45 
26 

52 
37 

51 
38 

46 
22 

57 
26 

60 

40 

55 
39 

50 

44 

45 
33 

38 
16 

40 
27 

33 

18 

26 
12 

26 
17 

43 
23 

53 
32 

70 
37 

65 
44 

51 

40 

42 

33 

35 

30 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

4  0 

12 

46 
24 

40 
31 

54 
22 

52 
30 

38 
26 

28 

20 

33 
17 

43 
14 

43 
10 

44 
24 

51 
41 

45 
27 

41 

15 

49 
27 

53 
28 

51 
36 

47 

37 

38 
25 

31 

14 

36 
24 

26 
10 

28 
6 

39 

20 

48 

34 

56 
37 

63 
38 

55 

41 

47 
30 

30 
27 

27 
17 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

36 

30 

48 
31 

51 
34 

51 
34 

57 
30 

47 
35 

38 
30 

32 
27 

38 
24 

47 
27 

46 
28 

44 
35 

51 
36 

48 
28 

46 
26 

53 
28 

56 

40 

55 

44 

47 
33 

37 
16 

35 

18 

34 
15 

26 

9 

26 

13 

38 

19 

38 
28 

47 
36 

67 
39 

51 
40 

42 
34 

36 

28 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

39 

50 

43 

55 
32 

55 
32 

40 
25 

28 
14 

44 
16 

51 
22 

50 
23 

42 

30 

56 
38 

40 
27 

52 

28 

58 
28 

57 
30 

58 

44 

52 
34 

42 
23 

43 
31 

41 
26 

41 
18 

42 
21 

71 
48 

58 
39 

40 
36 

39 
30 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

46 
27 

45 
29 

42 
29 

51 
24 

55 
32 

55 
32 

35 
28 

41 
25 

50 
20 

50 
18 

54 
34 

58 
47 

56 
35 

45 
19 

55 
28 

57 
32 

54 
42 

51 
43 

43 
33 

39 

19 

36 
31 

32 

16 

34 
21 

41 
27 

54 
28 

61 
41 

70 

41 

64 
49 

57 
37 

50 
35 

39 
28 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

41 
20 

43 

30 

37 
29 

55 
24 

50 
28 

45 

25 

27 
16 

32 

15 

39 
25 

45 
19 

46 
20 

50 

27 

47 

25 

40 

17 

50 

32 

52 
35 

48 

41 

46 
41 

42 
22 

33 
15 

33 

24 

25 

12 

34 
13 

36 
20 

49 
35 

55 

41 

63 
43 

58 
41 

47 
27 

29 
25 

27 
15 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

48 

18 

42 
24 

40 
26 

53 
19 

56 
28 

43 
29 

33 
18 

44 
22 

51 
14 

52 

13 

53 
29 

59 

44 

55 
26 

46 
14 

60 
24 

60 
25 

54 

40 

51 
39 

44 
29 

40 
13 

35 

27 

35 

14 

35 

16 

42 

19 

53 

24 

60 
35 

73 

38 

66 

41 

50 
33 

39 
29 

37 
25 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

MIN 

50 

31 

54 
25 

54 
23 

59 
21 

47 
23 

43 
28 

42 
32 

41 
29 

53 

17 

52 

23 

45 
22 

44 
37 

5  7 
79 

48 
28 

45 
19 

60 
27 

55 
35 

50 

44 

46 
34 

37 
13 

39 
25 

33 
14 

29 

8 

29 
15 

41 
21 

50 
31 

70 
35 

60 
45 

50 

40 

41 
34 

40 

28 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

47 
31 

48 
30 

44 
37 

56 
27 

50 
30 

44 
34 

33 
26 

34 
24 

45 
22 

47 
18 

41 
25 

45 
35 

51 
33 

42 
23 

54 
25 

55 

33 

50 
35 

48 
42 

43 
31 

34 
14 

36 
28 

31 
15 

32 

11 

34 

19 

45 
31 

49 
35 

68 
34 

56 

44 

54 
35 

36 

30 

33 
27 

SPENCER 

MAX 
MIN 

46 
27 

43 
29 

41 
32 

53 
82 

56 
32 

53 
32 

37 
22 

40 

24 

49 
21 

50 

16 

54 
33 

58 

47 

55 
34 

44 
19 

57 
30 

60 
40 

55 

45 

50 

40 

41 
32 

37 
17 

37 
30 

31 
21 

35 

20 

41 
27 

56 
29 

61 

42 

70 
42 

65 
50 

64 
35 

37 
31 

33 

21 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

28 
11 

42 
22 

43 
28 

42 

26 

56 
32 

51 
32 

36 
16 

29 
10 

33 

15 

40 
24 

42 
25 

48 
35 

44 

26 

27 
15 

40 
15 

45 
25 

51 
36 

46 
37 

40 

20 

30 

11 

30 

12 

32 

9 

26 
6 

25 
12 

37 
17 

46 
35 

50 
41 

58 
44 

48 
28 

32 
25 

26 
15 

UNION 

MAX 

MIN 

37 

15 

49 

17 

50 
27 

46 

19 

56 

21 

49 
33 

42 
20 

26 

16 

44 
18 

51 

13 

53 
20 

52 
27 

59 

35 

37 
18 

47 
26 

57 
27 

59 
36 

44 

40 

46 
26 

37 
15 

40 
21 

39 
18 

36 
13 

34 
17 

33 
21 

44 
30 

52 
31 

68 
36 

60 

34 

37 

30 

38 
23 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

43 
25 

50 
24 

55 
25 

53 
21 

58 

24 

50 
27 

46 
28 

35 
23 

48 
16 

54 

19 

52 
24 

50 
32 

63 

19 

44 
24 

47 
23 

48 
23 

60 
35 

49 

40 

46 
32 

40 

14 

37 
16 

36 
19 

32 

10 

2  9 
12 

29 
16 

43 
24 

64 

33 

71 
38 

52 

40 

46 
36 

39 
26 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

46 
15 

47 
27 

42 
35 

56 
28 

50 
29 

47 
30 

34 
24 

40 
12 

50 
14 

47 
14 

50 
25 

56 
42 

54 
32 

45 

21 

56 
26 

58 
26 

51 
38 

51 
45 

46 
29 

41 
18 

44 

28 

41 
18 

42 
12 

40 

2  6 

53 
35 

62 

40 

70 
45 

63 
48 

52 
34 

36 

33 

35 

.'7 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

43 

78 

47 
30 

40 
28 

48 
32 

53 
39 

50 
35 

33 

29 

33 

26 

42 
26 

46 

25 

48 
34 

54 
45 

52 
32 

40 
20 

53 

30 

57 

40 

48 
42 

44 

35 

40 
29 

35 
26 

31 

25 

30 
12 

28 
12 

41 

22 

45 

34 

51 

40 

61 
47 

58 

50 

52 
35 

36 
28 

32 
26 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

43 
35 

48 
25 

43 
29 

50 
30 

55 
30 

46 
33 

34 
25 

34 
25 

42 
19 

45 
19 

50 
27 

55 

40 

56 

35 

40 
18 

51 
28 

55 

39 

57 
33 

50 
39 

40 
31 

34 

16 

33 

27 

30 
5 

29 
6 

37 
22 

40 
21 

53 
31 

64 

44 

58 
49 

56 
36 

40 
33 

35 

27 

WESTON 

MAX 
MIN 

35 

23 

49 
29 

51 
29 

39 
7  4 

54 
24 

58 
32 

41 
28 

29 
23 

39 
21 

48 
17 

49 
17 

51 
35 

58 
36 

36 
21 

44 
21 

58 
28 

59 

40 

55 

45 

50 
32 

38 
18 

34 
19 

41 
21 

28 
19 

34 
19 

38 
28 

56 

33 

63 
43 

71 
42 

66 

31 

38 

31 

34 
28 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

34 

26 

49 
28 

47 
29 

44 

12 

30 
34 

55 

36 

42 
28 

32 
24 

35 

26 

44 

25 

47 
25 

50 

37 

56 
36 

37 
24 

43 
24 

51 
38 

55 
38 

60 
42 

44 
33 

38 
19 

35 
19 

30 
12 

29 

11 

30 
15 

40 
26 

47 
34 

61 

41) 

64 
45 

58 

37 

40 

31 

35 
21 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

47 
14 

52 

21 

50 
31 

56 

70 

48 
25 

46 
31 

33 
22 

42 
20 

50 
15 

49 

17 

42 
20 

36 

36 

36 
34 

49 
21 

65 
25 

60 
24 

57 
39 

53 
42 

47 
30 

37 
15 

37 
28 

36 
19 

33 

11 

30 
18 

40 
29 

54 
32 

6  6 
34 

61 
45 

53 
33 

37 
32 

37 
29 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

S*«  R«l«r«Dc*  Not«a  Following  Sullon  Indox 
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-onttnu»d 

DAILY  TEMPERATURES 

AST   VIRGINIA 
JECEMBER   1959 

Day  01  Month 

• 

S1 

Station 

1        2        3 

4        S 

6 

7 

e 

9 

10       II       12 

13       14       15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  ,  23 

24 

25 

26 IT  27 

28 

29 

30 

31 

9 

1 

IWICLP    LOCKS 

MAX 

MIN 

)a    so    »j 

17      27      SI 

4?      SO      96 

26      26      3* 

43      32      45 
28      25      25 

51      50      54 
24      22      38 

60      61      41 
39      24      22 

58      60      52 
30       32       44 

50       41       40 
31      21      22 

39       35       37 
25      22       24 

43       54      62 
24       33      41 

70      66      40       36 
44       39       34       30 

48.3 
29.3 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

■a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

■ARCS  1959 

tLM   JACOBS    O.K    1 

.06 

.09 

.68 

.10 

.17 

.10 

.40 

.10 

.40 

.05 

.25 

2.40 

JUHE   1959 

am  mttosok  r  re 

.93 

.51 

1.40 

2.84 

JULY    1959 

ua  piTTOSo*  ■  re 

.29 

.30 

1.53 

.45 

.13 

.70 

.14 

3.54 

A'XLST    1959 

u_nr  PATTTSSoa  r  re 

.63 

T 

.IS 

.19 

.07 

.40 

.20 

1.64 

So*  R«l*r«Bci>  Nol4M  Following  SUUoo  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST   VIRGIBCIA 


Day  of  month 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

■/A 

25 

26 

27 

28 

29 

;'j 

31 

ABERDEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

6.0 
6 

T 
5 

1 

1 

T 

r 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

I 

T 

T 

X 

7 
T 

2 
T 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5  . 0 
5 

5 

3 

2 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

2 

1 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

.5 
1 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

4  At 
14 

1.0 
15 

10 

8 

6 

1 

.5 
1 

1 

1 

T 

3.0 
3 

2 

2 

T 
2 

T 

1.0 

1 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BLUEFIELD  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5 

T 

T 

.5 

- 

- 

.3 

.1 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

1.0 
5 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

.6 

.1 
2 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .(l 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

I 

T 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
3 

2 

4.0 
4 

1.0 
4 

1 

1 

1 

T 

.5 

1 

T 

T 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

1 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
9 

6.0 
10 

5 

4 

3 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

1 

1.4 

.5 

2 

.2 

1 

T 

T 

.2 

T 

T 

.4 

.7 
1 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

T 

T 

T 

1.4 
T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

1 

T 

8.0 

2.4 
9 

12 

8 

4 

T 

T 
T 

T 

1.8 

T 

2 

1 

T 
T 

T 

1.3 

T 

.8 

1 

.5 
3 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

1.0 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

14 

- 

- 

4 

2.4 
2 

19.0 
21 

15 

12 

9 

8 

2.0 
2 

1 

T 
T 

3.0 
3 

2.0 

5 

3 

2 

2.0 

1 

1.0 
2 

7.0 

8 

LAKIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 
2 

.2 
2 

2 

T 

T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

7.0 

7 

1.0 

7 

6 

3 

3 

T 
T 

1  .0 
1 

1 

1 

T 

.5 
1 

1.0 

1 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

.1 
T 

T 
T 

T 

T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

2.0 
2 

7.0 
9 

5 

3 

2 

2 

T 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

3.0 

3 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 

3.0 
3 

3 

2 

T 

T 

.7 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.1 
3 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
7 

2 

1 

1.0 

1 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

2.0 

T 
2 

2 

1 

T 

2.0 

T 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

.8 

.4 

1 

1 

T 

2.0 

2 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.3 

T 

2.0 
2 

2 

2 

T 

T 

.2 
T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

1 

T 

T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

in  i 
10 

2.0 
10 

9 

7 

5 

3 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

1 

1 

T 
T 

.5 
1 

.5 

1 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

8.0 
8 

4.0 
9 

6 

2 

2.0 
2 

2.0 

1 

4.0 

4 

1.0 
1 

T 

T 

1.0 
1 

3.0 
4 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
T 

T 

2.5 
2 

2.11 
2 

T 
1 

T 

T 

4  .  :i 

4 

T 

:i 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 

.5 
T 

1.5 
1 

T 

T 

T 

i  :. 
i 

5 

4 

4 

1 

T 

.5 
T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

T 
2 

T 
T 

I 

T 

T 

T 

T 

WINFIEIJ)  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

1 

T 

.2 
T 
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STATION  INDEX 


STATION 


fl       COUNTY 


turn*  I  m 


C09KOM    »U,C« 


MLLtVULf    &*■ 


Mil   U»SHU» 

ae»*  preston 
9102  -01--.V 

C143    RANDOLPH 
024*   POCAMONT, 

I   *€»CEt 

392'    GRAN* 

0*90    »*LFlt> 

e*sj  sarsouo 

04*9   wOOC 


1*00 
74  22  2379 
•1  11  23)0 
79  54  1479 
•1    4!         *00 


"... 


NICHOLAS 


M*OS   rjM-   vi*   now 

ICO 


0*14   -t£»CE« 

etn  mcrce* 
:•)•  s.*wE"s 

107^  LINCOLN 
1063   PNESTON 

120*  PENDLETON 

1215  POCAHONTAS 

1220  UPSHUR 

12*2  HAXTON 

:)i»  .*»•!£ 

132B  *ICm|E 

1M3  *C6STEt 

IW»  TuOtEt 

1526  BtAITOH 

irw  •  *-«iwha 

1»T9    KANAWHA 

16TT  MiKISOW 
1*46   O.AY 
1773    KANAWHA 

1*99    mi.    i 

205*    Hit! 
220*   TUCKER 
2638    GREENBRIER 
2716   liKCOiPN 
2*20    MARION 

3072   "ERCER 
121*    s^NOlETON 
3231   LEWIS 
3333   »C   DOwELL 
3361    BRAXTON 

33**  GILMER 
363:   T4YL0B 

36*8  C*L«OUS 
3T4»  LINCOLN 
3916    BARBOvR 

3S46  LINCOLN 
1921    -EFFERSON 

3932   JEFFEDSOH 
19T4   nETZEl 
■.128    FAYETTE 


4  39    14 

10  3*   0* 

•  3*   21 

9  39    37 

4  3a    23 

1  37    14 


*  38  901 

i  is  u 

10  »9  00 

5  38  32 

8  37  59 

3  39  10 

*  38  22 
2  39  03 

4  38  37 

*  39  22 

4  38  21 

6  39  14 

*  38  271 

*  38  2* 
4  38  2* 

9  SB  97 
2  39  08 
4  37  58 

10  38  33 


81    10 


740 


BO    3)  1080  40  »0                  I 

81   04  440  9R  3* 

78    14  440  4»  4' 

80  47  1889  40  40 

81  14  2410  60  40        I 

81  13  2801  HID  MID        l 
90  3»  1388  BA  84   9*  C  I 

82  12;  600  T* 

?9    17  1798  10A  10A 


1379 
2100 
14*5      6P 


79  IS 

80  08 
80  IB 
80  40 
82    21 


81  10  680 
90  34  2030 
79    26      3230 


Bl    V 

81     39 


950   "10   Mie 


81    22         417 


II 


6A0 


L»    E3LE   BONO 
MONONGAHCLA    POWER   CO. 
CHARLES    L.    L09BAN 
ONER    S.    SMITH 
NETTIE    R.    SHEETS 

CONCORD   COLLEGE 
hOwaRO   "*    FULK 
V.    A.    HOSPITAL 
GEORGE    R«    MILLYARQ 
CORPS   OF   ENGINEERS 

RASTIS    0.    BOGGS 
*.    0.    MARTS 

mrs.  lorene  t,  young 
h,  m,  ru0penthal*  j  ii 
hamilton  gas  corp. 

raoio  station  whis 
fed.  aviation  agency 
corps  of  engineers 
alfreo  i*  davidson 
james  i.  galloway 

john  b.  shreve 
miss  ilean  walton 
dr.  arthur  b*  goulo 
john  w.  brown 
forest  surt. 

eureka  pipe  line  co. 
;  howard  fletcher 
ben  f*  Thompson 
MRS*  Clara  f.holden 

l|  U.S.    WEATHER    BUREAU 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 
HENRY    R.    GAY 
MRS.    SARAH    6.     FRANKFORT 
MRS*    BERTHA    J.    YOUNG 
iATURAL   GAS   CO. 


YJVlLLE    1    N« 


60JS0N 
ANNINCTOn  1 


4200  MASON 
*26*  PRESTON 
4281  LEWIS 

•i^IOPJ 
4369  WETZEL 

418!  CABELL 
*»:■  -C  DOwELL 
**78  LtWlS 
453*  LE«IS 
4763  JEFFERSON 

4816  "IN&O 
4136  MINERAL 
4941  MINERAL 
4971  RANDOLPH 
90C2  l 


9224  GREENBRIER 
5284  MONROE 
3323  JACKSON 
33*1  GILPCH 

5393  LOGAN 
3363  KANAWHA 
3343  BOONE 
5421  MARION 
3626  MARION 


39   26 

80   08 

37    35 

81    07 

38    4C 

79    20 

39    0« 

80     31: 

37    22 

81     33 

39    40 

80   46 

38    36 

60   30 

39    21 

80   00 

38    SB 

81    06- 

3B    14 

81     59 

39   03 

80   07 

38    17 

82   06 

39    IS 

77   ** 

39    19 

39    33 

80   40 

38   07 

81    00, 

38   41 

82    11 

39   26 

79    31 

38    59 

80    22 

39    38 

SO    08; 

39   41 

80    27| 

38    25 

12    27 
81     t.9 

37    21 

38    49 

90    281 

BO    25 

39    23 

77    53 

37    50 

82    24 

39   26 

79   59 

39   22 

79   00 

38    35 

80   05 

39    43 

79   51 

38     57 

82    03 

37    48 

80    26 

37    27 

90    *0 

38    5* 

ai  32 

38    51 

80    SS 

37   51 

62   00 

38    12 

81    22 

3B   03 

91    49 

39    33 

80   21 

39    32 

80   22, 

61  16  660 
79  28  3120 
60  49   2490 

79  51   1970  I 
1298  ' 


3225 

1790 
1030 
1426 


HOPE 

MRS.  DAI 


760   6P   TA 


6*2   8A   8A 

405       7A 
220   5P   9P 


570   7A   7A   7A 


565  MID  MID 


NE  COOPER 
MRS*  MARY  L*  OUMAS 
KAREL  F*  EVANS 
SAMUEL  C.  CRICKARD 
CITY  FILTRATION  PLANT 

FRED  E*  BOWLING 
MRS. LEAFY  A.  REXRODE 
EQUITABLE  GAS  CO. 
JAMES  K1SH 
W<  VA.  WATER  SVC.  CO. 

FREO  W.  WELLS 
EARL  R.  CORROTHERS 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
ROBIN  0*  MOORE 
MRS. OPAL  R.  JACKSON 


W.  VA.  WATER  SVC.  CO 
MISS  ELEANOR  J.  WHITi 
NATIONAL  PARK  SERVIO 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
Ft  EUGENE  BROWN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  HARRIET  SHARPS 
MAPLE  M.  SUMMERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MFGRS.  LT 


LO40 

n*: 

1030 

990 

9P 

blO 

930 

<p 

13*0 

9210 

<p 

500 

619 

5P 

2250 

5f 

2000 

675   8A   9A 

97*  10A  10A 


CO. 

I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS  MOLLIE  C.  AUV1L 
CLARKSBURG  WATER  BOARO 
MRS.RETA  GOLDSMITH 
UNIVERSITY  EXP.  STA.    \ 

ROY  A.  DEMPSEY 
POTOMAC  STATE  COLLEGE 
PAUL  C.  ROU2ER 
FOREST  SUPT. 
WEST  PENN  POWER  CO. 

AGRI.  SUB-EXP*  STATION 
'  HUGH  A.  SCOTT 
,  LOUIS  E.  CANTIBERRY 

BROOKS  E.  UTT 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

DANNY    F.    WOOLCOCK 
CORPS   OF   ENGINEERS 
J.   E.    CURRY 
JAMES    N.    MORGAN 
ORA   G.    FROST 


U 

OBSERVATION 

o 

0 

U 

1 

TIME  AND 

Z 

fi 

P 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

E 

0 

OBSERVER 

i 

3 

§ 

ri 

I 

6 

1 

i! 

o 

_1 

Eh 

| 

MARLINTON 

9072 

POCAHONTAS 

7 

38    13 

90 

09 

2150 

c 

CECIL   A.    CURRY 

MARTINSHURG    FAA    AP 

■5707 

BERKELEY 

39     24 

77 

537 

MID 

Mil 

FED.   AVIATION   AGENCY 

MARTINSBURG    2    W 

9712 

BERKELEY 

9 

39    28 

78 

00 

535 

c 

ROBERT    L.    CRISWELL 

MATHIAS 

1739 

HAROY 

9 

39    92 

79 

52 

1629 

OP 

OP 

C   H 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

MATOAKA 

57*7 

MERCER 

7 

37   25 

81 

U 

2380 

7A 

RAY    8.    THOMPSON 

MC    MECHEN    DAM    13 

9147 

MARSHALL 

9 

39   39 

60 

44 

655 

7A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MC    ROSS 

907] 

GREENBRIER 

37   59 

80 

*■> 

2445 

RUSSELL    0.    AMICK 

MIDOLEBOURNE    2   E SE 

•V96* 

TYLER 

0 

39   29 

52 

7  50 

JOHN    W*    CRUMRINE 

MOOREFIELO   2    SSE 

BIOS 

HARDY 

9 

39   02 

79 

31 

830 

c 

MRS.    2ELLA   H.    VETTER 

MOOREFIELD   MCNEILL 

HOI 

HAROY 

9 

39   09 

76 

94 

600 

6P 

60 

H 

MRS.    JOHN    W.    SAVILLE 

MOHGANTOWN    FAA    AIRPORT 

0202 

MONONGALIA 

4 

39    3B 

79 

13 

1249 

Mil 

HID 

H 

FEO.    AVIATION   AGENCY 

MORGANTOWN    LOCK    AND    DAM 

0211 

MONONGALIA 

39    37 

79 

SA 

823 

7P 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MT    STORM 

1 1 1 1 

GRANT 

9 

39    17 

79 

14 

c 

MRS.    EILEEN    MINNICK 

9502 

RALEIGH 

37    32 

81 

29 

1230 

?A 

c 

HARLEY    C.    WALKER 

NEW    CUMBERLAND    0AM    9 

0402 

HANCOCK 

8 

40    30 

80 

37 

671 

6P 

OP 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NEW    MARTINSVILLE 

040  1 

WETZEL 

* 

39    39 

80 

52 

6  37 

6P 

OP 

H 

DR.     2.    W.     ANKROM 

OAK    HILL 

059] 

FAYETTE 

37    56 

81 

09 

1991 

C    H 

MILES    H.    MARTIN 

OMPS 

0074 

MORGAN 

39    30 

78 

17 

950 

MRS.    E.    M.    HOVERMALE 

PARKERSBURG    FAA    AP 

f.34" 

WOOD 

a 

39    21 

81 

637 

MID 

MIO 

FED.    AVIATION    AGENCY 

PARKERSBURG    WB    CITY 

6859 

WOOD 

9 

39    16 

81 

94 

619 

MID 

HID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PARSONS    1    SE 

Cft67 

TUCKER 

2 

39    06 

79 

40 

1660 

5P 

Sp 

FERNOW    EXP.    FOREST 

PETERSBURG 

0954 

GRANT 

9 

39    00 

79 

07 

1019 

MRS.    BESS    S.    MOHL 

PHILIPPI 

9902 

BARBOUR 

10 

39    09 

80 

07 

1281 

MRS.    MAXINE    LEACH 

PICKENS    1 

6991 

RANDOLPH 

10 

39    40 

80 

13 

2695 

7A 

MRS.    NELL    B.    ARMSTRONG 

PIEOMONT 

700*. 

MINERAL 

9 

39    29 

79 

0, 

1053 

BA 

BA 

M 

Ct    A.    SUTERt   JR. 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37    35 

81 

JS 

1350 

7A 

7A 

H 

WALTER   C.    BYRD 

PRINCETON 

7^07 

MERCER 

37    22 

61 

05 

2410 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO.       ' 

RAVENSWOOO   DAM   22 

T352 

JACKSON 

B 

3B    57 

81 

4A 

584 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RENICK   2    S 

GREENBRIER 

37    56 

80 

21 

1900 

MRS.    MARY    V,    MC    FERRIN 

RICHWOOD   3   NNE 

7504 

NICHOLAS 

* 

38    16 

90 

1] 

3050 

6P 

7A 

MRS.    LUCILLE    SHAWVER 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

a 

38    49 

81 

43 

610 

5P 

SP 

CITY  OF   RIPLEY 

ROANOKE 

7595 

LEWIS 

6 

3B    56 

80 

29 

1050 

MISS    MARY   A.    CONRAD 

ROMNEy    3    NNE 

7730 

HAMPSHIRE 

9 

39    23 

78 

** 

640 

5P 

MISS    FRANCES    VANCE 

ROWLESBURG   1 

PRESTON 

2 

39    21 

79 

<.o 

1375 

WALTER    H.    BOLYARO 

ST    MARYS 

7?  7'. 

PLEASANTS 

8 

39    23 

81 

12 

650 

9P 

JOHN    H.    INGRAM 

SALEM    JACOBS    RUN    1 

7304 

HARRISON 

6 

39   16 

80 

35 

1120 

OJ 

THOMAS    P.    STURM 

SALEM    PATTERSON    FK    JCT 

7fl(J6 

HARRISON 

39    16 

80 

33 

1070 

JAMES   G.    wise 

MRS.     IDA    M.    BENEDUM 

SALEM    PATTERSON    L    FK 

7flA7 

HARRISON 

6 

39    15 

BO 

94 

1140 

u 

SALEM   POST    ROGERS 

7009 

HARRISON 

6 

39    17 

90 

36 

1120 

e 

SOIL    CONSERVATION    SVC. 

SM1THBURG 

B?T> 

O00DRIDGE 

6 

39    17 

80 

44 

795 

< 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

SMITHVILLE 

82B6 

RITCHIE 

5 

39   04 

61 

05 

840 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

SPENCER 

838* 

ROANE 

5 

38    48 

81 

2] 

964 

6P 

OA 

1 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

SPRINGFIELD   1    N 

B409 

HAMPSHIRE 

39    28 

78 

ki 

795 

c 

HARRY    L.    GRACE 

SPRUCE    KNOB 

8433 

PENDLETON 

38    41 

31 

3050 

8A 

8A 

HARRY    J.    GORDON 

STONY   RIVER   0AM 

fl^36 

GRANT 

9 

39    08 

79 

ifl 

3400 

OA 

FREO    C.    BECKER 

SUMMERSVILLE    3    NE 

oooa 

NICHOLAS 

4 

38    18 

60 

48 

1850 

7A 

c 

CHARLES    F.    GUM 

SUTTON    2 

■>^.: 

BRAXTON 

36    40 

60 

43 

B28 

7A 

RAY   M.    HOOVER 

TERRA    ALTA 

9782 

PRESTON 

2 

39    27 

33 

2587 

c 

CHARLES    E.    TREMBLY 

THOMAS 

8807 

TUCKER 

2 

39    09 

79 

*0 

3010 

7A 

MRS.    MARGARET    PERKINS 

TRI8BLE 

1924. 

MASON 

* 

38    41 

01 

^0 

630 

c 

MISS    NORMA    RUTH    CASTO 

TYGART    DAM 

ROBS, 

TAYLOR 

10 

39    19 

BO 

02 

1200 

'  c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

UNION 

9011 

MONROE 

37    36 

BO 

32 

1973 

7A 

7A 

c 

MRS.THELMA  spangler 

VALLEY    BEND 

RANDOLPH 

10 

38    46 

79 

2010 

7A 

MRS    VIOLET    L.    SWECKER 

VALLEY    HEAD 

9000 

RANDOLPH 

10 

38    33 

80 

02 

2425 

7A 

C 

KENT   SWECKER 

VANOALIA 

9104 

LEWIS 

6 

38    56 

80 

24 

1120 

6P 

MISS    MARY    HORNOR 

WAROENSVILLE    R    M    FARM 

9281 

HAROY 

9 

39    06 

76 

35 

1200 

9A 

9A 

9A 

UNIVERSITY    EXP.    STA. 

WASHINGTON    DAM    19 

8309 

WOOD 

a 

39    15 

61 

4? 

600 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

WEBSTER    SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

38    29 

80 

25 

1560 

6P 

BA 

c 

THOMAS    H.    DONALD 

WEIRTON 

9?*' 

HANCOCK 

8 

40    24 

36 

1050 

OP 

%P 

C.    E.    STETSON 

WELLSBURG    3    NE 

9368 

BROOKE 

9 

40    IB 

80 

35 

668 

6P 

OP 

GEORGE    P.    PFISTER 

WESTON 

94?h 

LEWIS 

6 

39    02 

80 

28 

1026 

7A 

7A 

J.    ARTHUR    HENRYi    JR. 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

OHIO 

9 

40    06 

80 

42 

659 

8A 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

9522 

GREENBRIER 

37    46 

BO 

18 

1914 

5P 

7A 

GREENBRIER    HOTEL 

WILLIAMSON 

960' 

MINGO 

1 

37    40 

82 

17 

673 

8A 

BA 

NORFOLK    +    WESTERN    RWY. 

WILLIAMSON    2 

90  1  0 

MINGO 

1 

37    40 

82 

17 

700 

BA 

CU2ZIE    W.    WHITMORE 

WINF1ELO   LOCKS 

9009 

PUTNAM 

36    32 

81 

95 

571 

7A 

7A 

H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

l-eifi    SAHDVi 


5-LITTLE    KANAWHA,       6-MONONGAHELA,        7-NEW(       B-OHIO, 


-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office, 
Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 

in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

at  time  of  observation . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice . 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m. ,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourl 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tab 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See"Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure ,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  issue  of  Loca 1  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


November  December 


ALOERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  2  NW 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 
BRANDONVILLE 
8UCKHANN0N  2  W 
CABWAYLINGO  ST  FOREST 
CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CRANBERRY  GLAOES 

CRESTON 

ELKIN5  AIRPORT 
FAIRMONT 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  2  N 

GARY 

GASSAWAY 
GLENVILLE 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY  NAT  MONM 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  W3  CITY 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

KUM3RA80W  STATE  FOREST 

LAKIN 

LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

MANNINGTON    1    N 

MARTINSBURG    FAA    AP 

MATHIAS 
MC  ROSS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD  1  SSE 
MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DA 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 

PARKEPSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  1  SE 
PETERSBURG 
PICKENS  1 

PIEDMONT 
PINEVILLE 
RAVENSWOOD  DAM  22 
RICHWOOD  3  NNE 
RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 
ROWLESBURG  1 
SPENCER 
SPRUCE  KNOB 
UNION 

VIENNA  BRISCOE 
WARDENSVlLLF  R  M  FARM 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

WINFIELD  LOCKS 


DIVISIONAL  AVERAGES 


NORTHWESTERN 
HORTh  CENTRAL 
SOUTHWESTERN 
CENTRAL 
SOUTHERN 

NORTHEASTERN 


66*8 

70.1 
71.  5M 


I 


68. 1M 
58. 6M 
69.0 


69.1 
65.8 
73.1 


42.0 
37.6 
40.8 

41.4 


41.9   -  2.6 


41.8   -  2.2 


58 

DM 

60 

DM 

55 

2M 

51 

1 

59 

A 

43.0   -  1.8 

41.8M 
37.  OM 
42.6" 

41. 3M 


56.8 
57.3 
50.9 


42.1 
41.8 
41.3 


37.5 

34.0 
37.2 

38. 4M 

39.0 

39.5 


35.2 
34.8 
36.6 


No   Special   Weather    Summaries   appeared   in   the  monthly    issues   for   1959, 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


f 

3 


'■.CORD    COLLEGE 
C«.E»    >    *    HOSPITAL 
iLLEVULE    0A«    20 


3.06  -    .16 


1.58   -1.56 


4.45       1.19 


I     ..."       -    ... 


.lEfielo  .   v- 

FAA  AIRPORT 
.UEFIELD  WERCER  CO  AP 
■  UtSTORE    0AM 


AROORYILLE 

A. 27 

IUSMT    »L« 

1.34 

3.  06 

MM*    2    w 

3.72 

-     .44 

•MVILLE 

3.52 

UWR.TL1HG0    ST    FOREST 

A.78 

11*0    3    S 

E    3.10 

-    .81 

«<   OK    UULEY 

J  1*4 

\AA4    VALLEY 

E    5.84 

RTRALIA 

4.23 

41RLEST0M    wo    AP 

3.27 

-    .72 

6ULEST0H    1 

3.01 

-    .7S 

16    1 

4.04 

.57 

3.56 

-    .47 

.EROERIR    1    SW 

3.71 

iarkw  glades 

3.49 

1EST0R 

4.05 

.00 

1ST  RA1RCLLE    1    SE 

2.82 

.11*$   AIRPORT 

3.33 

.11 

ilRRORT 

3.58 

-    .01 

JT  TOP 

2.33 

-1.44 

UAKLI4    2    » 

1.25 

u- 

1.8S 

-1.56 

LSSAKAV 

3.68 

.ERV1LLE 

3.68 

-    .57 

:  <E 

4.32 

■  63 

.-:   2  aw 

3.99 
3.44 

E?R» 

1.9S 

-    .71 

■W     HAT     MOft* 

1.98 

IST1RGS 

5.30 

ICO 

2.70 

>ttETT    GALLIPOLIS    DAW 

4.15 

.37 

5»ttO«T 

4.39 

wUREa 

3.5S 

-    .48 

M.T    LOCI    IS 

3.86 

•  08 

XTTUKTO*    as    till 

3.75 

.14 

<OB 

2.30 

HUM 

3.60 

UC    LE. 

3.28 

-    .55 

EAMETSV1LLE    1    IV 

2.30 

-    .38 

3.29 

:»ser 

E    2.89 

•OSLT   ROLWITA1B 

:.: 

J»«W«60W   STATE    FOREST 

6.58 

LIE    .  "iv 

3.61 

.33 

Vila 

4.00 

EWISSURG 

1.55 

MM 

2.54. 

-1.32 

W»   LOCKS 

2.40 

•Man 

3.04 

uaHHGTOX    1    H 

4.09 

.06 

>a*laG-o*  1  a 

4.60 

uTTUSBLAG    FAA    AP 

1.73 

-    .98 

**M!AS 

1.79 

ATOVUU 

■    1.67 

:   RECHER   0A"    13 

:  aoss 

4.98 

1.62 

3.15 

IOOLEBOlANE    2    ESE 

4.37 

.96 

:  i  sse 

1.22 

FIELD    WKHEILL 

.*.    FAA    AIRPORT 
3RSART0VN   LOCK    AND    DA 


»  CUMSERLARO    OAK    9 

•  *ARTiasvILLE 
«  HILL 
•J 

uaraiSLKG  FAA  AP 

"RKERSoLWlG   W6    CITT    // 
«S    1    SE 


2.47    -1.83 


3.14    -    .91 


3.41    -1.17 

3.16 

2.08    -1.99 


2.27    -2.16 
2.02    -1.92 


1.63 

-1.69 

2.83 

1.70 

2.98 

1.40 

3.04 

2.19 

2.30 

3.01 

2.80 

.47 

1.47 

2.05 

4.63 

2.65 

-    .81 

3.23 

2.17 

1.82 

2.80 

2.68 

2.72 

-    .20 

1.77 

2.64 

3.24 

3.23 

4.37 

2.85 

2.60 

2.90  -  .60 
2.30  -  .83 
2.6?    -    .15 


2.f    -    .64 


2.17  -1.41 
.41 

2.24    -1,01 


2.22    -1.27 


1.06    -1.17 


3.34  .44 


1.17    -    .85 


5.29      1.56 


•81       1.64      2.50 


2.10   -    .88      1.42 


1.85    -1.73 


2.53    -1.90 


2.45    -1.34 
2.22    -1.62 


2.97    -1.34 

2.04 

2.15    -2.28 


2.95    -1.41 


2.08    -1.35 


-2.56 
-1.70 


1.76    -2.37 
2.30    -    .94 


2.42    -2.38 


-2.29 

-1.06 


-1.75 
-1.98 


2.48    -1.52 


-1.34 
-1.66 


3.57    -    .33      2.12    -    .99 


5.58       1.68 


3.07    -1.31 


2.78    -1.63 


2.01    -2.86 


1.69    -2.56 


4.12    -    .93 


1.35    -2.61 


3.96 
4.77 
4.72 


•  40i  -1.38 
.42  -1.32 
.66'  -1.31 


1.86    -2.22 


5.40       1.46 
3.16 

2.24    -1.72 


2.58    -1.93 


2.22,  -1.54 


6.92       2.73 


2.22    -1.96 


2.92    -1.76 


3.01 

-2 

63 

4.82 

3.49J 

6.68 

2.91 

4.75 

1.99 

-2 

91 

5.41 

4.98 

4.69 

2.84 

4.79 

4.11 

5.20 

1.90 

-2 

03 

6(74 

1.80   -1 

15 

7.16 

3.23 

-1 

17 

5.08 

-2.00 
-1.66 


-1.49 
1.32 


-2.76 
-2.22 


2.82 

.80 

2.82 


1.54 
1.24 
2.50 


1.65 
1.65 
1.56 


.10 
-1.31 
-2.71 
-2.80 

-2.98 


-1.67 
-2.85 


■1.93 
■1.87 


-2.68 
■2.67 


2.34;    2.77 


1.33 

1.60 
2.13 
2.65 
2.56 
1.56 


.02 
E    5.65 

3.72 

4.49 
•  76 
3.72 
4.71 
4.16 


E41  . 
E38. 


2.87   -    .80 


E»7. 
E52. 
E47. 


8.60 
8.59 
6.86 
4.77 


-12.08 

-  5.06 

.25 

-  7.03 
-10.98 

-  9.52 

-  8.22 


7.13 

6.52 

5.10 
.07 

9.74 
2.55 


8.06 
5.28 


5.66 
3*7* 
5.12 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


1*M 


i  I 


ST  MARYS 

SALEM 

SALEM  JACOBS  RUN  1 

SALEM  PATTERSON  FK  JCT 

SALEM  PATTERSON  L  F 


R  FK 


SALEM  PATTERSON 
SPENCER 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  OAM 
SUMMERSVILLE  3  NE 

SUTTON  2 
THOMAS 
UNION 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 

VANDAL IA 
VIENNA  BRISCOE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWESTERN 
NORTH  CENTRAL 
SOUTHWESTERN 
CENTRAL 
SOUTHERN 

NORTHEASTERN 


3.191  -    .91 


1«9*|  -1.09 


1.71,  -1.48 


4.48 
3.96 
5.02 


2.2*   -1.67 


-  .46 

-  .71 
-1.26 


2.24      4.28 


3.15 
2.48 
9.42 


-2.44 
-2.11 


1.46      3.68 


3.27|  -    .68 
3.131  -    .35 


3.21    -1.09 


3.051  -    .64 


-3.33 
-2.84 


-2.00 
-2.24 
-1.65 


-1.72 
-2.13 
-2.19 
-2.21 
-1.89 

-    .96 


2 

67 

'1 

32 

13 

1 

14 

■2 

56 

1 

0  3 

-1.04 
-1.06 


-1.80 
-1.06 


.31 
.28 
.37 


4.80      2.11 


6.94      3.42 
3.761      1.67 


69    -2.77|     5.28  2.33 

3.79J 

6.84  3.90 

68'  -2.141      3.73  1.82 


4.42      1.00 


3.67      1.22 


2.15    -1.03 


2.68 

4.45 
2.47 


«9»l  -2.71 
•  2*|  -2.83 
.431  -1.22 


0      5.70      3.03:    3.68 


5.27      2.24 


5.54,      2.19 


3.71       1.44      3.33 


1.49      4.34      2.22 


2.19  4.60  2.15 
2.60  4.61  1.83 
1.60      4.12!      1.87 


5.71'      2.60      5.001 
4.39:      2.20      3.28' 


4.12  1,07 
3.86  1.10 
1.86 


2.39   -    .15 


2.34   -    .56 


2.60    -    .25 


-    .75      9.391     2.41 


E41.66 
E42.ll 

E43.64 


30.43 
33.89 

E42.46 
46.80 


E41.59 
50.89   -  4.11 
34,76   -  1.59 
41.07 
47.25 


46.03 


.0' 


43.45 
£43.79   2.96 
46.66  -  3.93 
37.02  -  1.93 
37.45  -  1.01 

£38.08  -  5.71 
38.80; 
36.20  -  4.59 


38.27  -  3.34 
38.12  -  8.06 
35.88  -  6.63 
47. 151  -  3.19 
35.87!  -   3.31 

33.25:  -   2.69 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


WEST   VIRGIHIA 
1959 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec 

Annual 

BLUESTONE  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

: 

Z 

: 

3.91 
1377 

5.62 
1117 

B5.82 
939 

5.62 
B   665 

5.81 
778 

B4.62 
920 

B2.23 
904 

; 

_ 

- 

CLARKSBURG   1 

EVAP 

DEP 

WIND 

\ 

[ 

- 

4.27 

.53 

2531 

B4.00 
-.89 
1597 

B5.40 
-.20 
1499 

B4.67 
-1.38 
1127 

4.33 
-.52 
1203 

3.22 
-.36 
1212 

B1.86 
-.29 
1570 

. 

- 

- 

HOGSETT  GALLIPOLIS   DAM 

EVAP 

DEP 
WIND 

- 

I 

1 

: 

4.91 
1343 

6.16 
1227 

B6.07 
1245 

6.40 
1024 

5.85 
1262 

B1.65 
1233 

1 

- 

- 

WARDENSVILLE  B  M   FARM 

EVAP 

DEP 

WIND 

'- 

'- 

\ 

B4.19 
1462 

B5.20 

-.33 

922 

B6.34 
.46 
906 

B6.22 

-.20 

889 

5.71 
.03 
588 

4.95 
.62 
670 

B2.88 

-.19 

780 

: 

: 

\ 

CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 


OLD  NAME 


DATE 


BENS  HUN 
MOOREFIELD  2  SSE 


BENS  RUN 
BRANCHLAND 
HASTINGS 
MOOREFIELD  2  SSE 

ST.  MARYS 

SALEM  PATTERSON  L  FK 


BENS  RUN  1  SW 
MOOREFIELD  1  SSE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

AH  equipment  moved  0.6  mile  N 
All  equipment  moved  0.2  mile  WNW 
Temperature  equipment  removed 
Temperature  and  Rain  Gage  equipment 
removed  and  Recorder  equipment  added 
All  equipment  moved  0.6  mile  N 

All  equipment  moved  500  feet  WSW 


September  1959 
April     1959 


September  15,  1959 

November   19,  1959 

July       1,  1959 

April      1,  1959 

September  15,  1959 

May       13,  1959 


Bee  Reference  Hotee  rolloelag  station  Index 
-  141.  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


WEST   VIRGINIA 
1959 


Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16' or 

20' or 

24  'or 

28'  or 

32"  or 

32   or 

28 'or 

24°  or 

20  or 

16"  or 

t 

k 

k 

* 

k 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

brluw 

below 

below 

below 

below 

0 

o 

0 

3 
ja 

o 

o 

o 

1 

A 
o 

C0 

o 
o 

J3 

O 

a 

St 

o 

8 

1 

1 

1 

1     J 

I    J 

1      'I 

-    !  <-■ 
s      e 

3     £ 

&       & 

0 

1 

A 

s 

2 

d 

£ 

« 

d 

S 

© 

d 

E 

d 

e 
1 

ISO* 

9» 

8-23* 

- 

- 

- 

- 

- 

4-   7 

2  6 

4-2* 

30 

_ 

m 

_ 

_ 

m 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

«J  CONCORD   COLLEGE 

91 

7-   1 

-   3 

1-   5 

3-18 

15 

3-23 

IB 

3-29 

il 

»-l* 

28 

4-14 

32 

10-18 

32 

11-   3 

22 

11-    3 

22 

11-   8 

10 

11-   8 

10 

235 

230 

219 

2  03 

177 

■ 

68 

7-    I 

-   9 

2-   2+ 

3-29 

12 

1-29 

12 

»-22 

2  4 

S-   9 

28 

3-17 

29 

9-12 

32 

9-16 

28 

10-16 

2  4 

10-29 

18 

11-18 

7 

234 

214 

177 

132 

118 

LEY    V    A    HOSPITAL 

90 

6-26* 

-    7 

1-18 

3-22 

14 

3-29 

20 

*-   5 

2  4 

»-2* 

11 

5-17 

30 

9-19 

31 

10-19 

29 

11-   3 

19 

11-   3 

19 

11-   8 

13 

231 

219 

212 

17B 

125 

■ 

- 

- 

0 

2-20 

3-23 

11 

3-26 

17 

A-   7 

24 

A-25 

27 

*-25 

27 

9-16 

32 

10-19 

26 

10-29 

2' 

11-   3 

la 

11-18 

11 

240 

220 

205 

177 

1*6 

RUN 

. 

_ 

-   2 

1-   5 

. 

3-23 

18 

3-29 

2  3 

3-29 

2  1 

*-l* 

31 

10-17 

91 

10-26 

2ft 

11-    3 

23 

11-18 

14 

11-18 

14 

- 

240 

219 

211 

186 

ELEY   SPRINGS 

102 

6-30 

-   3 

1-19+ 

3-29 

1A 

3-29 

14 

3-29 

14 

A-   7 

28 

5-   9 

31 

9-18 

28 

9-18 

28 

10-2  9 

22 

11-    8 

19 

11-18 

14 

234 

224 

214 

164 

132 

R  RIVER   *   S5W 

(9 

8-26* 

-11 

1-   6 

3-29 

16 

A-   7 

10 

»-2» 

23 

5-17 

27 

5-17 

27 

9-13 

31 

10-12 

2  ft 

10-19 

L9 

10-19 

19 

11-   3 

15 

219 

195 

178 

148 

119 

FIELD   2   N« 

9J 

7-    1 

-  6 

1-   3 

3-23 

1? 

3-23 

15 

3-26 

21 

5-17 

11 

5-17 

28 

10-16 

31 

10-19 

26 

11-    3 

20 

11-   3 

20 

11-   8 

13 

230 

225 

220 

155 

152 

»IELO    FAA    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

* 

" 

10-2  6 

31 

11-    3 

27 

11-    7 

2  0 

11-   7 

,'0 

11-17 

11 

" 

- 

- 

- 

- 

STONE    DAM 

99 

8-26* 

0 

1-19+ 

2-22 

1? 

3-2A 

20 

3-29 

2  4 

A-  » 

28 

A-16 

32 

11-    3 

26 

11-   3 

26 

11-18 

16 

11-18 

16 

11-18 

16 

269 

239 

234 

212 

201 

MNVILLE 

92 

8-13+ 

-  6 

2-   2 

3-30 

1* 

3-30 

14 

3-30 

14 

*-2» 

27 

5-   9 

29 

9-17 

92 

9-18 

27 

10-19 

2  3 

11-   3 

19 

11-18 

7 

233 

218 

203 

147 

131 

RANNON    2   V 

95 

6-26 

-  6 

1-16 

3-23 

11 

3-2A 

19 

3-30 

2  2 

»-2* 

27 

5-17 

31 

9-19 

30 

10-16 

28 

10-29 

13 

11-   3 

18 

11-18 

10 

240 

224 

213 

175 

125 

»TLIRGO   ST   FOREST 

Ob 

6-25* 

-   3 

1-   6+ 

3-23 

19 

3-n 

15 

3-28 

22 

4-15 

2J 

4-2* 

30 

9-19 

92 

10-19 

27 

11-   3 

2  0 

11-   3 

20 

11-18 

11 

240 

225 

220 

187 

148 

3  1  S 

96 

6-1* 

0 

1-    3 

3-23 

11 

3-29 

18 

3-29 

IB 

4-15 

28 

»-2* 

29 

9-19 

'0 

10-19 

26 

10-29 

23 

11-   3 

20 

11-16 

15 

240 

219 

214 

187 

148 

U  VALLEV 

at 

8-23 

-10 

1-   5 

3-28 

12 

A-13 

20 

4-14 

24 

5-  2 

28 

5-25 

30 

9-12 

28 

9-12 

2ft 

9-18 

22 

9-19 

20 

11-   3 

15 

220 

159 

147 

133 

no 

lESTON    WB    AP 

96 

6-2  3* 

-  1 

1-   5 

2-20 

11 

3-23 

19 

3-23 

19 

3-29 

27 

*-l* 

32 

10-29 

29 

11-   3 

27 

11-    8 

22 

11-17 

16 

11-17 

16 

270 

239 

230 

219 

198 

LESTON    1 

9B 

8-23 

1 

1-   6+ 

2-21 

11 

3-23 

20 

3-2  3 

20 

3-29 

26 

A-  B 

32 

10-29 

31 

11-   3 

2  8 

11-    8 

24 

11-18 

16 

11-18 

15 

270 

240 

230 

219 

204 

UaORG    1 

96 

8-1* 

-  A 

1-  * 

3-25 

14 

3-29 

20 

3-29 

2  0 

4-13 

28 

4-24 

29 

10-13 

32 

10-29 

25 

11-    3 

21 

11-17 

I' 

11-17 

14 

239 

233 

219 

197 

172 

SERNT    GLAOES 

- 

- 

- 

- 

3-29 

li 

A-   5 

ie 

»-2* 

23 

5-16 

27 

5-16 

27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

" 

- 

"ON 

9« 

8-2*+ 

-   3 

1-16 

3-2  A 

14 

3-2A 

14 

3-29 

21 

*-   6 

2  8. 

4-25 

31 

10-13 

32 

10-19 

2  8 

10-29 

2  4 

11-   9 

15 

11-    9 

15 

230 

230 

214 

194 

171 

U  AIRPORT 

90 

7-   1 

-   7 

2-20 

3-29 

16 

3-29 

it 

»-   7 

24 

*-2* 

27 

5-17 

32 

9-19 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

125 

MR 

9A 

6-30 

-   1 

1-  5 

2-21 

13 

3-23 

17 

3-29 

22 

3-29 

22 

4-1* 

30 

10-29 

27 

10-29 

27 

11-17 

13 

11-17 

13 

11-17 

13 

269 

239 

233 

214 

198 

TOP 

66 

7-    1 

-    9 

1-  5 

3-23 

14 

3-28 

16 

3-29 

11 

*-l* 

25 

*-2* 

29 

10-15 

32 

11-   2 

26 

11-    3 

18 

11-   3 

18 

11-    8 

15 

230 

220 

219 

202 

174 

CLIN  2    N 

97 

6-26 

-    1 

1-16 

3-29 

14 

A-1A 

10 

A-1A 

20 

*-23 

27 

5-17 

32 

9-18 

28 

9-18 

28 

10-29 

24 

11-   3 

20 

11-18 

10 

234 

203 

198 

148 

124 

97 

7-   2 

1 

1-   6 

2-22 

9 

1-2A 

2  0 

3-19 

24 

3+29 

24 

*-2» 

32 

10-19 

32 

11-   3 

25 

11-    8 

21 

11-18 

16 

11-16 

16 

269 

239 

224 

219 

178 

«.*• 

9A 

8-26* 

-   A 

1-   6 

3-23 

16 

3-29 

10 

3-29 

20 

*-   5 

28 

*-2* 

31 

10-19 

31 

11-   3 

24 

11-    3 

24 

11-18 

13 

11-18 

13 

240 

234 

219 

212 

178 

YIU.E 

98 

8-2*+ 

-  2 

1-   6 

2-25 

16 

3-23 

17 

3-29 

21 

3-29 

21 

*-2* 

30 

10-19 

30 

10-29 

27 

11-    3 

24 

11-18 

14 

11-18 

14 

266 

240 

219 

214 

178 

TON   1   RE 

9A 

8-26* 

-  6 

1-   6 

3-23 

13 

3-29 

n 

3-29 

17 

*-2* 

28 

5-17 

3  2 

9-19 

31 

10-19 

25 

10-29 

2  4 

11-   3 

2  0 

11-18 

11 

240 

219 

214 

178 

125 

TJVILLE    2  N¥ 

97 

8-2*+ 

-   2 

1-18+ 

3-23 

15 

3-29 

20 

3-29 

20 

*-   7 

28 

*-2* 

30 

10-19 

:• 

10-29 

27 

11-    3 

2  3 

11-16 

11 

11-16 

11 

240 

2  34 

219 

205 

178 

IN 

96 

6-2S 

-   2 

1-    6 

3-23 

16 

1-23 

16 

3-29 

23 

3-29 

23 

*-2* 

30 

9-19 

32 

10-19 

27 

11-    3 

23 

11-    8 

19 

11-18 

12 

240 

230 

219 

2  04 

148 

ERS    FERRY   RAT    MONHT 

100 

6-30* 

1 

1-18 

2-21 

14 

2-25 

20 

3-23 

22 

3-29 

26 

*-13 

32 

11-   3 

3  0 

11-   8 

25 

11-18 

17 

11-18 

17 

12-23 

15 

305 

266 

240 

224 

204 

IN6S 

- 

- 

-    A 

1-   6* 

3-23 

16 

3-23 

16 

3-29 

23 

3-29 

23 

*-l* 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ETT   SAU.IPCR.IS    DAN 

97 

6-26* 

-   2 

1-   5 

3-19 

16 

3-2* 

17 

3-2  A 

17 

3-30 

25 

4-24 

31 

10-28 

30 

11-   3 

25 

11-    8 

2  4 

11-18 

14 

11-18 

14 

244 

239 

229 

218 

187 

NONT 

69 

5-  6 

-13 

2-   2 

3-28 

15 

3-29 

19 

A-13 

24 

*-22 

26 

5-   2 

29 

9-13 

32 

9-18 

25 

10-19 

22 

10-29 

18 

11-    3 

16 

220 

214 

189 

149 

134 

IN4T0N    WB    CITY 

97 

6-26+ 

-   2 

1-   5 

2-21 

16 

3-18 

19 

3-23 

22 

3-26 

28 

3-29 

31 

10-29 

32 

11-    6 

25 

11-17 

17 

11-17 

17 

11-18 

15 

2  71, 

2*4 

239 

225 

214 

NCYSVILLE    1    1. 

99 

6-30 

-   2 

1-19+ 

3-23 

16 

3-29 

17 

3-29 

17 

3-29 

17 

4-1* 

30 

9-18 

3  2 

10-29 

25 

11-    8 

20 

11-   8 

20 

11-18 

15 

240 

224 

224 

214 

157 

ER 

99 

6-30 

5 

1-19+ 

3-23 

12 

3-29 

18 

3-29 

18 

3-29 

18 

*-22 

31 

10-16 

32 

10-29 

27 

11-    8 

23 

11-18 

13 

11-18 

13 

240 

234 

224 

214 

177 

RABOw    STAT£    FOREST 

65 

7-23 

-11 

1-   3 

3-29 

1* 

3-29 

1* 

A-13 

23 

S-17 

27 

6-16 

31 

9-12 

32 

9-19 

27 

10-19 

24 

11-   3 

16 

11-   3 

16 

219 

219 

187 

125 

86 

■ 

96 

8-23* 

-   3 

1-   3 

3-23 

15 

3-23 

15 

3-28 

24 

3-28 

24 

*-25 

31 

10-17 

32 

10-28 

29 

11-    3 

23 

11-18 

15 

11-18 

15 

240 

240 

220 

214 

175 

SIURG 

93 

7-   1 

-   5 

1-   3 

3-2? 

15 

3-28 

20 

3-29 

22 

»-2* 

28 

5-17 

30 

9-19 

31 

10-19 

2  8 

11-   8 

13 

11-    8 

13 

11-   8 

13 

230 

225 

224 

178 

125 

R 

99 

7-   2 

2 

1-   6 

2-22 

12 

3-19 

20 

3-2* 

21 

3-30 

27 

*-15 

32 

11-   3 

29 

11-   8 

14 

11-   8 

24 

11-18 

17 

NONE 

- 

244 

229 

223 

202 

ON  LOCKS 

96 

8-27+ 

-   1 

1-   6 

3-19 

16 

3-2A 

20 

3-2* 

10 

3-30 

27 

4-16 

31 

10-19 

31 

11-   3 

26 

11-    B 

21 

11-18 

12 

11-18 

12 

244 

239 

229 

218 

186 

SON 

96 

6-26+ 

e 

1-   6 

3-1  e 

15 

3-2* 

19 

3-29 

2* 

3-29 

24 

*-2* 

32 

10-19 

31 

11-   3 

27 

11-   8 

22 

11-18 

15 

11-18 

15 

245 

239 

224 

219 

178 

IR4T0N   1    1 

95 

7-    1 

-   9 

1-18 

3-29 

15 

3-29 

15 

*-l» 

23 

*-2* 

26 

5-   2 

32 

9-17 

32 

10-13 

2  6 

10-19 

24 

10-29 

20 

11-18 

9 

234 

214 

168 

172 

138 

IRSavRG    FAA    AP 

100 

6-30 

-   1 

1-18 

2-21 

16 

3-29 

17 

3-29 

17 

3-29 

17 

»-l* 

31 

10-16 

3  2 

10-29 

27 

11-   9 

22 

11-17 

20 

11-18 

16 

270 

233 

225 

214 

185 

IAS 

95 

7-   1 

-12 

1-18 

3-29 

11 

3-29 

11 

*-14 

24 

4-24 

27 

5-17 

30 

9-19 

2  = 

10-16 

27 

10-29 

"1 

11-   3 

18 

11-   8 

14 

224 

219 

198 

175 

125 

OSS 

90 

8-25+ 

-11 

1-16 

3-2  3 

13 

3-23 

13 

*-    5 

23 

4-2* 

27 

5-17 

30 

9-19 

20 

10-19 

26 

11-    3 

2  1 

11-    8 

16 

11-    6 

16 

230 

230 

212 

178 

125 

LEBOORRE    2    ESE 

9* 

9-   9+ 

-    A 

1-16 

3-2  3 

15 

3-29 

19 

3-29 

19 

*-15 

28 

*-2* 

29 

10-12 

32 

10-19 

27 

10-29 

2  4 

11-   8 

20 

11-18 

12 

240 

224 

214 

187 

171 

EFIELO    1    SSE 

- 

- 

- 

3-29 

14 

3-29 

1* 

3-29 

14 

3-29 

14 

3-29 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

ETIELD  KCNEILL 

99 

6-23 

-10 

1-16 

3-29 

10 

3-29 

10 

*-   7 

22 

*-2» 

26 

5-17 

30 

9-17 

27 

9-17 

27 

10-29 

23 

11-   3 

18 

11-    9 

16 

225 

219 

205 

146 

123 

ARTOWN    FAA    AIRPORT 

95 

8-1*+ 

-   2 

1-   5 

2-2  5 

15 

3-23 

ie 

3-26 

22 

3-29 

27 

4-22 

32 

10-19 

31 

11-    2 

27 

11-   3 

24 

11-17 

13 

11-17 

13 

265 

239 

220 

218 

180 

ARTOVR    LOCK    ARC    DAN 

96 

6-1* 

-   1 

1-   6+ 

3-23 

16 

3-29 

20 

3-29 

20 

1-29 

20 

4-2* 

32 

10-19 

30 

10-29 

25 

11-   3 

22 

11-17 

20 

11-18    10 

240 

233 

219 

214 

178 

CJNBERLANO    OAM    9 

98 

8-1* 

-    A 

1-16 

3-16 

15 

3-23 

19 

4-14 

22 

*-l» 

22 

*-2* 

32 

10-19 

2  8 

10-19 

28 

11-   3 

24 

11-17 

18 

11-18    10 

245 

239 

203 

188 

178 

rartinsville 

96 

9-   8+ 

-    1 

1-   5 

3-23 

16 

3-23 

16 

3-29 

22 

3-29 

22 

*-24 

32 

10-19 

31 

10-28 

28 

11-    3 

24 

11-16 

13 

1 1-18 1 13 

240 

240 

219 

213 

178 

"ILL 

95 

7-   2 

-   3 

1-   6+ 

3-23 

12 

3-30 

ie 

3-30 

ie 

»-l* 

26 

4-24 

30 

10-16 

31 

10-19 

26 

11-   3 

20 

11-    3 

20 

11-   8 

15   230 

218 

218 

188 

175 

ERS6URG   FAA   AP 

95 

6-21+ 

-   2 

1-   5 

2-21 

13 

3-23 

19 

3-23 

19 

3-29 

27 

4-14 

30 

10-19 

32 

11-3 

25 

11-    8 

22 

11-17 

14 

11-17 

14]  269 

239 

230 

219 

188 

ERS8URG  WB   CITY 

98 

6-23+ 

-   3 

1-   5 

2-21 

16 

3-23 

20 

3-23 

20 

3-28 

25 

4-14 

32 

10-2  9 

30 

11-    3 

26 

11-    6 

24 

11-17 

16 

11-17 

16|269 

239 

230 

220 

198 

0N5   1    SE 

91 

7-   2+ 

-   2 

1-   5 

3-2  3 

14 

3-29 

19 

3-29 

19 

*-2» 

28 

5-17 

32 

9-19 

32 

10-19 

25 

11-    3 

20 

11-    3 

20 

11-18 

9   240 

219 

219 

178 

125 

•  S6URG 

98 

6-30 

A 

1-   3 

3-29 

15 

3-29 

15 

3-29 

15 

*-l* 

28 

4-2* 

31 

10-16 

3  2 

10-29    27 

11-    3 

22 

11-18    14 

11-18 

14   234 

234 

219 

198 

175 

ENS   1 

87 

6-26+ 

-13 

1-   6 

3-23 

16 

3-29 

19 

3-29 

19 

*-2* 

28 

5-17 

30 

9-18,31    10-19    25    11-    3    20    11-    3|  20    11-17    15;  239    219 

219 

178 

124 

MR 

100 

7-    1 

- 

2-21 

9 

3-29 

19 

3-30 

21 

*-l* 

28 

*-22 

32 

10-19 

31 

10-29 

27 

11-    8 

2  3 

11-18 

14 

11-18    14 

270 

234 

223 

198 

180 

YlLLE 

98 

7-   2 

1 

1-   7+ 

2-23 

16 

3-2* 

20 

3-30 

24 

3-30 

24 

4-15 

32 

10-19 

30 

11-    3 

24 

11-    3 

2* 

- 

- 

- 

- 

218 

218 

187 

RttOOO   DAM   22 

96 

9-   6+ 

-    1 

1-  S 

3-23 

16 

3-23 

16 

3-29 

22 

3-29 

22 

4-2* 

32 

10-19 

30 

10-29 

27 

11-    3 

24 

11-18 

15 

11-18 

15 

240 

240 

219 

214 

176 

WOOD   }   NNE 

67 

6-15 

-10 

1-   3 

3-2  8 

16 

3-28 

16 

3-26 

16 

4-1* 

25 

4-30 

29 

10-12 

32 

10-28 

28 

11-    3 

22 

11-    7 

20 

11-    8 

16 

225 

224 

220 

197 

165 

EY 

98 

6-25+ 

-  6 

1-18+ 

3-23 

12 

3-23 

12 

3-29 

21 

4-15 

27 

4-2* 

29 

9-i  9 

30 

10-19 

25 

10-29 

2  0 

10-29 

20 

11-18 

Q 

240 

220 

214 

187 

148 

EY  t  RNE 

100 

6-26+ 

-  6 

1-18 

3-29 

13 

*-l» 

19 

4-14 

19 

4-1* 

19 

5-17 

32 

9-18 

31 

10-29 

27 

11-    3 

22 

11-    8 

19 

11-18 

15 

234 

208 

203 

198 

124 

E1BURG   : 

96 

9-   8 

-    A 

2-   2 

3-23 

13 

3-29 

19 

3-29 

19 

4-2* 

28 

5-   9 

31 

10-19 

30 

11-    3 

2  2 

11-    3 

22 

11-18 

10 

11-18 

10 

240 

234 

219 

193 

163 

en 

96 

6-2  3 

-   5 

1-   6+ 

3-23 

15 

3-23 

15 

3-28 

24 

»-    7 

28 

4-24 

29 

10-16 

32 

10-29 

25 

11-    3 

23 

11-18 

13 

11-18 

13 

240 

240 

220 

205 

175 

CI   (NOB 

90 

6-27 

-10 

1-    6 

3-2  6 

14 

4-1* 

19 

*-14 

19 

*-15 

25 

4-24 

30 

10-12 

32 

10-19 

2  8 

11-    3 

18 

11-   3 

18 

11-   8 

16 

225 

203 

203 

187 

171 

R 

9* 

7-   2 

-   6 

1-16 

3-23 

15 

3-2* 

20 

3-26 

23 

*-   7 

27 

5-17 

31 

10-16 

31 

10-19 

27 

11-    3 

181  11-   3 

18 

11-    8 

14 

230 

224 

220 

195 

152 

RA  BRISCOE 

100 

8-2* 

-   6 

1-16 

3-23 

15 

3-23 

15 

3-29 

21 

*-  7 

28 

4-24 

31 

10-16 

32 

10-19 

28 

10-29 

2* 

- 

- 

- 

- 

214 

195 

175 

.•    R    R    FARN 

98 

7-   1 

-10 

1-16 

3-29 

15 

3-29 

15 

3-29 

15 

»-l» 

28 

5-17 

32 

9-16 

32 

10-29 

25 

11-    3 

24 

11-    8 

19 

11-18 

14 

234 

224 

219 

198 

124 

'ER  SPRINGS 

97 

7-   1+ 

-   3 

1-  6 

3-   8 

15 

3-23 

18 

3-23 

18 

3-26 

25 

4-2* 

32 

9-19 

31 

10-19 

26 

11-    3 

22 

11-    8 

20 

11-18 

10 

255 

230 

225 

205 

148 

'ON 

95 

8-25+ 

-  * 

1-    3 

3-22 

16 

1-28 

20 

3-29 

24 

*-l» 

26 

*-l* 

26 

10-19 

3  2 

10-29 

28 

11-17 

15 

11-17 

15 

11-17 

15 

240 

234 

233 

198 

168 

1S0RG    3   RC 

96 

9-   9+ 

-10 

1-16 

3-23 

12 

3-29 

17 

*-15 

22 

*-22 

27 

5-   9 

32 

9-17 

29 

10-16 

28 

10-29 

21 

11-18 

11 

11-18 

11 

210 

234 

197 

177 

131 

■ 

97 

8-2  6 

-  2 

1-18 

2-2  6 

16 

3-2* 

18 

3-30 

23 

3-30 

23 

4-25 

32 

10-19 

30 

10-29 

26 

11-   3 

24 

11-18 

13 

11-18 

13 

265 

239 

218 

213 

177 

LINO   WARWOOO    DAM    12 

95 

8-2  *+ 

-   1 

1-   5 

2-22 

16 

3-23 

16 

3-29 

24 

*-l* 

Tt 

4-14 

27 

10-19 

32 

11-   3 

26 

11-18 

13 

11-18 

13 

11-18 

13 

269 

240 

2  34 

2  03 

188 

E   SULPHUR   SPRINGS 

95 

7-    1 

-10 

1-16 

3-23 

14 

3-29 

20 

*-   7 

24 

»-2* 

27 

4-25 

30 

9-19 

29 

10-20 

27 

11-   3 

20 

11-    3 

20 

11-   81 15 

230 

219 

210 

179 

147 

IAMSOR 

102 

8-25 

-    1 

1-16 

2-23 

16 

3-23 

19 

3-30 

22 

3-30 

22 

4-15 

31 

11-    3 

28 

11-    3 

2ft 

11-   8 

23 

11-18 

17    11-191 16 

269 

240 

223 

218 

202 

IELO  LOCKS 

97 

8-26 

-   1 

1-   6 

2-21 

14 

- 

3-29 

28 

3-30 

29 

10-29 

32 

11-    8 

25 

11-   9 

24 

11-18 

16 

11-18| 16 

1 

270 

- 

- 

224 

213 

See  re] 

erence  note 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

record 

or  closed 

1 

1 

a. 

a 

3 

a 

during  yr 

Refer 

Station 

County 

cr> 

1 

o 

I 

§ 

0 

1 

a 

i 

a 
> 

Si 
if 

*  0 

11 

2-0 

to 
tables 

ABERDEEN 

0012 

UPSHUR 

6 

39  04 

60  18 

1072 

35 

2 

ALBRIGHT 

0094 

PRESTON 

2 

39  29 

79  38 

1219 

7 

2 

ALDERSON 

0102 

MONROE 

7 

37  43 

60  38 

1560 

13 

13 

12  3 

ALPENA  1  NW 

0143 

RANDOLPH 

2 

38  35 

79  40 

3020 

25 

2 

A R BO VALE  2 

0249 

POCAHONTAS 

7 

38  26 

79  49 

2730 

36 

2 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

0355 

MERCER 

7 

37  25 

81  01 

2600 

14 

ie 

1  2  3 

BAYARD 

0527 

GRANT 

9 

39  16 

79  22 

2375 

66 

54 

12  3 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

0  5  30 

RALEIGH 

7 

37  47 

81  11 

2330 

62 

82 

12  3 

BELINGTON 

0633 

BARBOUR 

10 

39  02 

79  56 

1679 

21 

2 

BELLEVILLE  DAM  20 

0645 

WOOD 

8 

39  09 

81  45 

600 

42 

2 

BELVA  2  E 

0661 

NICHOLAS 

4 

38  14 

81  10 

740 

9 

2 

BENSON 

06  7  5 

HARRISON 

10 

39  09 

80  33 

1080 

34 

34 

1  2  3 

BENS  RUN 

0667 

TYLER 

8 

39  28 

81  06 

640 

58 

56 

1  2  3 

BERKELEY  SPRINGS 

0710 

MORGAN 

39  37 

78  14 

640 

15 

15 

12  3 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

0844 

NICHOLAS 

4 

38  25 

80  47 

1685 

11 

11 

1  2  3 

BLUEFIELD  2  NW 

0918 

MERCER 

7 

37  16 

81  16 

2610 

60 

64 

1  2  3 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

0921 

MERCER 

37  18 

81  13 

2805 

21 

21 

1  2  3 

BLUEFIELO  MERCER  CO  AP 

0926 

MERCER 

7 

37  17 

81  12 

2846 

SEPT 

2 

BLUESTONE  DAM 

09  39 

SUMMERS 

7 

37  39 

80  53 

1366 

16 

16 

6 

1  2  3  *  ( 

BRANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38  13 

82  12 

600 

20 

2 

BRANDONVILLE 

1063 

PRESTON 

2 

39  40 

79  37 

1796 

17 

27 

12  3 

BRUSHY  RUN 

1204 

PENDLETON 

9 

3B  50 

79  15 

1375 

20 

2 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

7 

36  11 

60  08 

2100 

7 

2 

BUCf.HANNON  2  W 

1220 

UPSHUR 

10 

39  00 

60  16 

1445 

64 

68 

12  3 

BURNSVILLE 

1282 

BRAXTON 

5 

38  52 

60  40 

770 

11 

2 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

1319 

WAYNE 

6 

37  59 

82  21 

740 

11 

11 

12  3 

CAIRO  3  S 

1328 

RICHIE 

5 

39  10 

61  10 

660 

53 

49 

12  3 

CAMDEN  ON  GAULEY 

136  3 

WEBSTER 

4 

36  22 

60  36 

2030 

57 

2 

CANAAN  VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39  03 

79  26 

3250 

14 

14 

12  3   , 

CENTRALIA 

1526 

BRAXTON 

4 

38  37 

80  34 

950 

9 

2 

CHARLESTON  WB  AP 

1570 

KANAWHA 

4 

38  22 

81  36 

950 

11 

11 

1  2  3  C 

CHARLESTON  1 

1575 

KANAWHA 

4 

36  21 

61  39 

600 

55 

72 

12  3   1 

CLARKSBURG  1 

1677 

HARRISON 

6 

39  16 

80  21 

977 

36 

42 

34 

1  2  3  4  C 

CLAY  1 

1696 

CLAY 

36  27 

81  05 

722 

45 

2 

CLENDENIN  1  SW 

172  3 

KANAWHA 

4 

38  29 

81  22 

617 

9 

2 

CORTON 

1959 

KANAWHA 

4 

36  29 

81  16 

640 

C 

CRANBERRY  GLADES 

2013 

POCAHONTAS 

7 

38  11 

80  16 

3400 

15 

15 

JULY 

12  3 

CRESTON 

2054 

WIRT 

5 

36  57 

81  16 

660 

58 

58 

12  3 

DAVIS 

2209 

TUCKER 

2 

39  08 

79  28 

3120 

C 

EAST  RAINELLE  1  SE 

2638 

GREENBRIER 

4 

37  58 

80  45 

2450 

11 

2 

ELKINS  AIRPORT 

2716 

RANDOLPH 

10 

38  53 

79  51 

1970 

60 

60 

1  2  3  C 

FAIRMONT 

2920 

MARION 

6 

39  26 

80  06 

1298 

54 

67 

12  3 

FLAT  TOP 

30  72 

MERCER 

7 

37  35 

81  07 

3225 

21 

21 

1  2  3  C 

FRANKLIN  2  N 

3215 

PENDLETON 

9 

38  40 

79  20 

1790 

11 

22 

1  2  3  C 

FREEMANSBURG 

3236 

LEWIS 

6 

39  06 

80  31 

1030 

C 

GARY 

3353 

MC  DOWELL 

1 

37  22 

81  33 

1426 

39 

42 

1  2  3  C 

GAS 5 A WAY 

3361 

BRAXTON 

38  40 

80  46 

840 

9 

9 

1  2  3  C 

GLENVILLE 

3544 

GILMER 

5 

38  56 

60  50 

740 

64 

70 

12  3 

GRAFTON  1  NE 

36  30 

TAYLOR 

10 

39  21 

80  00 

1230 

64 

62 

12  3 

GRANTSVILLE  2  NW 

3648 

CALHOUN 

5 

38  56 

81  06 

730 

13 

13 

12  3 

GRIFF1THSVILLE 

3749 

LINCOLN 

3 

36  14 

81  59 

650 

C 

HALL 

3816 

BARBOUR 

10 

39  03 

60  07 

1375 

C 

HAMLIN 

3846 

LINCOLN 

3 

38  17 

62  06 

642 

16 

16 

12  3 

HARPERS  FERRY 

3927 

JEFFERSON 

9 

39  19 

77  44 

405 

70 

2 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

3932 

JEFFERSON 

9 

39  19 

77  44 

220 

1 

1 

1  2  3 

HASTINGS 

3974 

WETZEL 

8 

39  33 

60  40 

760 

23 

2 

HICO 

4128 

FAYETTE 

7 

36  07 

81  00 

1975 

4 

2 

HOGSETT  GALLIP0LI5  DAM 

4200 

MASON 

8 

38  41 

82  11 

570 

11 

21 

11 

12  3  4 

HOPEMONT 

4264 

PRESTON 

11 

39  26 

79  31 

2490 

9 

9 

12  3 

HORNER 

4281 

LEWIS 

6 

38  59 

80  22 

1075 

35 

2 

HCKJLT  LOCK  15 

4309 

MARION 

6 

39  30 

60  08 

876 

36 

2 

HUNDRED 

4369 

WETZEL 

8 

39  41 

80  27 

1034 

C 

•HUNTINGTON  WB  CITY 

4388 

CABELL 

8 

38  25 

82  27 

565 

11 

11 

1  2  3  C 

IAEGER 

4408 

MC  DOWELL 

1 

37  26 

61  49 

1040 

13 

2 

IRELAND 

4478 

LEWIS 

6 

38  49 

80  28 

1142 

1 

JAN 

2 

JANE  LEW 

4559 

LEWIS 

6 

39  06 

60  25 

1020 

35 

2 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

4  76  3 

JEFFERSON 

9 

39  23 

77  53 

550 

26 

29 

1  2  3 

KERMIT 

4616 

MINGO 

1 

37  50 

82  24 

620 

34 

2 

KEYSER 

4836 

MINERAL 

9 

39  26 

78  59 

930 

6 

6 

12  3 

KNOBLY  MOUNTAIN 

4941 

MINERAL 

9 

39  22 

79  00 

1340 

19 

2 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

4971 

RANDOLPH 

10 

36  35 

80  05 

3210 

19 

19 

1  2  3 

LAKE  LYNN 

5002 

MONONGALIA 

2 

39  43 

79  51 

900 

35 

2   C 

LAX  IN 

5010 

MASON 

8 

38  57 

82  05 

615 

3 

15 

1  2  3  C 

LEWIS6URG 

5224 

GREENBRIER 

7 

37  48 

80  26 

2250 

57 

b3 

12  3 

LINOS  IDE 

5284 

MONROE 

7 

37  27 

80  40 

2000 

C 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

6 

36  54 

81  32 

665 

C 

Years  of 

Opuad 

record 

O'CtOMd 

Station 

i 
1 

County 

* 

| 

1 

! 

i 

during  yr. 

u 

2 

l 

J 

hi 

Si 

11 

1 

V3T. 

LOCKNEY 

5  341 

GILMER 

3 

36  51 

80  56 

720 

LOGAN 

5353 

LOGAN 

3 

37  51 

62  00 

ttt 

32 

** 

1  1 

LONDON  LOCKS 

SMI 

KANAWHA 

4 

36  12 

81  22 

623 

24 

2*1 

1  2 

MADISON 

5563 

BOONE 

4 

38  03 

81  49 

675 

37 

*t\ 

1  i 

MANNINGTON  1  N 

5621 

MARION 

6  39  33 

80  21 

,74 

57 

57 

1  2 

MANNINGTON  1  W 

MM 

MARION 

6  39  32 

80  22 

995 

13 

2 

MARLINTON 

5672 

POCAHONTAS 

7  36  13 

•0  05 

2150 

MARTINSBURG  FAA  AP 

5  7fj? 

BERKELEY 

9  39  24 

77  59 

537 

61 

67 

1  2 

MARTINSBURG  2  W 

5712 

BERKELEY 

9  39  26 

IB  00 

535 

MATHIAS 

5739 

HARDY 

9 

38  32 

76  52 

1625 

• 

B 

1  2 

MATOAKA 

5747 

MERCER 

7 

37  23 

61  15 

2560 

9 

2 

MC  MECHEN  DAM  13 

5647 

MARSHALL 

8 

39  59 

60  44 

655 

4  3 

2 

MC  ROSS 

5871 

GREENBRIER 

37  39 

80  43 

2445 

5 

5 

1  ! 

M1DDLEBOURNE  2  ESE 

596  3 

TYLER 

8 

39  29 

60  52 

750 

It 

ta- 

1 ! 

MOOREFIELD  2  SSE 

6163 

HARDY 

9 

39  02 

78  58 

830 

MOOREFIELO  MCNEILL 

616  8 

HARDY 

9 

39  09 

76  54 

800 

11 

il 

1  2 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

6  20  2 

MONONGALIA 

6 

39  36 

79  55 

1245 

13 
36 

13 

1  i 

MORGANTOWN  LOCK  AND  OAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39  37 

79  58 

625 

36 

1  2 

MT  STORM 

(291 

GRANT 

9 

39  17 

79  1* 

2845 

1 

2 

NAOMA 

6  36  2 

RALEIGH 

4 

37  52 

61  29 

1230 

u 

> 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6442 

HANCOCK 

8 

40  30 

80  37 

671 

64 
II 

61 

1  2 

NEW  MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

8 

39  39 

60  52 

637 
1991 

65 

1  2 

OAK  HILL 

6591 

FAYETTE 

7 

37  56 

81  09 

17 

17 

1  2 

OMPS 

a  g  i  v 

MORGAN 

9 

39  30 

78  17 

950 

13 

! 

PARKERSBURG  FAA  AP 

6849 

WOOD 

8 

39  21 
39  16 

81  26 

837 

" 

12 

1  2 

•PARKERSBURG  WB  CITY 

6859 

WOOD 

8 

61  34 

615 

70 

74 

1  2 

PARSONS  1  SE 

6867 

TUCKER 

2 

39  06 

79  40 

1660 

58 

5! 

1  2 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

39  00 

79  07 

1013 

20 

2C 

1  2 

PHILIPP1 

6982 

BARBOUR 

10 

39  09 

80  02 

1261 

57 

66 

2 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

80  13 

2695 

51 

I  1 

PIEOMONT 

7004 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1053 

45 

43 

1  2 

PI NEVILLE 

7029 

WYOMING 

3 

37  35 

61  32 

1350 

16 

16 

1  2 

PRINCETON 

720  7 

MERCER 

37  22 

81  05 

2410 

28 

1 

RAVENS WOOD  DAM  22 

7352 

JACKSON 

8 

38  57 

81  46 

564 

36 

44 

1  2 

RENICK  2  S 

7444 

GREENBRIER 

7 

37  58 

80  21 

1900 

43 

2 
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WEST  VIRGINIA  -  JANUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   68°  on  the  15+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:   -  8°  on  the  25th  at  Hopemont 

Greatest  Total  Precipitation:   7.03  inches  at  Kumbrabow  State  Forest 

Least  Total  Precipitation:   1.19  inches  at  Harpers  Ferry  Nat  Monmt 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.99  inches  on  the  13th  at  Kumbrabow 

State  Forest 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   41.5  inches  at  Pickens  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   23  inches  on  the  23rd  at 

Kumbrabow  State  Forest 
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51 
40 

41 
29 

49 

30 

48 
38 

52 

40 

52 
29 

42 
27 

39 
33 

41 
34 

39 
28 

33 

20 

34 
16 

37 
22 

35 

20 

43 

8" 
24 

SO 
22 

46 
36 

45 
37 

44 
3C 

39 
26 

44.2 
29.3 

!TT  MLLI»CH.U  DAM 

MAX 
MIN 

2? 

2  0 

34 

3: 

7e 

29 

31 

33 

23 

71 

76 

38 

39 

43 

43 

32 

25 

26 

30 

20 

17 

13 

12 

17 

11 

11 

28 

33 

4C 

35 

27 

27.3 

•OUT 

MAX 
MIN 

33 
IS 

H 

12 

45 
33 

37 
77 

35 

77 

18 

22 

44 

7  7 

33 

24 

44 
20 

45 

74 

18 
29 

43 

20 

53 
36 

50 
35 

55 
36 

51 
18 

41 
19 

43 
27 

35 
21 

21 

14 

18 

7 

15 

5 

18 
IC 

25 

10 

32 
-  1 

3« 
25 

43 
18 

4C 
3? 

42 
32 

3t 
31 

33 
24 

38.1 
21.5 

IHTBJI  KB  CITY 

MAX 
MIN 

39 

?? 

57 

27 

41 
12 

16 
10 

17 

78 

19 
10 

45 
14 

47 
36 

39 
26 

58 
16 

51 

43 

68 
42 

65 
54 

59 

47 

61 
36 

41 
29 

3' 

70 

50 
34 

34 

23 

27 
22 

25 

19 

25 
11 

3C 
2C 

35 

18 

42 
It 

55 
3? 

48 
35 

53 

41 

32 
44 

41 
33 

55 
29 

46. 0 
31.3 

•EYIVIlLB  1  M 

MAX 
MIN 

42 

ie 

M 

15 

50 
IT 

39 

78 

47 

76 

41 

10 

40 

14 

48 
28 

47 
25 

60 
23 

1* 

38 

39 
23 

48 
30 

45 
36 

55 

38 

53 
27 

42 
25 

38 

31 

39 
32 

36 
26 

31 
18 

13 

1! 

4C 
21 

36 

15 

42 

11 

54   49 
25   24 

4< 

34 

49   47   39 
36   34   21 

44.0 
26.6 

• 

MAX 
MIN 

41 

19 

39 
17 

13 

31 

40 

79 

39 
27 

41 

29 

43 

52 
33 

51 
29 

56 
7? 

1! 

18 

44 
28 

66 
31 

62 

40 

67 
37 

80 
27 

42 
76 

39 

30 

35 
23 

32 
22 

25 
16 

25   31 
14   1< 

35 

18 

40   5C 
10   2! 

49 
23 

43 

3' 

52   50   38 
36   34 

44.7 
26.9 

«A»8*  STATE  FOUEST 

MAX 
MIN 

39 
13 

45 

13 

49 

30 
IS 

31 
16 

13 

21 

31 

11 

11 
19 

45 
12 

45 
32 

41 

3? 

46 
29 

54 
45 

55 

40 

5? 
36 

36 
18 

40 

15 

43 
32 

33 
1! 

2C 
11 

16 
6 

10   15   28 
0    8    6 

33   44   39 
11   22   19 

4 
3. 

40   43   46 
29   27   24 

37.3 
20.8 

1 

MAX 
MIN 

4^ 
19 

52 
73 

49 
IS 

35 
78 

IS 

75 

40 
28 

46 
31 

47 
35 

53 

19 

53 

70 

15 

39 

63 
34 

62 

65 

61 
35 

5  6 
46 

48 
28 

11 

?■ 

81 
33 

47   30   23 
28   19   15 

24   25   33 
9   18   16 

38   50   51 
16   25   27 

50   50   45   53 
39   39   32   23 

45.3 

28.0 

So*  FUi«r«nc»  Not**  Following  Sutton  Ind** 
-    7    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day 
IS 

01  Month 

M 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

28 

27 

\ 

28 

29 

1 
30 

LEWISBURG 

MAX 

MIN 

32 
13 

34 
18 

50 
29 

34 
22 

37 
22 

35 
23 

36 
29 

41 
23 

50 
24 

51 
23 

52 
43 

50 
35 

61 
35 

60 
41 

6  0 
43 

50 
22 

38 

20 

57 
25 

40 
21 

28 
14 

20 
12 

1  3 

7 

25 

10 

J7 

5 

■' 
25 

51 
24 

■  2 
34 

48 
35 

45 
37 

M 

LOGAN 

MAX 

MIN 

36 
21 

40 
22 

61 
36 

42 
32 

40 
28 

40 
30 

39 
32 

44 
33 

49 
25 

55 

25 

57 

30 

56 
43 

66 
45 

65 
50 

62 

50 

60 
33 

42 
27 

43 
28 

58 
30 

33 

24 

27 
22 

25 
18 

23 

17 

33 

11 

36 
11 

43 
16 

54 
22 

47 
35 

99 

42 

53 

42 

34 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

34 

18 

40 

15 

57 
33 

38 
22 

35 
28 

40 
22 

19 
26 

43 
28 

41 
22 

49 
21 

60 
27 

39 

35 

68 
99 

67 
43 

61 
43 

62 
27 

38 
21 

48 
23 

55 
27 

34 
19 

23 
16 

24 

11 

21 
9 

28 
13 

35 
12 

40 
13 

55 

20 

47 
29 

49 
39 

50 
3« 

5". 
23 

MADISON 

MAX 
MIN 

33 

21 

40 
21 

61 
36 

40 
31 

38 
24 

39 
27 

38 
31 

42 
33 

45 
23 

49 
23 

59 
36 

52 
38 

66 

43 

65 
48 

61 
47 

61 
32 

38 

25 

41 
27 

53 
31 

32 
22 

26 
22 

24 

16 

21 
16 

27 
11 

35 

12 

40 
13 

51 
22 

46 
33 

62 
39 

50 
40 

54 

32 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

34 

14 

41 
16 

55 
32 

34 

26 

34 
23 

36 
27 

39 

27 

39 

30 

43 
22 

49 

21 

53 
33 

45 
33 

61 
40 

61 
38 

57 

40 

58 
26 

32 
22 

39 
29 

47 
27 

31 
20 

25 

14 

20 

7 

23 

14 

29 

19 

31 
5 

38 

15 

47 
22 

48 
34 

46 
36 

47 

29 

46 

IS 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

41 

19 

43 
17 

50 
35 

36 
28 

42 
26 

44 
30 

39 

27 

46 
29 

47 
25 

57 
23 

52 
25 

34 
25 

47 
31 

44 
37 

5  2 
37 

39 

27 

41 
26 

36 
32 

38 
30 

11 
21 

29 

18 

29 

17 

36 
21 

35 

15 

42 
10 

52 

■/•■ 

44 

27 

45 

34 

37 

42 
23 

1! 
23 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

39 

13 

42 

11 

50 
30 

34 
20 

40 
17 

43 
25 

39 
27 

42 
20 

47 
21 

58 
23 

51 
34 

37 
27 

64 

^2 

53 
37 

5  2 
39 

43 
24 

43 
15 

41 
30 

36 
26 

28 

!  8 

24 

12 

24 
2 

28 

14 

33 
6 

40 
5 

53 
21 

52 

22 

49 

32 

44 

29 

41 
30 

3! 
25 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

34 

11 

39 
21 

51 
27 

32 
23 

34 
20 

34 
25 

15 
27 

40 
22 

51 
22 

51 
21 

47 
41 

45 
34 

60 
40 

58 
42 

55 
41 

42 
22 

38 
19 

54 
35 

44 
23 

21 
15 

18 
12 

16 

7 

19 
10 

30 
-  1 

36 

5 

49 

20 

47 

23 

44 
34 

46 
34 

45 
37 

50 
31 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

40 
17 

54 
20 

56 
32 

34 
28 

35 
25 

40 
28 

45 
27 

44 
32 

49 
24 

54 
26 

52 
34 

56 
28 

62 

53 

55 
39 

58 
38 

38 
27 

36 
22 

48 
33 

43 

27 

27 
19 

20 
14 

22 

11 

26 
19 

30 
19 

37 
11 

49 
31 

4  5 
27 

46 
38 

43 
38 

51 
31 

48 
23 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

41 

16 

50 
13 

49 
42 

39 
20 

40 
17 

44 
29 

43 

30 

44 

21 

51 
24 

59 
19 

56 

38 

44 
25 

65 
31 

63 
41 

60 

38 

53 
28 

40 
18 

39 
30 

37 
30 

32 

24 

27 
18 

23 

7 

31 
11 

34 
9 

42 
5 

53 
23 

49 
19 

44 

31 

47 
34 

47 
34 

39 

2i 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
23 

56 
29 

52 

30 

32 
26 

35 
24 

36 
27 

40 
30 

40 

32 

45 
27 

52 

40 

47 
30 

59 
35 

60 

40 

48 
37 

56 
31 

34 
26 

34 
25 

53 
33 

39 
24 

24 

17 

18 
14 

20 
13 

25 
19 

28 
15 

36 

10 

4  5 

33 

45 

33 

45 

42 

44 
36 

45 
26 

19 
27 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

46 
23 

56 
21 

57 
30 

35 
27 

36 
23 

38 
26 

41 
28 

42 
30 

46 
24 

53 
25 

52 

34 

52 
26 

62 

45 

48 
35 

60 

38 

38 
25 

36 
25 

52 
29 

41 
25 

29 

1  8 

22 

11 

23 
11 

28 

18 

29 

18 

35 
9 

46 
30 

50 
24 

47 
35 

48 
36 

4  5 
27 

43 

24 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

46 
28 

45 
21 

45 
30 

34 
25 

34 
24 

40 
22 

45 
28 

48 

34 

44 
25 

52 

30 

46 
32 

51 
26 

60 
40 

44 
37 

63 
32 

34 
23 

33 
27 

45 
29 

42 
26 

30 
20 

24 
15 

25 
13 

29 
21 

31 
18 

35 

15 

47 
28 

44 

26 

45 
36 

43 

34 

50 
2? 

51 

22 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

44 
26 

55 
19 

55 
34 

36 
27 

38 

27 

40 
26 

46 
27 

46 
29 

47 
33 

53 

28 

50 

15 

55 
31 

60 
43 

50 
38 

60 
38 

39 

28 

37 
25 

38 
27 

44 
25 

29 

20 

23 

11 

27 
13 

29 

14 

30 
20 

35 
17 

45 
24 

44 

30 

45 
32 

43 
29 

51 

27 

51 

28 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

31 

7 

35 
15 

50 
33 

40 
23 

37 
21 

37 
23 

38 
23 

37 
21 

44 
18 

53 
25 

54 
16 

46 

34 

61 
38 

61 

42 

60 

42 

58 

23 

37 
17 

46 
20 

58 
21 

30 

15 

22 

11 

23 
5 

18 
5 

25 

4 

35 

4 

38 

10 

51 
21 

44 
31 

50 
33 

46 
35 

48 
28 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

41 
20 

54 
26 

47 
30 

13 
26 

35 
26 

37 
28 

44 
30 

45 
32 

49 
24 

53 
39 

47 
33 

61 
33 

61 
42 

49 

40 

56 
33 

35 

26 

35 
22 

47 
33 

34 

24 

24 
19 

20 
14 

23 

10 

26 

18 

29 

19 

37 
19 

49 

31 

49 

32 

47 
39 

46 
38 

50 
31 

50 
28 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

40 
22 

55 
26 

47 
32 

35 
28 

36 
28 

40 

30 

46 
31 

46 
34 

50 
24 

55 
41 

48 
37 

63 
35 

62 
43 

50 
40 

60 
33 

37 
26 

35 
24 

50 
33 

34 
25 

25 

19 

23 

15 

24 
12 

27 
19 

31 
21 

39 

21 

51 
34 

44 

33 

49 
42 

47 

38 

50 
32 

49 
28 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

41 

18 

52 
22 

55 
29 

31 

25 

34 
24 

36 
25 

37 
28 

38 
24 

45 
21 

53 
23 

50 
34 

46 
28 

61 
42 

55 
40 

57 

42 

44 
,  24 

41 
22 

56 
32 

39 
24 

25 

17 

19 
12 

18 
8 

24 

14 

30 
12 

35 
5 

45 
27 

38 
22 

42 
33 

48 
34 

51 
31 

47 
26 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

42 
23 

49 
18 

52 

36 

38 

28 

41 
25 

45 
31 

42 
33 

46 
30 

53 
33 

60 
27 

55 
39 

40 
31 

63 

32 

62 
42 

62 
39 

47 
29 

41 
22 

38 
31 

36 

30 

31 
25 

26 
18 

25 
12 

32 

18 

35 
20 

44 

10 

S3 

24 

49 
21 

45 
34 

46 

32 

44 

35 

39 

30 

PICKENS  1 

MAX 

MIN 

42 
6 

48 
26 

53 
25 

29 
21 

33 
20 

34 
24 

35 
26 

37 
27 

47 
17 

49 
32 

43 

15 

53 
30 

99 

50 

55 
42 

55 

40 

40 
22 

42 

17 

52 
33 

36 

19 

20 
14 

16 
10 

13 
3 

20 
10 

30 
0 

31 

7 

42 

30 

41 

25 

42 
36 

45 

31 

50 
29 

51 

26 

PIEDMONT 

MAX 

MIN 

39 
20 

37 
23 

47 
23 

40 
26 

37 
26 

35 
28 

40 
31 

42 
30 

38 
30 

50 

25 

54 

26 

44 
30 

60 
31 

64 
42 

45 

38 

58 
29 

41 
27 

38 
30 

37 

30 

33 

24 

28 
17 

22 
15 

20 
17 

32 
18 

36 

11 

40 
12 

47 

26 

44 
34 

43 
37 

49 
35 

37 

26 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

32 
20 

39 

22 

60 
26 

41 
30 

38 

26 

37 
30 

37 

33 

39 

34 

47 
23 

53 
26 

54 

28 

58 

42 

63 

44 

65 
49 

65 

51 

60 

34 

42 
24 

41 
33 

59 
28 

31 
23 

26 

20 

25 
17 

22 

16 

29 
6 

37 
8 

42 
12 

54 
20 

41 
33 

54 

39 

61 
34 

50 
33 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

41 
19 

54 
22 

54 
32 

35 
29 

34 
28 

39 

30 

44 
31 

46 
31 

53 
20 

56 
28 

54 
40 

63 
35 

65 
56 

60 
42 

58 
46 

48 

30 

36 
22 

51 
35 

49 
28 

33 
20 

32 
16 

31 
12 

41 
19 

35 
19 

38 

16 

51 

25 

50 
28 

50 
40 

50 
39 

48 
31 

53 

23 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

31 
13 

42 
26 

50 

29 
20 

31 

18 

31 
21 

34 
24 

35 
25 

48 

21 

49 
3B 

45 
38 

90 
35 

55 

49 

55 
42 

53 
37 

39 
19 

40 
17 

46 
33 

36 
18 

2  0 
11 

13 
8 

10 

3 

17 

7 

28 
4 

31 
13 

44 
25 

43 
33 

42 
37 

45 
34 

46 

34 

51 

11 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

42 
10 

60 
18 

57 
29 

35 
21 

35 
21 

40 
26 

47 
28 

48 
33 

55 

15 

58 
22 

52 

35 

65 
31 

65 
54 

61 
39 

60 
44 

48 
29 

37 
19 

52 
32 

40 
25 

29 
17 

23 
13 

25 
4 

31 
16 

35 
12 

39 

10 

54 
19 

44 
24 

51 
38 

50 
36 

49 
27 

55 

19 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

43 
17 

38 

15 

50 
35 

37 

28 

42 

24 

45 
30 

41 
32 

45 

23 

51 
31 

57 
19 

56 
39 

39 
25 

66 

34 

62 

41 

60 

19 

51 
29 

40 
24 

38 
32 

40 
31 

14 

25 

26 
19 

27 
16 

33 
22 

35 
12 

42 

8 

51 
23 

46 
21 

42 
33 

52 
35 

47 

36 

37 

23 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

4? 
22 

45 
22 

49 
31 

32 
28 

35 
26 

37 
28 

41 
31 

38 

28 

50 
25 

53 

27 

40 
35 

41 
30 

59 
40 

55 
40 

60 

45 

46 
27 

40 
26 

55 
34 

40 
26 

27 

20 

20 
14 

19 

12 

26 

17 

32 
17 

36 
6 

46 

2  9 

37 

26 

40 
35 

49 
37 

47 
31 

44 
29 

SPENCER 

MAX 
MIN 

40 
16 

59 
26 

54 
32 

34 
20 

35 
26 

38 
28 

44 
12 

45 

35 

53 
20 

57 
33 

54 

40 

63 
35 

64 
96 

60 
40 

60 
44 

47 
29 

36 
20 

49 
34 

46 
27 

30 
19 

23 

15 

23 

10 

29 

18 

34 
19 

37 
12 

51 
32 

46 
28 

49 
42 

48 

40 

47 
33 

47 
25 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

20 

10 

32 
11 

48 
28 

35 

16 

28 

16 

29 

18 

32 
21 

33 
21 

30 
20 

46 
21 

48 

32 

46 
26 

92 

31 

50 
36 

54 
18 

53 
15 

33 
15 

36 
16 

40 
18 

18 
10 

17 
6 

12 
0 

12 
0 

17 
5 

26 
5 

32 
16 

42 

26 

47 
32 

47 
33 

38 

28 

34 
20 

UNION 

MAX 
MIN 

31 
14 

33 

15 

53 
29 

43 
23 

35 
22 

37 
24 

36 
24 

18 
27 

44 
21 

51 
21 

53 
37 

51 
35 

59 

37 

65 

41 

64 
41 

62 
27 

39 
19 

48 
25 

57 
24 

10 
18 

24 
14 

25 

7 

20 
12 

25 

5 

33 

7 

40 

14 

55 

2  6 

44 
34 

53 

35 

48 
38 

43 
31  < 

WARDENSV1LLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

35 

19 

42 

16 

53 
20 

47 

26 

36 
21 

40 
22 

45 
30 

40 

23 

45 
27 

49 

21 

60 

28 

44 
27 

58 
31 

62 

37 

46 

19 

63 
29 

40 
21 

42 
23 

40 
33 

37 

2  4 

31 
18 

26 

14 

26 
16 

30 
10 

36 
9 

42 
10 

53 

22 

46 
25 

46 

14 

47 
34 

38 
27 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

44 
15 

58 
28 

60 
30 

37 
27 

39 
22 

38 
26 

39 

29 

48 
28 

53 

22 

58 
26 

58 
42 

60 
3* 

63 
53 

66 

43 

63 

44 

44 
25 

42 
20 

58 

35 

40 
25 

27 

17 

22 
12 

15 
9 

26 
9 

37 
10 

40 
15 

91 
28 

45 

25 

48 
38 

53 

34 

56 
13 

54 
28 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

42 
26 

47 
25 

46 

30 

1? 
27 

28 
22 

40 
21 

46 
27 

43 
34 

42 
24 

48 
35 

44 
32 

48 
30 

60 
42 

42 
35 

56 
33 

34 
22 

33 

27 

44 
29 

40 
25 

27 

18 

23 

14 

23 
13 

29 

20 

31 
18 

33 

18 

44 
29 

44 

31 

44 

37 

43 
33 

50 
28 

48 
26 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

41 

a 

43 

19 

47 
32 

11 
29 

33 
22 

40 
22 

45 

23 

43 
25 

44 
25 

50 
26 

49 
34 

47 
25 

61 
41 

45 
36 

98 

37 

38 
24 

34 
28 

44 
31 

43 
27 

30 

2  6 

25 

16 

24 
13 

28 
22 

30 
19 

34 
13 

44 

30 

46 

27 

44 
36 

42 

38 

48 
30 

46 

20  < 

WESTON 

MAX 
MIN 

99 

19 

36 

19 

58 
24 

19 
29 

34 
27 

36 

27 

38 
29 

42 

35 

43 
22 

52 

23 

55 

44 

45 
31 

6? 
37 

62 
41 

57 

41 

61 
28 

35 
22 

39 
23 

34 
29 

31 
21 

26 
16 

22 

9 

22 

10 

27 

19 

33 

15 

39 

15 

60 
27 

46 
32 

48 
42 

48 
34 

48 
30  1 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

33 

26 

42 
25 

♦8 
30 

17 
27 

33 

27 

■39 

26 

39 

.'6 

45 

29 

43 
28 

46 
29 

5  0 

39 

43 
31 

59 
34 

61 
38 

■-4 

38 

36 
28 

33 

28 

35 

30 

45 
23 

31 
22 

24 
16 

22 

14 

24 
15 

25 
20 

30 
17 

39 

24 

45 

30 

44 
32 

45 
38 

43 

10 

48 

27 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

31 

19 

35 

19 

52 

31 

39 

26 

39 
25 

37 
26 

37 

29 

45 

28 

30 
26 

36 

20 

53 

46 

48 
33 

64 
37 

62 

47 

91 

46 

4  8 

26 

41 
22 

57 
34 

47 
25 

.■9 
IB 

23 

13 

2  0 
10 

26 

14 

33 

6 

37 
6 

32 
20 

47 
22 

53 

34 

50 
34 

46 

14 

46  I 
|J  1 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

1 

•..!<• 

„,.„.. 

NoUa 

Tallowing  SUtlon 

n.Jn. 

S  - 

DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1960 


D»y  Ol  Month 


28   29   30   31 


•  IVltLP  LOCKS 


33   41   6T  |  40   35   37  l  39   43   46 
21   20   35   31   27   2B   31   34   25 


S7   56   49 

25   35   38 


67   65   59 


62   3«   40 
32   25   26 


51   33   26 

31  ?o  in 


23   24   28 

13   11   17 


35   40   55 


45   52   50   46 
34   39   35   27 


S*«  Reference  Note*  following  Station  Index 
-    9    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
JAMUAftY    1«W 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

24 

27 

28 

2'J 

M 

31 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

1.0 
1 

T 

T 

.5 
1 

.5 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

T 
1 

T 

T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

5.0 
5 

4.0 

e 

1.0 
9 

T 
8 

2.0 
10 

1.0 
8 

6 

I 

4 

2 

1 

T 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

l 

1 

1 

- 

BLUEFIELD  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

a 

3 

2 

T 

2 

2 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2    0 

s 

1.0 

4 

T 

T 

.1 
T 

.1 

.5 
1 

,0 
2 

.3 
1 

.a 

4 

.4 

4 

T 
1 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

2.0 
2 

1 

T 

T 
T 

I 

T 

I 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

I 

BRUSHY  RON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

I 
I 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 
1 

2.0 
2 

6 

2 

.2 
2 

.1 
1 

T 

1 

1 
1 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CAMDEN  ON  OAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

T 

T 

1  .0 

1 

T 

T 

.3 

T 

2.0 
2 

4.  u 
8 

2.U 

6 

1.0 

5 

1.0 

5 

1.0 

4 

1 

T 

T 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

.7 
1 

.1 

T 

.9 
T 

.7 
1 

.2 

2 

.2 

.2 
1 

.9 

1 

T 

T 

T 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

.5 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

- 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
2 

T 

4.2 
4 

2.8 

6 

1.0 

7 

4 

3 

2.8 
3 

1.2 

4 

1  .8 
6 

.8 
7 

1.4 
8 

T 

8 

7 

5 

T 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
1 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

I 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.1 
T 

.3 

T 

.7 
I 

1.0 

2 

T 
1 

T 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

1.1 
1 

.2 

T 

3.1 
3 

.5 
3 

14.5 
14 

3.2 
17 

1.0 
17 

3.0 
18 

9.3 
23 

.4 

16 

10 

t 

4 

3 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

.5 
T 

1.0 
1 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

2.0 
2 

.6 

2 

.5 
3 

T 
3 

.5 
2 

T 
2 

T 
3 

2 

1 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 
T 

I 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2.5 
3 

1 

T 

4.0 

4 

3.0 

7 

3.0 

8 

2.0 
9 

2.0 
8 

6 

4 

a 

1 

T 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.4 
T 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

NEK  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.S 

a 

2.5 
3 

1.0 

1 

2.5 
3 

1.0 
2 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

I 

T 
T 

T 
T 

T 
I 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 

T 

.2 
T 

T 
T 

.1 
T 

,2 

T 

T 
T 

T 
T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.3 

T 

T 

T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2.0 

4 

.2 
1 

T 

1  .2 
1 

1.5 
3 

.5 
3 

.5 
3 

T 
2 

T 
1 

i 

T 

ROWLZSBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

I 

T 

.3 

T 

1.0 

1 

3.0 

4 

2.0 

a 

T 
8 

2.0 
8 

.6 

a 

9 

8 

2 

T 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2.0 

4 

1.0 

s 

1.0 
8 

6 

1.0 
7 

6 

4 

3 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.5 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

.5 
1 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.11 
2 

2.0 

4 

1.0 
3 

1.0 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

WIwrlELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

1 

.2 
1 

.4 

1 

T 

1 

T 
1 

T 

Sm  rtlirtDM  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1960 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1980 


r~- 


• 

1                      o 

j+ 

-J       /-!o_^s 

n4 

vx 

/ 
/ 

o| 

STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


■MM   ■  -Xl   14 


0012  U*SHU» 
;•?•*    PRESTON 

--■■•oe 
:i*>  *a»ool»h 
:.'*•  pocahontas 

:««*  -ercer 

•LEIO* 
•S"     *A»flOUR 

8**9    »  V* 

Ok* I    nIO*0l*$ 
:•'•  •uatison 

»••*  T'LER 
•■  •  NONGAN 
P***    NICHOLAS 

e*t»  «•«• 
e*:j  ncrce* 
M)»  sunwcrj 

1079  U1C1H.K 
10*3   PRESTON 

no*   PENDLETON 

lilt    WJCAXONTAS 

1270  U«5HU» 

;;i;  maitom 


H2i  ticNie 

IMl  WEBSTER 
lit)  TyC«E* 
192*  BRAlTON 
H*0    RAJUMNA 

1)73    KANAWHA 

|4T1   HARRISON 
16**   CLA* 
1721    UMixi 

1*9*    1ANAWMA 

:os»  wi*t 

2209   TUCKER 
2*38   GREENBRIER 
2718    RANpOLP" 
2*20  MARION 

3072  mcrce* 
1119  pendleton 

323S    LEVIS 
339)   -C   DOwfLL 
3361    BRAXTON 

33*a   GILMER 

s*)e  TAtLO« 
3  6*1  cacnOun 

)7**  LINCOLN 
3816   BAR80L* 


'■ 


SALLIKH.I5    0*" 


A"fn»iLLE    1    NW 


LINCOLN 
JEFFERSON 

JEFFE'SO* 

*7*  wetzel 

128     '•'['•■ 


A)B8    CABELL 

*»08    -C    OOwELL 
»*T8    LEVIS 
•39*    LEWIS 
4743    JEFFERSON 

All*  NlNCO 
*■)*  MINERAL 

*•*!  "JNf»*i 
A»71  RANDOLPH 
9001  MONONGALIA 

9010  MASON 
3!!*  GREENWRIER 

326*  NOMfoe 

9323  JACKSON 
39*1    GlLNE" 

9393    LOGAN 
33*3   KANAWHA 
39*3   BOONE 

9*21  NAJIION 
9*26    MARION 


1071 
121* 
19*0 
3020 
2730 


1M9      *P      *P 


17**  10*    10* 

1379  TA 

2100  n 

1*49  »F       *P 

7T0  »A 

7*0  »P      *P 


3*        990   N10   MID 


It! 


L.    ESLE    BOND 
mONONGAHELA   POWER  CO. 
CHARLES    L.    LO0BAN 
OMEN    5.    SMITH 
NETTie    R.    SHEETS 

CONCORD   CXLEGE 
HOWARD   R.    FULK 
V.    A*    HOSPITAL 
GEORGE    R.    HILLTARD 
CORPS   OF   ENGINEERS 

RASTIS   D.    60GG3 

R.    0.    MARTS 

MRS.    LO0ENE    T.    YOUNG 

H.    M.    RUPPENTHALt 

HAMILTON    GAS    CORP. 

RADIO    STATION    WHIS 
FED.    AVIATION   AGENCY 
CORPS   OF   ENGINEERS 
ALFRED    L.    DAVIDSON 
JAMES    I*    GALLOWAY 

JOHN    6*    SHREVE 
NISS    ILEAN    WALTON 

DR.    ARTHUR    B*    GOULD 
JOHN    W.    BROMN 
FOREST    SUPT, 

EUREKA   RIPE   LINE   CO. 
HOWARD    FLETCHER 
SEN    F.    THOMPSON 
MRS.    CLARA    F.MOLDEN 
J    U.S.    WEATHER    BUREAU 


39         400      «A      •*  W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

977    MID   MIO  MID   C  HENRY   R.   GAY 

T71  TA  H      MRS.    SARAH    B*    FRANICFOR 

*17  BA  MRS.    BERTHA    J.    YOUNG 

440  C  HOPE   NATURAL   GAS   CO. 


1*         440      7  A      7A 


740      4R      TA 


80    OT       137$ 


MRS.    DAPHIENE   COOPER 
MRS.    MARY    L.    DUMAS 
JOHN   P.    JONES 
SAMUEL    C.    CRICKARO 
CITv    FILTRATION    PLANT 

FRED   C.    BOWLING 
MRS. LEAFY    A.    REXROOE 
EQUITABLE   GAS   CO. 

JAMES    MSH 

W,   VA*   WATER    SVC.   CO. 

FRED   Ha   WELLS 
EARL   R.    CORROTHERS 
HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
ROBIN   0.    MOORE 
MRS. OPAL    R.    JACKSON 


6*2       B*      BA 


3T0      TA      TA 


943    MID    MID 


350      3P      3P 


930      9P      3P 


CO. 


OBSERVATION 

i 

j 

h 

U] 

B 

p 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

0 

5 

OBSERVER 

Q 

■a 

2 

a 

1 

1 

i 

1 

a 

MARLINTON 

9672 

POCAHONTAS 

7 

16 

13 

BO 

01 

2190 

C 

CICIL     A.     CURRY 

NARTINSBURG    FAA    AP 

*tp: 

BERKELEY 

9 

39 

14 

TT 

99 

337 

HIS 

*\r< 

FEO.    AVIATION   AGENCY 

MARTINSPIURO    2    W 

ma 

BERKELEY 

9 

to 

T8 

00 

933 

c 

ROBERT   L.    CRI6WELL 

MATHIAS 

5719 

HAROY 

9 

T6 

12 

7| 

9? 

1623 

*• 

|0 

c 

VIRGIL   L.    MATHIAS 

MATOAKA 

17*7 

MERCER 

7 

>7 

23 

at 

19 

2960 

TA 

RAY   8.    THOMPSON 

MC   MECHEN  DAM   19 

IB. 7 

MARSHALL 

a 

3* 

<9 

10 

** 

639 

7A 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

MC   ROSS 

■IT1 

GREENBRIER 

^9 

2*49 

IP 

RUSSELL   0.   ANICK 

MIDOLEBOURNE    2    ESE 

)M9 

TYLER 

B 

n 

80 

32 

730 

JOHN   W.   CRUMRINE 

MOOREFIELD   2    SSE 

$1«3 

HARDY 

0? 

7a 

9a 

c 

MRS.    ZELLA   H.    VETTER 

MOOREFIELD    MCNEILL 

6168 

MAR  or 

* 

39 

oo 

78 

6* 

800 

*> 

IP 

H 

MRS.    JOHN   W*    SAVILLE 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 

670? 

MONONGALIA 

4 

39 

38 

T9 

5* 

1249 

Mir> 

M 

ID 

H 

FED.    AVIATION   AGENCY 

MORGANTOWN    LOCK    AND    DAM 

6212 

MONONGALIA 

IT 

79 

59 

623 

TP 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

MT    STORM 

62*3 

GRANT 

* 

17 

79 

14 

26*9 

SA 

c 

MRS.   EILEEN   MINNICK 

NAOMA 

63*2 

RALEIGH 

81 

29 

1230 

c 

HARLtY    C.    WALKER 

NEW   CUMBERLAND    DAN    4 

6*4? 

HANCOCK 

a 

40 

30 

80 

37 

671 

40 

ISP 

CORPS   OF   ENGINEERS 

NEW    MARTINSVILLE 

6A61 

WETZEL 

8 

3* 

39 

80 

5? 

63T 

6P 

IP 

N 

Off.    la   W.   ANKROM 

OAK    HILL 

6991 

FAYETTE 

ei 

1991 

7A 

c 

H 

MILES    M.    MARTIN 

OMP5 

667* 

MORGAN 

♦ 

39 

30 

76 

17 

990 

TA 

MRS.    E.   M.   HOVERMALE 

PARKERSBURG    FAA    AP 

69*9 

WOOD 

8 

21 

Bl 

tfl 

837 

MID 

M 

D 

FEO,    AVIATION   AGENCY 

PARKERSBURG  WB   CITV 

6fl59 

WOOD 

a 

39 

16 

ai 

3* 

613 

wro 

M 

D 

c 

MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PARSONS    1   SE 

6867 

TUCKER 

2 

39 

06 

79 

*0 

1660 

10 

FERNOW   EKP.    FOREST 

PETERSBURG 

699* 

GRANT 

9 

39 

H 

79 

07 

1013 

7A 

MRS.    BESS   S.   NOHL 

PHRIPPI 

698? 

BARBOUR 

10 

09 

80 

0? 

1281 

TA 

MRS.    MAXINE   LEACH 

PICKENS    1 

6991 

RANDOLPH 

10 

*0 

no 

1) 

2699 

TA 

MRS.    NELL    8.    ARMSTRONG 

PIEDMONT 

700* 

MINERAL 

9 

39 

?9 

79 

02 

1093 

SA 

H 

C.    A*    5UTER*    JR. 

PINEVILLE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Office, 
Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatioi 
and  Wind"  Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endii 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950 ,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location .   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice . 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations .   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "SpeciaJ."  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hou: 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  T 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  genera lly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See"Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

S3  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure ,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEST  VIRGINIA  -  FEBRUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   71°  on  the  11th  at  Logan 

Lowest  Temperature:   -11°  on  the  15th  at  Mannington  1  N 

Greatest  Total  Precipitation:   6.78  inches  at  Canaan  Valley 

Least  Total  Precipitation:   2.27  inches  at  Lewisburg 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.00  inches  on  the  19th  at  Bayard 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   86.7  inches  at  Kumbrabow  State  Forest 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   36  inches  on  the  20th  at 

Kumbrabow  State  Forest 
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13.0 

9 

15 

6 

3 

0 

TOM 

AM 

41.6 

21.3 

31.5 

-    5.0 

65 

11 

0 

16+ 

968 

0 

7 

26 

2 

5.18 

1.64 

1.55 

19 

25.0 

7 

20+ 

B 

4 

1 

DIVISION 

31.9 

-    3.3 

3.71 

.61 

19.4 

SOUTHWESTERN 

MAYLINGO    ST    FOREST 

47. 4M 

21. 4M 

34.  4M 

65 

10 

-    1 

20 

878 

0 

0 

1 

12 

14 

RLESTON    WB    AP 

R 

42.1 

25.9 

34.0 

-    4.2 

66 

10 

12 

20+ 

892 

0 

5 

23 

0 

4.08 

.46 

1.01 

10 

21.5 

8 

19  + 

7 

4 

1 

RLESTON    1 

AM 

43.8 

24.8 

34.3 

66 

11 

8 

20 

883 

0 

3 

25 

0 

3.92 

.79 

1.06 

19 

17.0 

10 

14 

7 

4 

1 

LIN 

AM 

43.5 

21.3 

32.4 

65 

11 

-    1 

20 

939 

0 

3 

26 

1 

4.33 

1.04 

14 

16.9 

11 

14 

8 

4 

1 

SETT    GALLIPOLIS    DAM 

AM 

21.8 

M 

2 

15 

26 

0 

4,46 

1.64 

1.29 

14+ 

12 

14 

6 

3 

2 

'INGTON    WB    CITY 

42.8 

26.6 

34.7 

-    4.3 

67 

10 

13 

16 

871 

0 

4 

25 

0 

4.50 

1.34 

1.28 

10 

17.1 

12 

14 

6 

4 

2 

IN 

42.8 

23.3 

33.1 

64 

10 

5 

16 

918 

0 

3 

25 

0 

2.34 

AN 

AM 

45>8 

25.2 

35.5 

71 

11 

4 

20 

849 

0 

4 

24 

0 

3.92 

.53 

1.30 

19 

15.5 

8 

15  + 

8 

3 

2 

DON   LOCKS 

AM 

43.8 

21.6 

32.7 

69 

11 

4 

21  + 

931 

0 

3 

26 

0 

4.10 

1.08 

19 

8 

15  + 

9 

3 

1 

I  SON 

AM 

E^SWOOO    DAN    22 

43.3 

24.7 

34.0 

-    2.9 

65 

10 

-    2 

15 

893 

0 

3 

25 

1 

3.33 

.55 

1.32 

11 

11 

15+ 

4 

2 

2 

LEY 

43.2 

22.1 

32.7 

64 

10 

-    7 

15 

933 

0 

3 

25 

1 

4.51 

1.05 

10 

14.0 

11 

14 

9 

4 

1 

NCER 

42.2 

23.7 

33.0 

-    3.2 

64 

10 

0 

16+ 

920 

0 

5 

25 

2 

2.90 

-       .50 

.76 

6 

7 

2 

0 

LIAKSON 

AM 

CIELD    LOCKS 

AM 

41.9 

23.3 

32.6 

-    4.0 

65 

11 

8 

15 

933 

0 

5 

26 

0 

4.22 

1.28 

1.14 

11 

17.9 

10 

15 

7 

4 

1 

DIVISION 

33.6 

-    3.7 

3.88 

.81 

17.1 

CENTRAL 

Mi 

36.8 

17.7 

27.3 

-    2.1 

59 

10 

-    2 

16 

1088 

0 

11 

28 

1 

4.56 

1.30 

2.00 

19 

49.0 

26 

19 

1 

KLEY    V    A    HOSPITAL 

40.7 

21.5 

31.1 

-    4.0 

62 

10 

1 

16 

976 

0 

4 

25 

0 

3.16 

-       .21 

.75 

14 

26.0 

15 

20  + 

8 

3 

0 

CH   RIVER    6    SSW 

39.8 

19.2 

29.5 

58 

10 

-    1 

21 

1022 

0 

7 

27 

1 

3.11 

.80 

19 

7 

2 

0 

NOONVILLE 

AM 

36.6 

18.2 

27.4 

65 

11  ■ 

1 

16 

1083 

0 

11 

2  6 

0 

3.02 

.59 

11 

9 

1 

0 

«AN    VALLEY 

33.7 

16.0 

24.9 

55 

10 

-    1 

21 

1159 

0 

14 

27 

1 

6.78 

1.90 

19 

69.0 

32 

20 

15 

5 

1 

INS    AIRPORT 

T   TOP 

35.2 

20.3 

27.8 

-    3.9 

52 

10  + 

6 

20 

1074 

0 

13 

27 

0 

3.77 

.19 

.83 

5 

29.4 

14 

22 

12 

3 

0 

ENONT 

37.2 

17.7 

27.5 

60 

10 

-    5 

16 

1082 

0 

9 

28 

1 

3.74 

.95 

19 

39.0 

26 

23 

8 

1 

0 

BRABOkt    STATE    FOREST 

36.3 

16.1 

26.2 

54 

10 

-    5 

16 

1119 

0 

13 

28 

2 

5.63 

1.90 

19 

86.7 

36 

20 

13 

3 

2 

ROSS 

40.3 

21.2 

30.8 

57 

10 

0 

16 

987 

0 

5 

25 

1 

4.59 

1.04 

19 

38.5 

14 

19 

12 

3 

1 

MILL 

AM 

40.8 

18.4 

29.6 

64 

11 

7 

20 

1020 

0 

6 

25 

0 

D    3.80 

.85 

19 

22.8 

12 

15 

8 

5 

0 

SONS    1    SE 

40.5 

20.8 

30.7 

65 

10 

1 

16 

990 

0 

8 

26 

0 

3.12 

1.15 

19 

24.0 

11 

19 

9 

1 

1 

IENS    1 

38.2 

19.5 

28.9 

58 

10 

-    5 

15 

1042 

0 

10 

26 

1 

6.13 

1.64 

19 

77.2 

26 

20 

1  3 

4 

1 

MWOOO    3    NNE 

37.2 

18.6M 

27. 9M 

54 

10 

7 

20+ 

1075 

0 

11 

27 

0 

0    4.05 

1.04 

19 

48.0 

20 

20  + 

9 

3 

1 

LESBURG    1 

41.2 

23.0 

32.1 

65 

10 

3 

16 

945 

0 

6 

25 

0 

4.10 

1.10 

19 

26.5 

14 

24+ 

1  1 

3 

1 

UCE   KNOB 

AM 

32.3 

15.8 

24.1 

48 

11 

5 

20+ 

1182 

0 

15 

2  7 

0 

4.21 

1.12 

6 

48.0 

20 

22  + 

9 

3 

1 

STEP    SPRINGS 

44.9 

23.4 

34.2 

65 

10 

2 

16 

886 

0 

3 

25 

0 

4.08 

1.24 

19 

36.3 

16 

20  + 

9 

3 

1 

DIVISION 

28.8 

-    3.4 

4.24 

.57 

44.5 

SOUTHEPN 

E»SON 

39.2 

24. 1M 

31  .7" 

56 

9 

3 

16 

942 

0 

5 

0 

3.35 

0 

ENS   CONCORD    COLLEGE 

41.1 

22.4 

31.8 

58 

9 

9 

21  + 

960 

0 

6 

24 

0 

3.69 

.98 

13 

8 

22  + 

8 

3 

0 

EFIELD    2    NW 

EFIELO    FAA    AIRPORT 

36.2 

22.0 

29.1 

58 

9 

8 

20 

1034 

0 

11 

26 

0 

3.60 

1.74 

13 

22.0 

13 

14 

5 

2 

1 

ESTONE    DAM 

AM 

42.5 

23.8 

33.2 

62 

11 

10 

16 

915 

0 

3 

2  6 

0 

3.47 

.84 

6 

14.0 

7 

15  + 

9 

3 

0 

See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST   VIRGH 
FEBRUARY   lo 


Tem 

pe,a.U,3 

I 

reap 

i,,..„„ 

<    1 

c    E 

<  i 

< 

o,  1 
1  J  1 
a   E    £ 
rSi.2 

X 

Q 

1 

D 

1 
a 

No  of  Days 

~ 

ill 

rf    2    E     E 
o  .f  £ 

a 

Snow,  SW 

Nocin 

Siarioo 

Me* 

Mm 

1 

11 

*    O 

1  o 

o 

1 

'. 

a 

a 

i  i 

1. 1 

8  j 

t.2 

GARY 

LEWIS8UR6 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

AM 

AM 
AM 

44. OM 

41.8 

44.2 

40.9 

42.6 

22.  5M 
19.7 
24.7 
2". 5 
22.9 

33. 3M 

30.8 

34.5 

30.7 

32.8 

-  3.9 

-  4.0 

-  2.2 

67 
60 
66 
56 

60 

11 

10 

11 

10 
10 

4 
0 
4 

-    1 
1 

21 
16 
20 
16 
16 

915 
989 
882 
989 
929 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

4 
4 
4 
2 

25 
27 
24 

25 
24 

0 
1 
0 

1 

0 

2.80 
2.27 
3.27 
4.12 
4.01 

-       .45 

1.45 

1.33 

.75 

.95 

.86 

1.05 

1.05 

19 
5 
6 
6 

19 

12.0 
14.2 
18.0 

9 

8 
9 

10 
9 

15  + 

14 

14 

14 

14 

7 
9 
6 
8 

7 

3 

: 

3 
4 
4 

DIVISION 

32.0 

-    4.4 

3.40 

.44 

16.0 

NORTHEASTERN 

BERKELEY    SPRINGS 

FRANKLIN    2    N 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

KEYSER 

41  .8 
42.1 
44.9 
43.4 
42.9 

25.1 
19.6 
28.7 
25.4 
24.4 

33.5 
30.9 
36.8 
34.4 
33.7 

-       .6 

64 
59 
64 
63 
66 

10 

1 

9 
9 

10 

11 
1 
16 
10 
12 

4+ 
15 
16 
16 
16 

908 
982 
811 
882 

901 

o 

0 
0 
0 
0 

4 
2 
1 
1 
3 

25 
26 
23 
25 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

3.38 
3.87 
3.59 

3.10 
D    3.66 

1.01 

1.15 
.94 

1.02 
1.13 
1.73 

19 
19 
19 
19 
19 

12.7 

5.7 

8.3 

11.7 

8 

13 

3 

14 
19 
14 

7 
5 
7 
5 
7 

3 

5 

3 
3 
3 

MART1NSBURG    FAA    AP 
MATHIAS 

MOOREFIELO    MCNEILL 
PETERSBURG 
PIEDMONT 

AM 

41.1 

39.6 
43,0 
42.7 
39.7 

25.2 
18.4 
22.2 
24.2 
23.5 

33.2 
29.0 
32.6 

33.5 
31.6 

-  .8 

-  1.6 

62 
60 
65 

64 
65 

10  + 
10 

10 
10 

11 

11 

1 

-    1 

5 

10 

16+ 

16 

16 

16 
3 

917 
1036 
931 
908 
962 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
2 
3 
6 

25 

28 

27 
26 
26 

0 
0 

1 

0 
0 

3.25 

4.31 
3.70 
2.56 

3.64 

1.23 
1.62 

.84 
1.58 
1.85 
1.10 
1.65 

18 
19 
19 
19 
19 

10.9 
24.7 
13.5 

16.0 

5 

16 

6 

16+ 
21  + 

29+ 

7 
8 
4 
5 
5 

3 
2 
3 
3 
3 

ROMNEY    3    NNE 
WARDENSVILLE    R    M    FARM 

AM 

43.6 
41  .4 

24.6 
22.0 

34.1 
31.7 

-    1.6 

66 
62 

10 

11 

3 
3 

16 
16 

892 
960 

0 
0 

2 
5 

2  6 
27 

0 
0 

3.44 
4.33 

2.62 

1.57 
1.68 

19 
19 

7.0 

6 
6 

14 
19 

6 
5 

2 
3 

DIVISION 

32.9 

-    1.5 

3.57 

1.71 

12.3 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 

m    p.  h 

Relative     humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

c 
> 

Percent  of 
fame  from 
prevailing 

Average 

£  1 

0 

I     1 

<jj  "o    S 
Q       JS 

.3 

O  -; 

"55  « 
QJ2 

O  E- 

o  co 

O    F- 

o  w 
..  w 
r> 

a 

o  E- 
O  CO 

■■  w 

a 

Of- 

o  w 

•  •  w 

o 

01 

o 
3 

01 
■* 

1 

o 

o> 
01 

A 

en 

Cft 

1 

N  3 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

CHARLESTON   WB    AIRPORT 
HUNTINGTON   WB  CITY 
PARKERSBURG  WB  CITY 

wsw 

15                9.0         28                SE 

7.6        26               NW 

1 

25+ 
19 

67 

67 

57 

61              5 

-            8 

6 

7 
4 
6 

3 

2 

5 

3 
2 
2 

1 

2 

1 

0 
0 
0 

19  -          8 
18 

20  20         8 

Stt  Reference  Notes  Following  Si.ii Indw 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


10  |   11 


13  I   14  I    15 


25      26      27 


RECOKD  MISSING 


CM  COHCORO   COVAEOE 
iUt  T    «    -OSPITAl 

iwraa 


RECORD  MISSING 


2   . 
St   fOREST 


ATSVILlf    2    Rw 


r»«T   RAT   monmt 


=01  IS   0A« 

R.T   L0C«    '.' 

|T|MT0>  «S    CITT 


■XT  aauKTiia 

«JMJO>    STATE    FOREST 

tt  it»»< 


was 

:    i 

SAUK   FAJ>    IP 

«EO«»  OA"   13 

OIH0UWE    I    ESE 
pttMClD  «C«EIIL 
SAJiTCAre   FAA    AIRPORT 
TOUR)  LOCI    A«D    DA" 


SWIG  CU    AP 
r»f»S«U«G   .»  CITT 
I   1    SE 


RECORD   MISSING 


3.03 
3.59 
A. 27 


5.63 
3.63 


3.55 

>. 91 
3.23 

A. 31 

2.33 

A. 09 


RECORD  MISSING 


■AI'S 

F«  JACOBS   RUN    1 
f"  PATTERSON   L    FA 

mm 

-'  m» 

"T    t|yft    OAK 
•*»S»H.lf     3    «E 

TOR)  2 

■AS 

oa 

ItT    MAC 

irr  mtao 

IA 


-."■ 
A. 51 
3.AA 

3.  A* 
A. 10 
J." 


MaW 

2.9« 
3.A1 

3.5! 
A.12 

A. S3 
A. 33 


.95 

.05    1.00 

.06 


.03    1.07      .37 


0.10 

0 

60 
6<t 

.65 

1 

no 

T 

70 

2.00 
•  61 

1.A0 


1.73 
1.05 
1.90 

1.12 


See  Reference  note*  Following  station    Index 
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.10     T 


31.50    D.20 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

I 

12   3 

4    5 

6 

7! 

8  J 

9 

10 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16    17    18 

18 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  | 

26 

» 

28  | 

29  30 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

4*33 

.02 

1  .IB 

•  20 

1.12 

1.66 

•  ll 

WASHINGTON  DAM  19 

3.0* 

T 

.88 

.10 

.0*, 

T 

1.26 

.01 

.30   7 

T 

•  12 

•  06 

T 

•  04 

•  12 

T 

•  02 

•  01 

WEBSTER  SPRINGS 

4.08 

.»<. 

•  23 

•  06 

.28 

7 

,12   <83   .06 

T   " 

7 

1.24 

•  06 

•  16 

•  14 

•  10 

WFIRTON 

3.36 

T 

.28 

,4C 

.12 

•  06 

.24 

•  40 

.28 

.02 

7     .60 

7 

•  19 

.22 

•  02 

.05 

•  04 

T 

•  20 

7 

T 

•  03 

•  09 

WELLSBURG  3  NE 

2.40 

.09 

■  9! 

•  09 

.12 

7 

7     .78 

•  24 

•  29 

7 

•  22 

WESTON 

5. IB 

T 

,61 

.37 

.06 

T 

.74 

•  OT 

7     .73   .06 

7 

1.58 

.09 

•  02 

•  11 

7 

7 

•  06 

•  29 

.',►. 

.03 

•  24 

WHEELING  WARWOOO  0AM  12 

3.70 

7 

.89 

•  09 

.02 

.19 

•  03 

.96 

7 

7     .70   .01 

•  33 

7 

T 

•  26 

7- 

7 

7 

.29 

•  02 

•  19 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

0.01 

.12 

.92 

•  02 

.75 

7 

.12   .72 

1.03 

7 

7 

•  24 

7 

•  09 

.02 

WILLIAMSON 

RECORO  MISSING 

WILLIAMSON  2 

«.28 

.14 

1.06 

.06 

T 

.71 

.09   .70   .10 

1.19 

7 

•  04 

•  03 

•  02 

•  03 

.09 

W1NFIELD  LOCKS 

4.22 

.95 

•  08 

1*14 

•  01 

.88   .02 

•  99 

7 

.07 

.10 

■  32 

7 

.10 

S*«  B«f*r«DC*  Hot**  Following  Station  Indoi 
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DAILY  TEMPER  AT' 

)IM 

ES 

WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1360 

Sutton 

D«y  < 

onth 

0) 
01 

» 

54 

21 

2 

43 

27 

3 

43 

16 

1 

S 

7 

_ii 

9 

10   11   12   13   14   15 

16 

17 

18 

19   20 

21 

22 

23 

24 

?.i 

26 

27 

28 

29   30   31 

1    1 

1 

«»S0« 

MAX 

MIN 

46 

20 

40 
32 

45 

42 
29 

45 

27 

56 
3: 

54   54 

46   31 

42 
30 

31   23   34 
23   18   12 

38 

3 

4<t 
27 

3B 
26 

31   29 
19   16 

26 

IB 

36 
24 

13 

33 

36 

35 

34 

34 

35 
19 

39.2 
24.1 

«*S  C0HC0R0  C0U.EGE 

»AX 

51 
23 

30 
26 

43 

IB 

44 
28 

42 
33 

49 
37 

37 
24 

44 
22 

56 
37 

56   54 
36   30 

30 
24 

30   28   33 

22   14   13 

41 

10 

47 
33 

46 
28 

32   29 

15    9 

27 
9 

34 
18 

16 

12 

43 

13 

41 
30 

41 
26 

40 
18 

44 
18 

43 
23 

41.1 
22.4 

MAX 

45 

18 

41 
23 

38 
5 

52 
10 

44 
26 

41 

30 

34 
21 

38 
20 

48 
33 

59   54 
32   28 

30 

18 

25   19   25 

16   11    9 

36 

-  2 

45 
28 

62 

16 

32   20 
12   10 

31 
4 

31 
20 

2  8 
19 

40 
16 

38 
25 

36 
24 

28 
17 

34 

5 

32 

19 

36.8 

17.7 

:u.r»  v  »  hospital 

-»x 

HIN 

42 

20 

46 
26 

47 
13 

49 
27 

45 

35 

45 

35 

36 
24 

44 
20 

57 
37 

62   55 

47   27 

31 

24 

26   23   34 
21   13   13 

40 
1 

48 
24 

45 

26 

33   27 
14    4 

35 

10 

35 
25 

36 

7 

44 
11 

42 
32 

40 
26 

35 

1« 

42 
21 

37 
23 

40.7 
21.5 

ISO* 

MAX 

"IN 

50 
IS 

35 

28 

-> 
15 

63 
14 

47 
30 

•  6 

'6 

37 
35 

42 

27 

55 

64   64 

43   33 

32 
23 

24   22   30 
23   16    6 

41 
2 

49 
28 

37 
23 

21   31 
12   15 

29 

8 

30 
23 

32 

24 

38 
12 

53 
31 

52 
26 

34 

22 

36 
17 

30 
20 

40.2 
22.3 

'5  «W 

52 
22 

41 
26 

45 

14 

63 

17 

58 

35 

49 
29 

5. 
38 

65   52 

45   30 

34 
24 

30   27   33 
25   18-1 

7 

46 

30 

(9 

21 

33   31 

14   15 

36 
22 

46 
26 

47 
22 

50 
31 

47 
28 

37 
24 

34 

21 

33 

8 

32 

9 

42.9 
22.2 

KELEY  SWINGS 

MAX 
HIN 

51 
31 

43 
28 

42 
11 

49 

11 

42 
23 

52 
35 

42 
30 

39 

28 

60 
33 

64   58 
38   39 

39 
28 

30   26   32 
24   18   17 

45 
13 

53 
26 

41 

19 

36   33 
23   23 

31 
22 

39 
21 

38 
27 

42 
24 

35 
27 

37 
27 

19 

27 

39 
26 

35 
28 

41.8 
25.1 

•CM  RIVER  6  SSK 

MAX 
"IN 

50 
14 

48 
25 

M 

4 

57 
18 

46 
39 

44 
31 

29 
24 

38 
23 

57 
31 

58   52 
51   28 

35 

20 

27   20   30 
19   13    9 

39 
9 

47 
28 

36 
15 

35   27 

15    3 

35 

-  1 

31 
21 

36 
17 

42 

3 

45 
31 

43 
23 

33 
12 

36 
12 

32 

19 

39.6 
19.2 

entLO  2  nw 

MAX 
HIN 

-CFICID  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

AS 
28 

41 
25 

39 

18 

42 

30 

41 
35 

40 

30 

30 
21 

41 

18 

^8 
38 

53   51 
49   24 

30 
22 

23   16   26 
16   11   11 

34 

18 

42 
32 

39 

3  0 

20   24 

10    8 

33 

18 

31 

IB 

31 
12 

44 
20 

40 
29 

34 
21 

29 

16 

40 
23 

27 
16 

36.2 
22.0 

,«TO«C  OAM 

MAX 
HIN 

50 
23 

58 
23 

44 

ee 

47 
21 

50 
25 

»9 
38 

47 
29 

34 
29 

49 

59   62 
38   39 

48 
31 

35   28   26 

26   19   19 

39 

10 

42 

11 

51 

39 

40   28 
24   16 

33 

11 

36 
23 

38 

16 

41 
18 

41 
21 

40 
32 

36 
25 

38 
19 

44 
27 

42.5 
23.8 

VMDOMVlLlE 

MAX 
HIN 

37 

18 

45 
22 

28 
6 

42 
10 

57 
25 

49 
34 

43 
25 

29 

22 

39 

23 

56   65 

37   41 

42 
20 

26   23   19 

19   12   11 

26 

1 

36 

3 

45 

22 

42   19 

16   13 

21 
9 

34 
12 

27 
20 

30 

17 

39 

19 

38 
23 

30 
19 

34 
11 

39 
19 

36.6 
18.2 

:(HMMON  2  » 

MAX 
MIN 

51 
19 

36 
26 

46 
13 

63 
18 

53 
32 

49 
3! 

35 
26 

42 
25 

55 
3« 

64   57 
51   29 

30 
22 

28   22   28 
20   14-3 

42 
-  2 

48 
30 

48 

24 

32   26 

16   13 

34 

9 

35 
23 

31 
22 

38 
9 

50 
31 

48 
25 

35 
21 

34 
18 

31 
19 

41.1 
21.5 

mVLlNGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

57 
20 

52 
30 

50 

16 

60 
21 

54 
31 

40 
11 

40 
32 

50 
19 

65   57 
35   31 

35 

18    1 

48 
12 

51 
28 

36   40 

12  -  1 

38 

15 

38 
9 

44 
17 

57 
30 

47 
28 

44 
22 

45 
25 

40 
25 

47.4 
21.4 

1*0  J  5 

MAX 
HIN 

50 
19 

39 
29 

46 
13 

60 

14 

55 

34 

49 

37 

38 

30 

46 
29 

57 
40 

65   52 
45   31 

35 

24 

31   27   34 
23   IB    7 

43 
2 

48 
30 

40 
24 

30   34 
20    6 

31 
14 

36 
22 

35 
25 

39 

17 

55 

3? 

48 
29 

37 
2  4 

37 
21 

34 
21 

42.4 
23.4 

f«AAN  VALLEY 

HAX 
MIN 

»3 
1* 

36 

19 

40 
4 

50 
25 

42 
35 

39 
29 

30 
18 

36 

15 

46 
30 

55   50 
38   25 

25 
15 

21   15   21 

13    7    5 

32 

4 

42 
26 

40 

16 

29   16 
8    6 

30 

-  1 

30 
15 

21 
15 

36 

8 

34 
22 

36 

18 

23 
12 

29 
9 

29 
15 

33.7 
16.0 

tRLESTO*  US  AP 

MAX 
MIN 

54 
27 

39 
24 

49 

20 

59 
27 

51 
44 

50 
33 

33 

29 

49 
28 

61 

49 

66   52 
51   30 

32 
26 

28   26   35 
23   20   13 

43 
12 

53 
33 

36 

36 

27   31 
18   12 

37 

17 

36 
22 

36 
17 

38 
19 

51 

33 

40 
28 

37 

25 

38 
25 

34 
20 

42.1 
25.9 

»«LCSTOR  I 

MAX 

MIN 

52 
27 

57 
31 

u 

19 

50 
22 

60 
30 

52 

44 

47 
32 

38 
29 

54 
33 

64   66 

49   40 

40 

28 

34   28   28 
26   20   11 

39 
10 

49 
15 

55 

30 

37   28 
24    8 

35 
10 

33 
24 

35 
16 

39 
20 

38 
25 

55 
29 

35 
21 

40 
22 

40 
25 

43.8 
24.8 

inSBURG  1 

MAX 

MIN 

50 
20 

39 

21 

*5 

17 

64 
19 

55 
37 

44 

32 

34 
27 

46 
28 

54 

40 

66   53 

47   28 

33 
24 

29   24   34 
22   12    1 

42 

2 

51 
29 

42 
24 

29   30 
19   13 

33 
10 

36 
24 

34 
25 

40 

17 

52 

30 

43 
25 

36 

22 

35 
20 

33 
18 

41.6 
22.5 

:STOH 

MAX 
MIN 

48 
20 

50 

20 

37 
12 

47 
12 

59 

17 

52 
34 

44 
31 

37 
30 

50 
2  7 

62   65 

42   40 

40 
21 

37   22   28 
21   20-1 

35 

0 

42 
9 

50 
25 

37   26 
20    6 

34 
10 

32 
22 

35 
24 

35 

17 

40 
20 

54 
31 

33 
25 

40 
21 

37 
24 

41.7 
20.7 

CIIIS  AIRPORT 

HAX 
MIN 

1RM0MT 

MAX 

MIN 

50 
2* 

33 
20 

40 
14 

63 
25 

52 
41 

44 
31 

34 
26 

41 
26 

58 
40 

64   50 
49   27 

32 
23 

26   22   28 
21   15   10 

39 

13 

48 
33 

39 
27 

26   27 
IB   15 

32 

14 

33 
23 

32 
23 

38 
22 

47 
29 

41 
24 

35 
22 

34 
22 

30 
16 

39.2 
23.9 

«T  TOP 

MAX 
MIN 

*9 
20 

38 
26 

39 
15 

42 
27 

38 

31 

36 
32 

24 

20 

41 
18 

52 
34 

52   39 
45   23 

25 
21 

21   18   32 

18    9   10 

40 
13 

46 
30 

36 
27 

27   23 
11    6 

32 

11 

31 
21 

33 

10 

44 
9 

32 

28 

29 

21 

11 
15 

39 

17 

29 

20 

35.2 

20.3 

ARKLIN  2  N 

MAX 
MIN 

59 
2* 

44 
18 

41 
9 

53 
10 

48 
32 

49 
29 

42 

27 

47 
22 

56 
37 

57   54 
42   33 

36 

25 

33   24   35 

18   14    1 

46 
5 

50 
24 

45 
23 

35   35 

16   10 

32 

8 

38 
21 

37 
10 

42 

7 

35 

25 

38 

21 

35 
22 

38 
16 

38 
18 

42.1 
19.6 

" 

MAX 
HIN 

♦9 
2* 

56 
24 

47 
19 

50 
19 

55 
30 

51 
35 

46 

30 

32 
25 

51 
25 

67 
37 

45 
30 

37   29   25 
26   19   12 

39 
11 

45 
11 

55 
30 

46   26 
23    5 

33 

4 

38 
26 

38 
15 

42 

14 

50 

22 

49 
33 

34 
25 

45 
25 

52 
30 

44.  C 
22.5 

SSAKAT 

HAX 
HIN 

5* 

21 

49 
30 

48 
15 

62 

17 

55 

34 

52 
39 

40 

30 

48 

30 

60 
44 

67   65 
42   33 

34 
26 

32   26   34 
24   18-2 

45 
4 

53 
32 

44 
28 

34   33 
20   11 

34 
12 

37 
24 

35 
22 

40 
18 

56 

32 

50 
28 

39 

24 

38 
23 

36 
24 

44.  e 

24.2 

£NVILLE 

MAX 
MIN 

56 
22 

42 
30 

47 

16 

63 
17 

58 
33 

48 

38 

39 
31 

47 
30 

59 

44 

67   65 
44   33 

37 

25 

32   29   34 
25   18-2 

45 
4 

54 
31 

44 

28 

33   34 
20   15 

32 
14 

35 
27 

37 
25 

39 

17 

56 

3  2 

53 
29 

40 
25 

35 
23 

34 
23 

44.6 

24.1 

aftoh  i  he 

MAX 
HIN 

50 
20 

38 
28 

4« 

9 

67 
16 

57 
41 

46 
35 

37 
27 

39 

30 

54 

38 

65   62 
47   33 

33 
23 

29   24   29 

22   11-3 

40 
-  1 

45 
30 

47 
22 

35   30 
22   15 

32 
2 

38 
25 

34 
22 

40 
15 

47 
32 

47 
27 

45 
22 

38 

17 

32 
21 

42.3 
22.2 

ARTSVIILE  2  NW 

HAX 
HIN 

30 
20 

53 
21 

37 
14 

48 
15 

62 

18 

51 

33 

45 

30 

36 
28 

50 
29 

52   65 

43   40 

41 

25 

36   26   24 

25   18-4 

37 

0 

42 
4 

51 
16 

39   20 
20    6 

34 

7 

32 
22 

30 
24 

37 
17 

39 

23 

55 
28 

35 
24 

38 
21 

36 
23 

41.4 

20.: 

mlin 

"AX 
HIN 

54 
21 

57 
23 

18 

49 
20 

61 
25 

54 
35 

45 

31 

38 
22 

52 
28 

63   65 
43   39 

39 
27 

34   26   28 
25   20    1 

3B 
3 

44 
12 

52 
26 

36   28 
23  -  1 

35 
6 

37 
24 

36 
8 

39 
13 

41 
24 

57 
29 

34 
24 

39 
25 

39 
25 

43.5 

21.: 

sofRS  ccmiY  HAT  HONMT 

HAX 
MIN 

47 
33 

43 
32 

41 

19 

48 
20 

45 
30 

55 

38 

49 

35 

41 
27 

64 

35 

63   62 
45   46 

47 
31 

38   31   38 
26   20   17 

46 

16 

49 
30 

46 
28 

39   39 
28   24 

35 

24 

43 
28 

43 

29 

43 
25 

40 
29 

44 
32 

43 
27 

40 
28 

40 
31 

4  4.' 

28." 

GSCTT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 
MIN 

25 

25 

20 

20 

25 

34 

31 

24 

26 

42   40 

27 

26   21    2 

6 

7 

25 

22    6 

5 

24 

10 

10 

24 

30 

26 

25 

24 

21. ( 

PEMDMT 

MAX 

MIN 

44 
16 

41 
20 

31 
6 

50 
20 

44 
30 

40 
30 

33 

21 

37 
18 

46 

30 

60   56 
35   28 

39 
15 

35   26   54 

15    9    7 

3  6 
-  6 

45 
27 

41 
27 

27   18 
14    9 

30 
6 

23 

15 

26 
17 

37 
18 

36 
24 

33 
25 

28 
15 

25 
5 

32 

17 

37.; 
17.- 

RT1BGT0R  »8  CITY 

MAX 
MIN 

56 
29 

44 
28 

49 

?4 

60 
28 

52 
39 

46 
32 

37 
30 

48 
26 

63 
48 

67   49 
48   31 

36 
25 

30   28   35 
21   20   15 

40 
13 

49 
32 

36 
29 

30   34 
19   14 

38 
22 

37 
22 

38 
16 

40 
24 

58 
14 

34 
27 

38 
25 

38 
30 

32 
19 

42.! 
26.  < 

»»*EVSVILLE  I  N* 

MAX 
MIN 

45 

30 

43 
29 

31 
16 

48 
12 

46 
25 

54 

35 

47 
32 

40 
26 

63 
33 

61   60 

41   41 

4  3 
29 

37   30   35 
24   18   15 

4? 

10 

50 
26 

47 

24 

39   3fl 
26   22 

33 

20 

41 
23 

40 
26 

42 
20 

39 
28 

39 
26 

40 
26 

39 
25 

38 
28 

43.' 
23.' 

YS£» 

HAX 
HIN 

55 
30 

50 
28 

4? 
13 

46 
13 

44 
26 

47 

31 

42 

27 

45 
26 

57 
37 

66   62 
36   36 

39 
25 

34   25   33 

22   16   15 

44 
12 

54 
29 

5  3 
23 

37   30 
20   18 

30 
21 

35 
29 

36 

25 

46 
25 

45 

40 
28 

37 
24 

36 

21 

34 
25 

42." 
24.' 

"8RABOX  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

48 
20 

39 
20 

46 
6 

51 
21 

41 
34 

39 
30 

30 
19 

40 
16 

48 
3? 

34   50 

31   23 

30 

16 

19   17   26 

15    7    4 

40 
-  5 

46 
29 

39 
19 

31   24 
9    6 

32 

5 

28 
19 

29 
15 

41 
0 

39 
27 

38 
20 

27 
12 

31 
1 

31 
15 

36. 
16. 

en 

HAX 

HIN 

50 
21 

46 
30 

4? 

17 

59 
25 

58 

35 

49 

37 

38 

24 

45 
22 

55 

4  0 

64   51 
40   31 

35 
22 

32   27   33 
15   12    6 

38 

5 

44 
30 

42 
25 

41   36 
19   2C 

33 
20 

36 

20 

36 
17 

36 

19 

6T 
31 

50 
27 

44 
22 

36 
23 

32 
21 

42. 
23. 

St*  R«ji«r4jnc«  Nol4M  Following  Sutton  lodtrx 
-    21    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

FEfcRUAHY 

1 

14 

Jay  Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n! 

12 

13  1 
1 

IS 

u 

17 

18 

15 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

■A 

27 

28 

29   30 

31 

LFWISBURG 

MAX 
MIN 

56 

16 

49 
23 

46 
12 

46 
12 

45 

30 

45 
35 

40 
22 

47 
20 

56 
32 

80 

37 

55 
30 

3  3 
23 

35 
20 

23 

16 

32 

10 

40 
0 

55 
25 

52 
25 

3  2 
14 

30 
10 

34 

10 

36 

24 

M 

8 

38 
13 

43 

27 

37 
20 

34 
16 

37 
17 

36 
22 

LOGAN 

MAX 

MIN 

57 
29 

60 
30 

45 
22 

53 

23 

59 
33 

89 

47 

48 

31 

36 

25 

52 

28 

62 
43 

71 
42 

43 

30 

35 
26 

20 

30 
10 

41 
13 

47 
15 

58 
33 

37 
25 

29 

4 

32 

8 

39 

23 

40 

Li 

44 
15 

44 
26 

6  7 
3! 

34 
27 

42 
28 

45 
30 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

54 
25 

52 

26 

43 
16 

53 
17 

57 
29 

52 
40 

51 

2  8 

35 

27 

52 

26 

62 
40 

69 
42 

48 

25 

33 
21 

28 
25 

27 

7 

37 
9 

44 
9 

55 
27 

38 
20 

21 

4 

33 

4 

38 

18 

3  5 

1  3 

38 

15 

48 
18 

51 
29 

35 
22 

39 
21 

42 
24 

MADISON 

MAX 
MIN 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

48 

16 

52 
23 

34 

11 

43 
12 

62 
31 

54 

40 

43 
29 

34 
29 

49 

30 

61 
43 

60 
35 

36 
22 

31 
22 

26 

14 

26 

-11 

31 
-  3 

42 
11 

49 
21 

41 
21 

26 
16 

26 

6 

35 
72 

3  3 
24 

35 

16 

39 

77 

50 

2" 

34 
22 

36 

18 

34 
16 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

46 
31 

38 
23 

39 

17 

46 
11 

43 
25 

54 
38 

40 
29 

41 
26 

62 
38 

82 

39 

55 
35 

39 
29 

30 
21 

27 
19 

32 

17 

43 
11 

50 
28 

41 
25 

36 
23 

36 
24 

32 
21 

37 
24 

37 
27 

40 
22 

33 
29 

37 
25 

39 
26 

38 
25 

36 
23 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

53 

24 

44 

19 

40 
7 

46 
8 

43 
26 

50 
28 

39 
26 

37 
14 

56 
29 

60 
41 

49 
31 

33 

22 

27 
17 

24 
14 

33 

7 

42 
1 

48 
23 

41 
20 

30 
15 

26 

14 

32 
6 

36 

21 

37 
8 

43 

7 

34 
25 

35 
21 

35 
20 

37 
15 

35 
24 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

53 
19 

45 
25 

45 
12 

4.7 
30 

44 
34 

43 
35 

36 
22 

45 
22 

34 
35 

57 
41 

54 
29 

30 
22 

25 

21 

25 
12 

34 
13 

42 
0 

50 
29 

47 
25 

33 

15 

28 
10 

3? 

8 

33 

24 

36 

12 

43 
10 

41 

30 

37 
25 

34 
17 

38 
16 

39 
21 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

50 
20 

35 

25 

44 

14 

60 
16 

53 

31 

46 
36 

37 
27 

43 

27 

53 

37 

63 
46 

51 
29 

31 
24 

29 
24 

25 

17 

34 
-  9 

41 
2 

48 
29 

38 
23 

33 
19 

31 
14 

30 
13 

35 
21 

37 

7  4 

40 
20 

50 
29 

46 
27 

34 
23 

33 
20 

32 

21 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

54 

29 

53 
25 

40 
8 

52 

7 

48 
23 

4  6 

29 

45 
30 

41 
32 

58 
30 

65 
38 

61 
36 

41 
27 

35 
18 

27 

18 

35 
15 

43 

-  1 

53 
23 

40 
19 

31 
22 

35 
IB 

38 
10 

37 
23 

37 
23 

43 
16 

40 
29 

38 
25 

39 
25 

39 
19 

34 
27 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
25 

30 

18 

38 
13 

62 

29 

53 
41 

45 
31 

31 

26 

40 
26 

56 

39 

68 
49 

51 
27 

29 
23 

24 
20 

22 
15 

26 
9 

3  8 
13 

48 
30 

44 
28 

28 
18 

27 
15 

28 
13 

33 
24 

32 

23 

35 
22 

42 
29 

42 
26 

33 
23 

34 
20 

29 

16 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

50 
20 

34 
20 

41 
11 

62 
16 

54 
36 

47 
34 

36 

?e 

42 
25 

54 
34 

66 
44 

60 
30 

34 
23 

28 
20 

25 

13 

26 
2 

40 
6 

48 
28 

47 
24 

33 

18 

29 

15 

30 
10 

35 

20 

3  3 
2  2 

36 
19 

45 
28 

44 

2  6 

35 
22 

34 
18 

32 
21 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

36 

24 

33 
20 

43 
10 

58 
18 

52 
34 

46 

35 

34 

26 

38 
27 

52 
35 

62 
40 

56 
28 

32 
24 

28 
24 

24 

16 

35 
8 

38 
14 

42 

24 

40 
27 

30 

20 

31 
22 

32 

20 

35 
23 

34 
23 

42 
23 

42 
28 

42 

27 

32 
23 

35 
18 

30 
22 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

51 
22 

40 

25 

40 
14 

62 
18 

52 
32 

47 
34 

40 
31 

44 
28 

51 
39 

62 

39 

54 
30 

30 
25 

27 
24 

25 
17 

32 

7 

36 
13 

42 
26 

37 
28 

33 
21 

35 

16 

30 
17 

35 

21 

35 
26 

41 
25 

SO 
31 

47 

25 

33 
25 

38 
21 

30 
22 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

52 
20 

55 
20 

39 
11 

48 
12 

50 
34 

46 
37 

43 
23 

30 
19 

48 

19 

57 

40 

64 
36 

40 
22 

28 

18 

24 
11 

22 
12 

34 
11 

45 
10 

53 
22 

43 
15 

24 

7 

33 

9 

35 

15 

35 

9 

39 
10 

46 

12 

42 
25 

30 
16 

37 

17 

42 
22 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

47 
25 

35 
23 

44 
17 

58 
22 

50 
41 

46 
32 

33 
29 

44 
27 

56 
42 

63 
47 

49 
26 

30 
23 

27 
21 

24 
13 

30 
9 

38 
11 

42 
30 

36 
27 

28 
17 

30 
12 

34 
19 

34 
20 

34 
25 

37 
23 

50 

31 

37 
77 

35 
23 

33 
23 

30 
16 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

47 
25 

34 
25 

43 
18 

59 

23 

52 
41 

47 
31 

35 
29 

47 
28 

57 
43 

64 
49 

50 
28 

32 
23 

28 
21 

26 

18 

32 
8 

39 
11 

45 
31 

37 
27 

27 
19 

32 
14 

36 
21 

36 
22 

37 
26 

38 
23 

53 
32 

37 
27 

36 
23 

34 
24 

31 
16 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

50 

19 

4  5 
26 

47 
10 

57 
13 

50 
32 

48 
34 

36 
25 

42 
23 

54 
34 

65 
43 

60 
30 

32 
21 

29 
20 

23 
17 

26 
11 

39 
1 

49 
29 

46 
22 

35 
15 

24 
12 

29 
3 

34 
24 

30 
21 

42 
12 

39 
30 

40 

75 

31 
19 

37 
13 

34 

19 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

55 
32 

47 
24 

44 

13 

4* 
16 

43 
32 

50 
30 

42 
26 

44 
26 

59 

40 

64 
41 

60 
36 

38 
29 

31 
23 

27 
18 

37 

12 

45 
5 

52 
28 

45 
24 

36 
20 

38 
19 

32 

14 

37 
25 

36 

16 

41 
16 

36 
29 

39 

2  = 

37 
25 

38 
24 

38 
29 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

50 
23 

34 
20 

50 
11 

56 

28 

47 
39 

43 
32 

32 
22 

39 

20 

49 

36 

58 
46 

52 
25 

25 

19 

23 
19 

20 
11 

7  6 
-  5 

38 
2 

46 
30 

42 
23 

30 
12 

26 

10 

36 
1 

33 
21 

31 
17 

41 
6 

44 
30 

41 
23 

30 
16 

35 

11 

31 
16 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

53 
28 

45 
22 

38 
10 

40 
15 

44 
28 

45 
31 

45 
27 

36 
26 

51 
33 

57 

39 

65 
41 

47 
26 

33 
24 

32 
11 

28 
12 

26 
12 

41 
15 

49 
25 

40 

20 

26 

19 

29 

21 

30 
23 

33 

76 

35 

27 

42 
29 

38 
29 

34 
25 

36 
18 

34 
20 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

54 
24 

58 
26 

46 

20 

52 
22 

55 
29 

50 
38 

46 
30 

37 
28 

51 
30 

60 
36 

66 
44 

48 
30 

34 
27 

30 
19 

26 
16 

29 
10 

44 
12 

55 
30 

44 

24 

28 

4 

37 
6 

38 
33 

39 
15 

42 
20 

48 
23 

48 
34 

35 
25 

40 
28 

41 
32 

RAYENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

52 
22 

47 
29 

47 
19 

58 
21 

52 
38 

48 
38 

39 
31 

47 
27 

58 
41 

65 

51 

52 
31 

36 
24 

36 
24 

26 
20 

33 
-  2 

41 
5 

47 
31 

46 
25 

33 
20 

32 
10 

31 
17 

36 

23 

38 
21 

39 
20 

53 
32 

53 
28 

37 
25 

37 
23 

34 
23 

RICHWOOD  3  NKE 

MAX 
MIN 

48 
27 

42 
22 

47 
15 

50 

41 
17 

40 
31 

32 
19 

40 
18 

50 
34 

54 

46 

52 
23 

24 
17 

24 
17 

24 
9 

26 

7 

39 

13 

41 
30 

41 
28 

29 

10 

23 

7 

37 

31 

18 

28 

14 

43 

12 

38 

39 
17 

27 

13 

35 

15 

31 

16 

RIPLEY 

MAX 

MIN 

54 
17 

44 
16 

50 
12 

59 
17 

55 

28 

50 

36 

39 
27 

47 
23 

58 
40 

64 

40 

52 

33 

37 

25 

28 
24 

28 
21 

37 
-  7 

43 
3 

49 
29 

37 
25 

29 

19 

35 

7 

33 
15 

36 
22 

39 

14 

39 

18 

52 
32 

52 

78 

39 
24 

35 
22 

34 
22 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

MIN 

52 
31 

51 

29 

42 
10 

49 

10 

45 
25 

49 
31 

44 
32 

44 
29 

61 
34 

66 
35 

61 
39 

40 
28 

33 
25 

28 
18 

33 
11 

47 
3 

57 
27 

49 
21 

37 
23 

34 
21 

31 

20 

37 
25 

37 
27 

44 
26 

40 
30 

40 

28 

39 
27 

39 
24 

34 
25 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

51 

22 

39 
27 

45 
11 

63 
18 

51 
32 

47 
36 

36 
26 

40 
25 

54 
35 

65 
39 

64 
33 

33 

24 

28 
22 

24 
15 

32 
13 

44 
3 

53 

31 

46 
26 

36 
19 

23 

15 

28 
8 

35 
24 

31 
24 

44 
21 

39 

31 

40 
28 

35 
23 

36 

15 

33 
22 

SPENCER 

MAX 
MIN 

51 

20 

41 

28 

46 
18 

59 
20 

56 

40 

50 
37 

37 
28 

45 
26 

58 
45 

64 
52 

53 
30 

34 
23 

31 
23 

24 
17 

33 
0 

40 
0 

50 
31 

47 
29 

32 
]  B 

31 
11 

30 
14 

35 
23 

36 

15 

36 

17 

51 
32 

40 

26 

37 
22 

35 
21 

34 
22 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

32 
16 

46 
18 

32 

10 

35 
14 

46 
25 

37 
28 

38 
12 

25 

15 

37 
15 

47 
35 

48 
35 

40 
14 

24 

14 

18 
6 

19 
5 

24 

7 

38 
16 

44 
26 

8 

16 

5 

18 
9 

32 
15 

28 

13 

28 
14 

38 
21 

35 

21 

25 
11 

26 
14 

32 

16 

UNION 

MAX 
MIN 

45 

18 

57 

2  3 

46 
14 

46 
18 

47 
30 

45 

37 

46 
25 

31 
22 

48 
27 

58 
42 

57 
41 

44 
25 

35 
21 

26 
14 

25 

10 

34 

-  1 

44 
10 

50 
33 

4? 

16 

26 

10 

35 
15 

34 
18 

39 
3 

39 
9 

37 
21 

38 
30 

33 
19 

36 
19 

43 
26 

WARDENSV1LLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

45 
29 

52 

27 

40 
12 

41 
12 

50 
14 

46 

31 

50 
30 

31 
25 

50 
27 

59 

41 

62 

40 

51 
27 

38 
24 

27 
IB 

27 

15 

32 
3 

44 
8 

51 
22 

40 
7  4 

28 
19 

35 
12 

33 
19 

37 
23 

37 
20 

42 

21 

37 
22 

38 
25 

38 
22 

39 
25 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

58 
22 

47 
30 

56 

14 

6  2 
26 

56 
42 

48 
36 

40 

79 

48 
25 

57 
40 

65 
50 

57 
30 

37 
23 

28 
22 

22 
14 

37 
3 

4  7 

2 

56 
30 

47 
26 

17 
15 

35 
12 

36 

8 

38 
25 

40 
20 

48 
15 

48 
30 

4* 

30 

37 
20 

40 
20 

36 
21 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

to 

24 

32 
21 

40 
12 

66 
23 

49 
37 

45 
33 

35 
25 

37 
25 

50 
30 

62 

42 

51 
28 

30 
22 

26 
20 

23 

16 

33 
9 

60 

18 

40 
32 

38 

28 

30 
19 

33 

18 

29 
16 

33 

21 

30 
72 

41 
24 

40 
28 

40 
25 

29 
22 

33 

17 

28 
21 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

45 
20 

34 

21 

38 
9 

56 

13 

51 
33 

50 
36 

17 

28 

38 
27 

57 
34 

63 
4  1 

55 
31 

33 
29 

28 
21 

28 

17 

32 

3 

40 
8 

42 
30 

40 
33 

17 

18 

31 
12 

35 
10 

34 
22 

34 
24 

40 
23 

45 
31 

41 
27 

35 
24 

35 

17 

32 
22 

WESTON 

MAX 
MIN 

47 
22 

52 
22 

34 
18 

44 
18 

63 

19 

54 
39 

46 
29 

34 
29 

48 
29 

59 

46 

65 

45 

46 
75 

34 
24 

27 
17 

27 
0 

32 

o 

44 
4 

52 
18 

47 

i  5 

24 
16 

31 
11 

36 
18 

32 
26 

34 
14 

39 

16 

56 

30 

32 
24 

37 
22 

34 
22 

WMCELING  WARWOOO  DAM  12 

MAX 
MIN 

46 

24 

46 

23 

33 
14 

40 

14 

58 

24 

5  0 
38 

43 
31 

35 

28 

44 
28 

5  8 

10 

62 

41 

41 
29 

30 
23 

27 
17 

7  5 
7 

3  7 
9 

38 
13 

42 
28 

37 
23 

25 

18 

30 
15 

35 

20 

28 
21 

33 
24 

39 
24 

44 
30 

34 
25 

34 
21 

33 
22 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

57 
20 

5? 

28 

47 
12 

46 
1  1 

43 
33 

46 

37 

41 

r, 

48 

24 

98 

38 

60 
48 

55 

33 

39 

2  6 

32 
22 

24 
13 

33 
14 

44 
1 

50 
27 

48 
24 

14 

in 

33 
12 

36 

15 

36 
28 

37 
8 

40 
12 

40 
30 

37 
29 

33 

20 

42 

20 

43 
27 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

Bm  Holor.Dt*  NolM  following  SUtloo  Ind#« 

-   22    - 


CootlDu«d 

DAILY  TEMPERATURES 

■/F^T    VIRGINIA 
"EBRUARY    1960 

D*y  Oi  Monlh 

o 
a 

Stmtion 

l|    t 

3 

«        5        6 

i          1 

7        8 

s 

10       11       12       13       14       IS 

16 

17 

18 

19 

20      21 

22 

23      24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

VIHFICLD   LOCKS 

52      S3 

27      24 

39 
19 

46      59      SI 

20      24      35 

46      32      31 
30      26      28 

61      65      42 !    36      31      26 

42      41      27;    26      20        8 

27       41        49 
12       13       27 

37      76       33 
23         9         9 

37      34       38 
25       15       15 

in      54      33 
22       30      26 

38      36 
26      25 

41  .9 
23.3 

S4M  EUUrwoc*  NotM  Following  Station  index 
-   23    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST   VI Rf,  111* 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19   20 

21 

22 

2-. 

24  2S 

26  27  28  29  30  31 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 

.5 

.2 

T 

6.0 

,S 

8.0 

.2 

20 

L.« 

• 
.5/  1.0 
6   7 

SN  ON  GND 

1 

1 

T 

6 

', 

4 

2 

8 

8 

8 

10 

9 

8 

• 

6   6 

BAYARD 

SNOWFALL 

IS  i) 

2.0 

2.0 

1  .  0 

7.0 

2.0 

T 

23.0 

2.0 

T 

1.0 

T 

1.0 

T 

3.0 

T 

SN  ON  GND 

c. 

5 

7 

5 

2 

1 

T 

7 

9 

8 

7 

6 

26 

22 

21 

21 

18 

16 

15 

14 

15 

15   16 

BENSON 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1 

1 

10 

7 

4 

1 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

13.0 

1.0 

T 

7.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

SN  ON  GND 

T 

3 

13 

10 

- 

8 

4 

11 

10 

8 

8 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

2.0 

7.0 

T 

3.0 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

2 

7 

7 

4 

3 

T 

1 

1 

1 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

7.2 

5.0 

T 

T 

T 

1.0 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

7 

7 

7 

5 

4 

8 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 

.5 

.1 

.1 

T 

7.0 

.2 

T 

6.0 

.2 

1.0 

T 

T 

T 

T 

1.0 

.2 

1.0 

SN  ON  GND 

1 

T 

T 

7 

6 

4 

4 

2 

7 

5 

4 

5 

4 

3 

3 

T 

1 

T 

1 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

7 

4 

1 

7 

6 

5 

5 

4 

1 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 

1.0 

2.0 

1.0 

1.0 

9.0 

2.0 

15.0 

4.0 

1.0 

2.0 

1.0 

1.0 

T 

2.0 

SN  ON  GND 

1 

2 

1 

2 

10 

11 

8 

5 

2 

15 

17 

11 

12 

8 

6 

4 

T 

1 

1 

3 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

1.5 

T 

T 

7.3 

2.2 

T 

7.7 

.3 

1  .4 

.5 

.3 

.1 

T 

.2 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

8 

7 

5 

2 

T 

8 

6 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

WTR  EQUIV 

.7 

.6 

.5 

.2 

.7 

.7 

.5 

.5 

.5 

.4 

CLAY  1 

SNOWFALL 

1.5 

T 

T 

10. 0 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

1 

10 

11 

11 

8 

8 

6 

6 

5 

5 

3 

T 

T 

I 

T 

T 

CRESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

12 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 

.5 

.2 

8.7 

1.8 

7.4 

2.1 

2.5 

1.4 

.5 

1.7 

.6 

2.0 

SN  ON  GND 

T 

1 

T 

2 

11 

11 

8 

6 

3 

11 

13 

11 

14 

11 

10 

10 

10 

12 

10 

12 

GLENVILLE 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

7.8 

T 

T 

4.2 

T 

1.3 

T 

1.0 

T 

T 

T 

1.3 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

8 

6 

5 

- 

- 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

1 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

10.6 

1.4 

4.0 

T 

.7 

.4 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

12 

10 

8 

4 

2 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.9 

2 

6.8 
9 

6 

3 

1.0 

1 

2.0 
3 

4.3 

7 

10.  0 
17 

10 

8 

6 

2.0 

7 

28.  t 
35 

3.0 
36 

.5 

33 

3.0 
30 

1.0 
30 

25 

23 

3.1 
25 

12.0 
28 

3.0 

28 

4.3 

28 

LAKIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

9.0 

4.0 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 

2.0 

.5 
2 

T 
T 

11.0 
11 

SN  ON  GND 

2 

T 
11 

10 

8 

4 

3.0 

7 

1.0 
6 

T 

4 

1.0 
5 

T 
5 

4 

.7 

4 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

2.0 

4 

HARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

3.0 

SN  ON  GND 

2.6 

3.0 

T 

.3 

T 

2.0 

T 

T 

5 

5 

5 

2 

T 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

4.0 

5.0 

1.0 

12. C 

.1 

1.5 

1.0 

T 

T 

4 

9 

8 

6 

3 

4 

16 

16 

16 

15 

14 

11 

12 

10 

8 

7 

6 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Office, 
Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatlc 
and  Wind"  Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  end! 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hoi 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  1 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See"Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEST  VIRGINIA  -  MARCH  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   81°  on  the  30+  at  3  Stations 

Lowest  Temperature:   -22°  on  the  9th  at  Kumbrabow  State  Forest 

Greatest  Total  Precipitation:   7.05  inches  , at  Canaan  Valley 

Least  Total  Precipitation:   0.95  inch  at  Washington  Dam  19 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.52  inches  on  the  3rd  at  Bluefield 

2  NW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   100.4  inches  at  Kumbrabow  State 

Forest 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   50  inches  on  the  5+  at 

Kumbrabow  State  Forest 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  coldest  weather  came  late  this  last 
winter  season  and  so  did  the  first  signs 
of  the  following  Spring.   March,  which 
typically  marks  the  arrival  of  Spring, 
was  a  record-breaking  cold  month.   It 
was  not  only  the  coldest  month  this  last 
winter  season  but  also  the  coldest  March 
on  record  at  all  first  order  Weather 
Bureau  staions  if  not  at  all  weather 
stations  in  the  entire  State.   As  a  conse- 
quence, precipitation  was  mostly  in  the 
form  of  snow.   Following  February  which 
was  an  unusually  snowy  month  in  most  parts 
of  the  State  with  heavy  snowfall  especially 
on  the  12th-14th  and  again  on  the  18th-20th 
-  snowfall  which  produced  treacherous  streets 
and  highways  resulting  in  a  rash  of  traffic 
accidents  and  caused  the  closing  of  schools 
and  cancellation  of  club  and  other  organi- 
zation meetings  -  March  was  one  of  the 
snowiest  months  of  that  name  in  the  clima- 
tological  history  of  the  State  in  spite  of 
below-normal  precipitation.   Heavy  snow  on 
the  2nd-3rd  -  for  the  third  time  in  three 
weeks  -  again  caused  many  traffic  and  a 
few  pedestrian  accidents  and  a  partial 
paralysis  of  traffic  on  streets  and  high- 
ways because  of  hazardous  driving  condi- 
tions; cancellation  of  commercial  aviation 
flights;  the  closing  of  schools  and  post- 
ponement of  various  scheduled  meetings. 


The  Weather  Bureau  Office  in  Parkersb 
was  established  way  back  in  1888.  Re 
in  that  office  indicate  that  the  31-d 
period,  February  26  -  March  27,  1960, 
was  the  longest  run  in  the  history  of 
station  with  average  temperatures  con 
tinuously  below  normal;  and  that  the 
average  daily  temperature  this  March 
31.3°  was  3.9  degrees  colder  than  tha 
of  March  1896  which  had  previously  he 
the  record  for  the  coldest  March. 

Greatest  snow  depths  reported  as  of  o 
servation  time  came  as  expected  from 
Central  Division  comprising  the  most 
rugged  terrain  in  the  State.   Kumbrab 
State  Forest  measured  the  greatest  de 
of  snow  on  the  ground  -  50  inches  on 
4th  and  5th;  Stony  River  Dam  was  next 
with  a  47-inch  snow  cover  on  the  17th 
while  Alpena  1  NW  was  third  with  45  i 
ches  of  snow  on  the  ground  on  the  lOt 
and  11th.   In  all  the  other  divisions 
greatest  snow  depths  reported  ranged 
from  4  to  18  inches  with  the  South- 
western Division  measuring  the  least. 

Victor  T.  Horn 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Parkersburg,  West  Virginia 
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may  be  obtained  by  wr 


REFERENCE  NOTES 
o  the  State  Climatolog 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  dista 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  iss 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  mon 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tabl 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effe 


in  miles  and  di 
of  this  bulleti 


Weath 
the  post  offlc 


Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia, 


th  data  for  January  1957. 

to  'F,  precipitation  and  evapor 


nt  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
Wind"  Table.  Max  and  Mia  In  "Evaporai 
epresent  observations  taken  at  the  prei 


ents 
in  t 


wf.it  1  and  Sn 


al  Snowfall"  Table 


24 

saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  o 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  m  "Hourly  Preclpita 
of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 


ground  values 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Sta 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omisslo 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


lcated  by  no  entry. 

of  this  publication, 
i  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Sn 


the  refer 


Ground"  Table 


that  tbe  ther 


nd  the  Statio 


Index . 


exposed 


shelter  locate 


No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  is 
No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evapora 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
h   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instrume 
•   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  howev 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month.  # 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  1 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month.  • 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

nth  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  vblcl 
s,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Subst 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information 
stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  station*,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

nd  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  tbe  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  S 
espondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Goven 
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10 

45 
13 

52 
29 

46 
34 

52 

30 

40 
26 

45 
30 

43 

28 

38 
29 

42 
74 

49 
25 

52 
21 

43 

71 

63 

77 

76 

77 

81 

a 

79 
43 

79 

hi 

4< 
77 

LOUDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

32 
9 

32 

9 

33 
15 

33 
14 

21 
8 

24 

7 

28 

9 

29 
12 

32 
9 

31 
14 

33 
14 

45 
14 

33 

5 

36 
5 

42 

10 

49 
19 

41 
22 

50 
27 

40 
22 

45 
27 

39 
23 

38 
23 

39 
23 

46 
21 

50 
16 

42 
17 

55 
74 

73 
24 

78 
31 

71 
39 

7  3 
4? 

4? 

17 

MADISON 

MAX 
MIN 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

27 

7 

29 
5 

32 
18 

31 
10 

22 

7 

20 
-  6 

31 
-  6 

27 
-12 

29 
-  6 

34 
18 

35 
-  3 

33 
-  4 

34 
2 

35 

7 

35 

7 

38 
18 

43 
31 

44 
76 

42 
28 

38 
26 

37 
21 

34 
25 

34 
18 

35 

15 

42 
15 

37 
23 

47 
17 

66 
27 

77 
32 

79 
56 

74 
46 

39 

15 

NARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

32 
17 

32 

16 

25 
IS 

25 

15 

24 
17 

30 
16 

30 
4 

29 
5 

31 
3 

34 

17 

33 

35 
6 

33 
15 

37 
18 

40 
16 

31 
15 

41 
29 

48 
28 

45 
24 

38 
30 

37 
25 

39 
27 

41 
23 

47 
25 

36 
23 

44 
25 

65 
74 

75 
44 

7] 

43 

69 
58 

60 

44 

40 

71 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

27 
9 

28 
1 

26 
15 

20 
9 

21 
8 

27 
6 

27 
-  4 

27 
-  5 

24 
-  5 

31 
11 

37 

-  7 

35 
8 

28 
6 

36 

e 

39 
8 

30 
9 

48 
21 

41 
20 

42 

77 

34 
24 

31 

18 

33 
17 

39 
16 

45 

13 

37 
14 

44 
19 

60 
16 

69 
32 

64 
29 

60 
52 

44 

37 
I* 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

25 

5 

22 
2 

22 
19 

20 
9 

15 
4 

25 
9 

25 

-  4 

25 
-  1 

20 
-  5 

29 

15 

38 
5 

34 
20 

30 

-  7 

36 

-  7 

39 
12 

39 

11 

48 
26 

43 
23 

40 
15 

32 
23 

32 
21 

32 
12 

40 
18 

43 

14 

40 
12 

47 
24 

63 
19 

69 
25 

65 
30 

63 
47 

61 

37 
14 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

29 

7 

33 

10 

31 
21 

23 
13 

23 
6 

27 

-  4 

29 
-  3 

29 

-  7 

30 
-  1 

37 
21 

37 

1 

33 
20 

34 

0 

35 
8 

39 
6 

37 
25 

43 
31 

37 
25 

44 
22 

36 

27 

33 
21 

33 
26 

38 
15 

41 

75 

33 

16 

47 
75 

67 
70 

74 
30 

79 
36 

76 
55 

65 
45 

4: 

17 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

33 

10 

33 
5 

31 
20 

28 

15 

23 
13 

30 
10 

29 

4 

31 
9 

30 
-  6 

35 

16 

37 
9 

39 
6 

37 
-  2 

38 
-  9 

41 

-  7 

37 
12 

45 
22 

45 
25 

46 
24 

43 
28 

36 
19 

37 
25 

41 
17 

48 
19 

46 
21 

47 
77 

71 
12 

74 
26 

75 

3  0 

71 
51 

71 

47 

42 
19 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 
11 

30 

9 

29 

14 

20 

11 

2fl 
8 

27 
12 

23 
6 

25 

9 

31 
5 

30 
18 

29 

5 

32 
16 

32 

11 

32 
15 

34 
15 

33 
26 

43 
31 

37 
26 

40 
23 

38 
24 

31 
23 

30 
23 

34 
20 

40 
21 

31 

\i. 

42 
24 

63 
24 

68 
47 

75 
47 

75 
53 

54 

44 

37 

70 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

29 

11 

33 
8 

31 
20 

25 

10 

23 
8 

30 
9 

24 

4 

27 
5 

33 
3 

33 
17 

32 
5 

35 

18 

32 

10 

33 
12 

39 
14 

37 
23 

45 
30 

38 
25 

41 

7? 

39 

25 

35 
20 

34 
23 

35 
15 

41 
27 

33 

It 

45 
22 

63 

20 

70 

31 

7? 
33 

75 
52 

62 

45 

39 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

30 
9 

34 
9 

29 
22 

31 
12 

24 
13 

28 

10 

28 
2 

29 
8 

31 
4 

33 
22 

35 
2 

30 
12 

35 

6 

34 
19 

39 
11 

33 
25 

43 
36 

36 

24 

41 
22 

40 
24 

34 
22 

35 

25 

38 
18 

40 
27 

31 
15 

39 
22 

62 
22 

79 
39 

77 
44 

74 
50 

64 

4^ 

39 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

32 
12 

35 
13 

27 
20 

21 
11 

23 
8 

27 
13 

25 
5 

33 
1 

32 
6 

38 
21 

36 
18 

35 
19 

38 
8 

36 
16 

40 
20 

36 
26 

45 
32 

41 
27 

45 
25 

42 
27 

36 
24 

34 

27 

42 
22 

43 
23 

33 
17 

49 
25 

67 
27 

75 

35 

79 
39 

75 
54 

64 
54 

4! 
21 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

31 
5 

28 
6 

26 
1* 

29 
8 

22 

3 

19 
6 

29 
2 

28 
0 

29 

1 

26 
15 

31 
11 

43 
13 

31 
-  2 

35 
0 

39 

10 

43 
20 

33 
21 

49 
24 

35 

18 

43 
20 

35 
15 

38 
20 

35 

17 

44 
18 

47 
11 

36 
12 

53 
20 

71 
22 

75 
38 

70 
51 

69 

40 

3« 

14 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

26 
8 

32 
14 

30 
17 

23 
12 

22 

7 

27 
6 

26 

9 

28 
3 

27 
25 

34 
20 

34 
12 

33 
16 

34 
5 

35 

14 

38 
16 

38 
29 

41 
27 

35 
22 

42 

24 

35 
27 

31 
25 

3  3 
24 

38 
19 

40 
22 

32 
16 

47 
26 

67 
24 

74 
46 

75 
46 

75 

53 

53 
45 

31 

21 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

29 

10 

33 
16 

32 

17 

24 
11 

23 
9 

28 

10 

25 

10 

30 
6 

28 
12 

33 
21 

36 

14 

31 
16 

36 

8 

37 
16 

39 
19 

41 
30 

45 

30 

38 
26 

44 
26 

38 
28 

32 

25 

35 
26 

41 
21 

43 
22 

35 

17 

48 
27 

69 
24 

74 
42 

77 
46 

76 
54 

54 

45 

40 
2! 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

25 

10 

34 
1 

31 
18 

24 
10 

18 
5 

24 
10 

24 
1 

26 
5 

26 
-  6 

34 
16 

38 
-  5 

34 
19 

29 

-  1 

34 
-  3 

39 

11 

37 
22 

44 
28 

41 
26 

40 
24 

37 
25 

31 
21 

31 
20 

35 
16 

41 
22 

38 
14 

44 
20 

61 

16 

67 
25 

70 
31 

68 

45 

64 

42 

3F 
15 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

30 
15 

30 
10 

29 
20 

25 
15 

23 
13 

28 

13 

26 
0 

27 
-  5 

27 
-  1 

36 
17 

36 

-  1 

30 
15 

30 

7 

38 
15 

38 
18 

35 
12 

46 

23 

43 
27 

46 
29 

43 
29 

35 
26 

37 
27 

41 
21 

49 
23 

41 
20 

47 
25 

70 
23 

75 
39 

76 
35 

70 
52 

it 

41 

41 

19 

PICKEMS  1 

MAX 
MIN 

27 
0 

34 

0 

30 
15 

16 
6 

15 
3 

23 
8 

24 

-  4 

30 
5 

24 

-10 

25 
11 

37 
-  4 

25 
12 

20 

-  8 

31 

38 
2 

35 
25 

40 
26 

34 
23 

37 
15 

30 
22 

27 
18 

26 

15 

35 

15 

40 

20 

27 
11 

42 
20 

59 

18 

68 
30 

66 
34 

64 
52 

5  7 
39 

'5 
13 

P I  EDMOKT 

MAX 
MIN 

31 

15 

29 

8 

32 
13 

28 

14 

20 
10 

28 
12 

30 
5 

28 
1 

28 
3 

28 
8 

40 
2 

37 
12 

35 
14 

40 
16 

35 
12 

40 
17 

30 
24 

45 
30 

43 
28 

36 
25 

45 
76 

36 
26 

34 
20 

37 

18 

42 

13 

40 
18 

42 
24 

64 
32 

70 
37 

71 
45 

71 
48 

31 
18 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

36 
14 

36 
16 

31 

23 

31 
16 

23 
10 

24 

7 

32 
9 

30 

7 

33 
9 

30 
24 

35 
20 

45 
21 

33 
2 

38 
6 

42 
9 

46 
29 

40 
28 

49 
29 

39 

23 

44 
25 

37 
24 

36 
22 

40 
75 

48 
23 

51 
18 

42 

21 

58 
25 

73 

30 

77 
32 

73 
40 

75 
45 

42 
20 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

30 
11 

33 
15 

33 
25 

26 
15 

25 

10 

28 

13 

28 
9 

30 

4 

30 
10 

34 
24 

39 

10 

37 
17 

35 
2 

38 
9 

41 
21 

41 
31 

43 
36 

41 
21 

43 
21 

41 
28 

38 
25 

36 
29 

41 
14 

44 
27 

43 

16 

51 
28 

68 
22 

77 
33 

77 
49 

74 
40 

63 
44 

42 

21 

RICHWOOO  3  NNE 

MAX 
MIN 

19 
0 

26 

4 

24 

14 

16 
5 

10 
0 

17 
6 

20 

1 

19 

6 

ie 
1 

22 
14 

37 
9 

29 
15 

24 
1 

29 

4 

39 
10 

31 

41 
27 

37 
20 

35 

14 

30 
20 

22 
17 

25 
12 

34 
13 

38 

31 
9 

41 
22 

59 
23 

65 
44 

59 
45 

59 
42 

57 
36 

32 
15 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

32 
8 

34 
12 

32 

?6 

78 
12 

26 

10 

31 
12 

31 
8 

33 
2 

28 
6 

36 
24 

41 
12 

36 

18 

37 
0 

41 
6 

43 

13 

42 
29 

45 
32 

41 
19 

44 
19 

40 
26 

35 
25 

36 
27 

43 

13 

48 
28 

37 
14 

54 
28 

72 
21 

60 
30 

43 

78 
51 

60 
46 

43 

20 

ROMNEY  3  ONE 

MAX 
MIN 

31 
17 

32 
10 

31 
2] 

27 
15 

24 
15 

32 
15 

30 
0 

30 

-  4 

31 
-  1 

37 
19 

39 
-  3 

39 
11 

36 
12 

34 
18 

41 
10 

38 
15 

48 
24 

46 
27 

47 
28 

44 
26 

37 
26 

37 
28 

41 
73 

4B 
21 

45 
21 

44 
23 

69 
19 

72 
31 

72 

35 

71 
52 

67 

4fl 

42 
19 

ROWLESBURG  I 

MAX 
MIN 

27 

13 

38 
1 

30 

20 

23 

12 

20 
8 

27 
11 

25 
1 

29 
5 

33 

-  4 

37 
18 

39 
-  2 

36 

16 

29 
9 

33 
0 

38 
9 

35 
22 

43 
28 

41 
28 

43 
24 

38 
27 

33 
24 

30 

24 

35 
18 

42 
25 

38 
18 

44 
23 

64 
16 

69 
30 

74 
34 

71 
4? 

66 

4  4 

39 

17 

SPENCER 

MAX 
MIN 

29 

7 

30 
13 

30 

?? 

23 

13 

23 

9 

27 
12 

28 
12 

31 
10 

26 

7 

32 
23 

38 
11 

34 

17 

34 

1 

39 
11 

40 
19 

40 
30 

40 
35 

38 
25 

42 
18 

38 
26 

34 
25 

34 
27 

41 
19 

45 
31 

34 
15 

52 
27 

70 
20 

78 
39 

77 
44 

74 
60 

65 

41 

40 
21 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

23 
12 

19 
12 

73 

7 

25 

2 

22 
-  1 

18 
0 

18 
2 

20 
2 

17 
0 

18 
8 

24 
4 

32 

7 

24 
3 

20 

4 

27 
9 

30 
14 

28 
14 

44 
IB 

36 

14 

34 
19 

24 
14 

23 

13 

31 

10 

33 
13 

35 
6 

30 

7 

44 
20 

56 
24 

63 
42 

60 
47 

55 
38 

30 
12 

UNION 

MAX 
MIN 

36 

6 

31 

a 

24 
17 

31 
10 

23 
5 

21 
6 

30 
-  2 

30 
-  9 

30 
0 

25 

14 

38 
1 

40 
20 

34 
-  3 

36 
-  5 

40 
5 

39 
20 

32 
19 

48 
24 

38 
14 

42 
24 

36 
17 

35 

16 

35 
16 

40 
25 

47 
11 

37 
20 

50 
20 

65 
32 

73 
37 

65 

47 

64 
42 

39 

14 

WARDENSVILLE  P  M  FARM 

MAX 
MIN 

3* 
11 

30 

10 

32 
14 

26 

14 

25 
14 

25 

12 

30 
2 

32 
-  2 

29 
-  2 

29 

4 

34 
-  8 

36 

0 

36 

B 

33 
11 

37 
8 

39 

13 

30 
23 

44 
23 

44 
27 

42 
26 

39 
23 

35 
24 

36 
19 

40 
17 

43 
20 

34 
21 

45 

19 

63 
25 

73 
34 

71 
41 

68 
49 

39 

16 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

30 
9 

32 
9 

33 
73 

23 

11 

20 
5 

30 
12 

28 

5 

31 
6 

30 
0 

32 
22 

37 
3 

34 
71 

35 
-  1 

39 
2 

46 
12 

38 
22 

50 
27 

43 
27 

42 
22 

36 
75 

33 
22 

33 

20 

42 
70 

48 
71 

42 
14 

52 
27 

71 
77 

76 
29 

75 
34 

70 
56 

66 
44 

41 
IB 

WF IPTON 

MAX 
MIN 

30 
8 

32 
11 

28 
21 

74 
10 

2? 
10 

30 
8 

28 

6 

32 
8 

79 
5 

37 

18 

33 

4 

32 
12 

35 
10 

33 
19 

35 
12 

33 
15 

41 
30 

34 
19 

38 
22 

37 
19 

33 
21 

34 

74 

35 
19 

35 
25 

30 
19 

36 
71 

62 
76 

67 
45 

76 

38 

77 
56 

66 
47 

4H 

19 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

29 

10 

31 

8 

30 
22 

26 

11 

23 

11 

28 
13 

26 
-  2 

30 
-  7 

31 
0 

36 

19 

33 

2 

33 

9 

35 
3 

41 
15 

36 
8 

35 

17 

45 
37 

37 
22 

19 

21 

39 

77 

33 
77 

35 
76 

36 
17 

38 

77 

29 

17 

37 
17 

65 
20 

69 
29 

79 
37 

81 

46 

6'. 

47 

39 
17 

WESTON 

MAX 
MIN 

30 
11 

28 
11 

34 
15 

32 

17 

77 
10 

22 

6 

24 
6 

76 

-  4 

7B 
-  4 

30 
13 

32 

9 

25 

13 

34 

3 

34 
3 

37 

7 

38 
70 

4? 
33 

44 
26 

37 

7  3 

44 
23 

37 
73 

35 
26 

33 
17 

40 
70 

45 

IB 

34 
IB 

50 
7? 

69 
23 

77 
36 

77 
42 

r9 
4S 

39 
17 

WHEEL ING  WAPWOOO  DAM  1? 

MAX 
MIN 

28 
11 

79 

11 

31 
19 

79 
1  1 

21 
11 

73 
1  1 

27 
5 

25 

B 

27 

7 

33 

16 

35 

6 

37 
9 

32 
17 

33 

13 

33 

14 

35 

15 

38 

31 

42 
26 

39 

24 

39 
26 

37 
7? 

32 

75 

34 
77 

37 
23 

17 

30 

17 

39 
25 

62 

25 

66 
36 

76 
39 

75 
47 

37 
18 

»H|tF   -III  PMtlR   -,PP|»<f,'. 

MAX 
MIN 

30 

7 

29 

7 

28 

Hi 

75 
11 

20 

7 

29 

11 

30 
-  2 

29 
-  6 

27 
0 

35 
15 

40 
5 

39 

19 

35 

4 

38 
-  2 

40 
14 

39 
21 

50 
71 

48 

27 

4? 
15 

37 
26 

33 
19 

35 
22 

41 
16 

48 
70 

47 
1! 

51 
77 

67 
20 

74 
25 

73 
33 

66 

47 

65 

4  1 

41 
16 

WINFIFIR  1 ' 

MIN 

33 
11 

33 

11 

12 

IV 

33 

17 

24 

1? 

24 
12 

30 
12 

30 
1? 

3'. 
11 

79 

71 

33 
15 

40 

17 

37 

7 

36 

7 

37 
10 

47 
7? 

44 
33 

45 
74 

31 

24 

44 
27 

37 
26 

37 
26 

38 
27 

45 
72 

47 
16 

37 
18 

54 
26 

72 
26 

77 

16 

77 
46 

M 

41 

20 

&*•  HaUinti'  •  NoIm  Following  Station  lod*>x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST    VIRGINIA 
MARCH    1960 


Suboo 

Day  of  month 

1 

a 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1.. 

17 

1H 

19 

20 

21 

.:.: 

23 

.14 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AMBOVALE    2 

SNOWFALL 
SM   ON  GND 

T 
6 

6 

9.0 
IS 

1 . 0 
17 

1.5 

17 

1.. 

T 
10 

16 

LB 

5.0 
23 

1.0 
20 

1.0 
19 

18 

16 

16 

t.O 
20 

5.0 
23 

22 

1.0 
21 

.5 
20 

1  .0 

18 

l    S 
16 

4.0 
15 

12 

1.0 
10 

T 

a 

8 

4 

4 

4 

T 

■mis 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 
18 

15 

7.0 
22 

5.0 
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INACTIVE     12/59 

ALBRIGHT 

PRESTON 

39    29 

79    36 

1219 

MONONGAHFLA     POWER    CO. 

ALDERSON 

37    43 

80    36 

1560 

5P 

7A 

CHAPLES    L.     LOBBAN 

ALPENA     1     MM 

nn." 

RANDOLPH 

2 

36    55 

79    40 

3020 

OM£R    S.    SMITH 

ARBOVALE     2 

0249 

POCAHflNTfi' 

7 

38    26 

79    49 

2T30 

6A 

H 

NETTIE    P.     SHEETS 

ATHENE    CONCORD   COLLEGE 

0355 

MERCER 

T 

37    25 

Bl     0| 

2600 

3P 

3P 

CONCORD    COLLEGE 

bayarh 

"'■•? 

39     16 

79    22 

2375       3P 

HOWARD    P.     FIILr 

BECKLEY    V    A    HOSPITAL 

RALEIGH 

61     11 

2330 

6P 

8A 

V.    A.    HOSPITAL 

BEL  I NG TON 

BARflOVJP 

39    02 

7A 

GEORGE    R.    HILL  YARD 

BELLEVILLE    DAM    20 

06*5 

WOOD 

« 

39    09 

81    45 

600 

7A 

fORP'j    OF     ENCINFFPS 

BELVA    2    E 

0661 

Nicholas 

4 

38     14 

61     10 

740 

7A 

RASTIS    D.    60GGS 

BENSON 

10 

39    09 

1060 

*P 

P.     D.     MARTS 

REN.S    PUN 

TYLER 

39    28 

61    06 

640 

5P 

SP 

MRS.    LORENE    T.    YOUNG 

BERKELEY    SPRINGS 

MORGAN 

39    37 

78    14 

640 

6P 

H.     M.     RUPPENTHAL.     I  II 

BIRCH    RIVER    6    SSN 

Oft*.*, 

NICHOLAS 

* 

38    25 

60    4  7 

1685 

*P 

4P 

HAMILTON    GAS    CORP. 

BLUEFiELf     7    NW 

0918 

MERCER 

7 

37     16 

81     16 

2610 

6P 

6P 

H 

RADIO    STATION    WHIS 

BLUEF1EL0    FAA    AIRPORT 

0921 

ME°rfG 

37     IB 

61     13 

2805 

HID 

M|l, 

FED.    AVIATION    AGFNrY 

RLUESTONE    OAM 

80    53 

1388 

6A 

8A 

8A 

CORPS    OF    ENGINFFR', 

BRANCHLAND 

LINCOLN 

3 

38    n 

82    17 

600 

ALFRED    L.    DAVIDSON 

BRANPONV1LLE 

1083 

PRESTON 

2 

39    40 

71     37 

1798 

10A 

10A 

JAMES    1.    GALLOWAY 

BRUSHY     RUN 

120*. 

PFNPLFTflN 

q 

38    50 

79     15 

1375 

7A 

H 

JOHN   B.    SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

3B     11 

80    08 

2100 

TA 

MISS     [LEAN    WALTON 

RUC'HANNON    2    W 

1220 

10 

39    00 

80    16 

14*6 

6P 

6P 

DR.    ARTHUR    R.    GOULD 

BURNSVILLE 

L282 

BRAXTON 

3B    52 

BO    40 

770 

JOHN    W.    fionwN 

CABWAYL1NG0    ST    FOREST 

1319 

WAYNE 

8 

37    59 

82    71 

740 

6P 

6P 

H 

FOREST    SUPT. 

CAIRO    3    S 

1378 

RICHIF 

5 

39    10 

81     10 

680 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN    ON    GAULEY 

WFRSTFR 

38    22 

80    36 

2030 

6A 

HOWARD    FLETCHFR 

CANAAN    VALLEY 

TUCKER 

2 

39    0  3 

79    26 

3250      6P 

BEN    F.     THOMPSON 

CENTRALIS 

6A 

MRS.    CLARA    F.HOLDEN 

CHARLESTON    WR    AP 

1S70 

rANAWHA 

* 

3R    22 

CI     36 

950 

MID 

MID 

C    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON     1 

1575 

KANAWHA 

4 

36    21 

81     39 

600 

9A 

9A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

39    16 

80    21 

977 

MIO 

MID 

Mir> 

HENRY    R.    GAY 

CLAY     1 

38    27 

81     OS 

722 

7A 

MRS.    SARAH    B.    FRANKFORT 

CLENOENIN     1     SW 

38    29 

81    22 

617 

8A 

MRS.    BERTHA    J.    YOUNG 

COR TON 

19S9 

KANAWHA 

* 

36    29 

81     16 

640 

C 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON 

70S* 

WIRT 

5 

38    57 

81     16 

660 

7A 

7A 

H 

MPS,    DAPHIENE    COOPER 

DAVIS 

2209 

TUCKEP 

2 

79    26 

3120 

C 

MRS.    MARY    L.    OUMAS 

EAST    RA1NELLE     1      " 

GREENRRIFP 

37     SB 

80    45 

2450 

8A 

JOHN    P.    JONES 

ELK  INS   airport 

Z  TIB 

RANDOLPH 

10 

38    53 
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Mir. 

C    H 

SAMUEL    C.    CPICKARD 
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MAO  I  ON 

6 

39    28 
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1296 
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MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 
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3072 

MERCER 

7 

37    35 

81    07 

3225 

X 

x 

C    H 

FRED    E.    BOWLING 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


APRIL  1960 
Volume  68     No.  4 


ASHEVILLE:   1960 


WEST  VIRGINIA  -  APRIL  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  23rd  at  Harpers  Ferry  Nat  Monmt 
Lowest  Temperature:   11°  on  the  11th  at  Kumbrabow  State  Forest 

Greatest  Total  Precipitation:   4.27  inches  at  Pickens  1 

Least  Total  Precipitation:   0.96  inch  at  Lakin 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.70  inches  on  the  5th  at  Harpers 

Ferry  Natl  Monmt 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   10.0  inches  at  Canaan  Valley 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   6  inches  on  the  1st  at 

Bayard 
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54.0 

88 

24 

23 

6 

334 

0 

0 

8 

0 

2.36 

.93 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

SONS    1    SE 

69.6 

38.5 

54.1 

87 

23 

19 

11 

328 

0 

0 

9 

0 

2.95 

.92 

4 

2.2 

0 

6 

3 

0 

«ENS    1 

65.1 

39.1 

52.1 

83 

23 

19 

11 

380 

0 

0 

6 

0 

4.27 

1.10 

27 

7.5 

4 

6 

7 

4 

2 

■•W0O0    3    NNE 

63.3 

41. 2M 

52. 3M 

81 

23 

18 

11 

379 

n 

1 

7 

0 

3.49 

1.03 

27 

5.1 

4 

6 

8 

3 

1 

-ESBURG   1 

70.9 

40.6 

55.8 

88 

24  + 

21 

11 

287 

0 

0 

5 

0 

3.40 

.98 

4 

T 

T 

10+ 

7 

2 

0 

-CE  KNOB 

AM 

59.8 

39.5 

49.7 

80 

24 

18 

6 

462 

0 

2 

9 

0 

2.34 

1.19 

4 

7.0 

2 

10+ 

5 

1 

1 

5TER    SPRINGS 

73.0 

42,1 

57,6 

92 

23 

20 

11 

244 

1 

0 

5 

0 

3.80 

1.10 

27 

2.0 

1 

10 

7 

3 

1 

DIVISION 

52,6 

3.6 

3.04 

-       .89 

2.9 

SOUTHERN 

BOOR 

M 

:NS   CONCORD    COLLEGE 

68.6 

41.4 

55.0 

83 

25  + 

21 

10+ 

309 

0 

0 

8 

0 

1.94 

.69 

27 

.5 

0 

it 

2 

0 

iFIELD    FAA    AIRPORT 

64.9 

44.7 

54. e 

81 

26  + 

22 

10 

322 

0 

0 

5 

0 

:STONE    DAM 

AM 

69.5 

40.7 

55.1 

89 

24 

23 

11 

309 

0 

0 

4 

0 

2.27 

1.02 

4 

T 

T 

10+ 

6 

2 

1 

Sec  Reference   Notes  Following   Station   Index 
-   43    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

Temperature 

Precipilehofl 

•    1 

<  i 

2    E 
<    1 

< 

1  J  s 

Q   iT  £ 

X 

o 

s 

o 

| 

No  ol  Di» 

5 

1  %   1 

2  l£  »= 

1 

£ 

Snow,  Slee' 

Ms  « 

Station 

Max 

Mi. 

5 

t  1 

2  i 

,  0 

1  s 

a 

[ 

-. 
o 

8  . 

:.  [ 

,-_.  .; 

t>i 

- 

GARY                                                            AM 

LEWISBURG 

PINEVILLE                                              AM 

UNION                                                         AM 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

DIVISION 

NORTHEASTERN 

BERKELEY    SPRINGS 

FRANKLIN    2    N 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

KEYSER 

MARTINSBURG    FAA    AP 

MATHIAS 

MOOREFIELD    MCNEILL 

PETERSBURG 

PIEDMONT                                              AM 

ROMNEY    3    NNE 

WARDENSVILLE    R    M    FARM              AM 

DIVISION 

72.1 
69.7 
72.0 
68.3 
72.3 

71.6 
70.0 
73.0 
71.7 
71. 7M 

70.4 
69.0 
73.9 
72.8 
68.6 

72.7 
68.4 

40.9 
38.9 
40.2 
38.9 
39.4 

41.3 
38.6 
46.7 
42.5 
40. 8M 

42.7 
38.1 
37.1 
43.8 
42.2 

40.6 
39.4 

56.5 
54.3 
56.1 
53.6 
55.9 

55.2 

56.5 
54.3 
59.9 
57.1 
56. 3M 

56.6 
53.6 
55.5 
58.3 
55.4 

56.7 
53.9 

56.2 

2.7 

2.0 
3.6 

2.0 

4.1 
4.1 

3.9 

3.3 
4.3 

90 
85 
90 
86 
88 

93 
91 
95 
94 
90 

92 
90 
92 
91 

91 

92 
92 

24 
23 
24 
24 
23 

23 
23 
23 
23 

23 

24+ 

23 

23 

23 

25+ 

23 
24 

21 
15 
21 
16 
22 

21 
19 
28 
22 
24 

23 
16 
15 
22 
24 

18 
20 

11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 

11 

11 

269 
319 
281 
340 
276 

291 
327 
221 
275 

298 

296 
349 
297 
243 
327 

273 
351 

1 

0 

1 

0 
0 

3 

1 
4 
4 
1 

3 
1 
3 
1 

2 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

6 

7 
6 
6 

7 

8 
9 
2 

7 
7 

4 

11 
12 
4 

6 

8 

1  1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

e 

1.96 
2.36 
2.19 
2.34 
2.43 

2.21 

2.32 
1.92 
3.14 
1.93 
1.89 

2.11 
2.82 
2.02 
1.91 

1.97 

1.94 
2.57 

2.21 

-  1.28 

-  .21 

-  .55 

-  .77 

-  1.31 

-  1.18 

-  1.25 

-  .32 

-  .71 

.55 

•  70 

•  85 

•  84 
.90 

•  79 
1.07 
1.70 

.77 
1.07 

•  88 

•  91 
.73 

•  90 
1.02 

.65 
.97 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
5 
5 

4 

3 

4 
4 
4 
4 

4 
5 

T 
.5 

T 
.0 

T 

.1 

T 
.0 

•  0 

•  0 

T 

T 

•  2 

•  0 

•  0 
2.0 

.0 
.0 

.2 

T 
0 
T 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

6 
6 

9 

7 
7 
7 
5 
6 

3 

3 

4 
4 
4 

5 

5 
5 
5 

4 

4 

4 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
3.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"°        a 

-    "•    - 

£3.2 

a  s  s 

a-  a  to 

Station 

j 

•Bag1 

—   0:2 

g- 3 

0   0  > 

SB! 
o,.a  a 

9 
0» 

s 
> 

< 

2    » 
H 

1  'o  1 

S     J 

0) 

-3 

_  B 
0  » 

OH 
o  w 

OH 
o  w 
•  ■  w 

a 
OH 

o  w 
..  w 

a 

O  H 
o  w 
..  w 
t> 

■ 
o 

2 

H 

s 

8 

0> 

4 

O) 

A 

tq 

01 

i 

3 

ol    « 

0 
H 

CHARLESTON  TO  AIRPORT 

WSW 

13 

7.1 

28 

w 

8 

62 

69 

40 

43 

7 

2 

5 

2 

0 

0 

16 

- 

HUNTINGTON  TO  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

4 

0 

0 

0 

12 

- 

PARKERSBURG  TO  CITY 

- 

- 

6.6 

24 

NW 

5 

- 

- 

- 

- 

6 

3 

6 

0 

0 

0 

15 

53 
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DAILY  PRECIPITATION 


rrr  6all:fol1S  dam 


AC'SVlLlE    l    "w 

IT 

■• 

L»    .tXAATAI". 

■m   STATE    FO»EST 

.•«■ 
« 


•    •  ■,- 


Day  of  month 


:0iitW 

1.9* 

1 

r»  v  »  "Os»itu 

KTOR 

>  f 

3.67 

1.75 

1.46 

m 

2.37 

•• 
>  st« 

ICIP  FM    AieeowT 

7.12 

2.31 

TO**    0A« 
AfiMVllU 

2.27 

:.<6 
2.33 
7.63 

•*•>•>•  :  • 
vine 

t«UKC    5»    FOUFST 

%  s 

*     >*     UULE" 

.'.23 
7.67 

?.n 

1.17 
2.49 

■0    A*                    9 

3**3 

2.13 
3.23 
2.12 
1.90 

8       9 


.06      .75       ,76      .03 


RECOAO   HISSING 


1.A0 

late 


RECORD  MISSING 


MM 

1.92 

.."6 
2.1) 

«hle  : 
•s  efy 

■». 

l.»2 
.■: 
2.03 
2.61 
2.66 

'*s  rtwr 

"*J 

**' 

1A0AWT 

3.1* 

1.76 

7.93 

1.93 

1.69 


RECORD  MISSING 


IWT0A1     1     ■ 

2 

9« 

I9SILAG    FA*    AP 

2 

11 

Utt 

2 

12 

... 

1 

71 

:o«  DA*  13 

1 

60 

!» 

1 

■: 

IKP>C   2    CSE 

1 

-> 

[■'ItLO  »C»EILL 

2 

•  02 

lArTOMPl    FAA     AIA-OOBT 

1 

Ti 

.■TOUT!  LOCK    AMO    Caw 

1 

.77 

- 

? 

.73 

1 

1 

•1 

tJAKVLAHO    DAM    4 

1 

■71 

•AAATHsvtLlE 

1 

■1 

7 

.36 

7 

.ok 

•SHHG    TAA    AB 

1 

.'- 

■5   1    SE 

2.95 

MM 

:.'i 

••1 

3.16 

C«s  1 

A. 27 

«■•- 

'UK 

2.19 

2.74 

I3U000  0A-    7  7 

1.37 

t«   7  S 

7.37 

(0OO  3  AWF 

:» 

in 

7.34 

•  i  «p.f 

1.94 

<*.•'.  . 

3.40 

'Ti 

1.37 

'    JACOFS"     >UM     1 

'    »ATTE»V»1    V.     FF 

1.39 

t  in 

7.34 

-•     MM 

D7.99 

•5V11XE    J    »E 

7.16 

.30   .06   .11 


.301  .15   .77   .01 


3.17 
7.4t 
7.43 
7.67 


T     .06  .07 

.01   .09  .OS 

.06  .07 

•  02 


.07   .13 

T 

•  02 

.13   .18   .10 

T     T     T 

.16  0.20 
T 

•  31 


10  I  11   12   13   14   15 


D.20  0.20  0.20 


■in 


.05   .06   T 
.03   .05   .02 
.03 
•05   .02 

.15   .03 


.14   .32   .07   .01   T 


16   17   18 


See  Reference  note 
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22  ,  23   24 


25   26   27 


28   29   30   31 


DAILY  PRECIPITATION 


_ 
0 
0 

H 

Day  of  month 

Station 

1    |    2    |    3 

4        5        6 

7    |    8    |    9 

10  |   11   |   12 

13  |   14       15 

16  |   17  |   18 

19       20      21 

22     23      24 

25  |  28  |  27  |  28      i 

WEBSTER    SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG    3    NE 

WESTON 

WHEELING   WARWOOO   0»H    12 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 
WILLIAMSON    2 
WINF1ELD   LOCKS 

1.51 
Iil2 

?.»6 
1.90 

2.43 

1.76 
1.96 

.06 

.20 
,22 

.06 

T 

.06                   .06 
.02 

T 

.99      .43       .50 
.02       .03       .07 
■10      .07      .07 
1.00      .30      .11 
.37      .01       .11 

.90      .45      .10 
.62       .17      .22 
.62      .03      .16 

.03      T 
T           .12 
•15      .16 
.09      .16 

.03      T           .17 

.07 
.05 
.01       T 

.16 

.03       T            T 
T 
.03      .03      .02 
.07                  7 

T 

.03 

T 
.05 

.35 

.05 
T 
I           T            .12 
.06      T            .04 

.14 

.15 
.02       .13      .05 

.20 

T 

.19 

.07 
.03 

1.101      .06 
.30      .39      .30                              I 

.21     ■'.; 

T            .51       .03 
.46 

.42      .06 
.47        .11 

1.00      .01 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  1960 


BMIob 

D«y  Oi  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

a 

23 

24 

IS 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

tSOB 

»»X 
-IN 

MS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
HIN 

n 

-2 

70 
40 

65 
66 

60 

47 

47 
92 

99 

2  4 

52 
30 

62 
41 

99 

21 

97 
21 

59 

24 

71 
29 

76 
44 

78 
35 

^9 
51 

79 
52 

75 
51 

71 

37 

63 

27 

70 
42 

69 

51 

18 
51 

S3 

51 

82 
53 

83 

56 

82 
59 

74 
53 

ro 

37 

71 
38 

69 
46 

68.6 
41.4 

t»- 

MAX 
-IS 

19 

96 

62 
90 

60 

-0 

54 

40 

69 

31 

99 
22 

57 
30 

69 

32 

45 

24 

95 
24 

59 

19 

65 
60 

77 
26 

78 

37 

75 

19 

77 
47 

60 
42 

73 
34 

60 
25 

72 
25 

80 
39 

74 

53 

83 

37 

81 
48 

79 
55 

77 
48 

72 
47 

62 

30 

70 
28 

71 
45 

65.4 
36.1 

(LE7  V  A  HOSPITAL 

MAX 
HIN 

74 
Ml 

69 
49 

60 
92 

57 
44 

.5 
32 

99 

28 

60 
38 

61 
37 

97 
29 

39 
25 

65 
16 

73 
59 

63 

97 

80 

41 

78 
44 

77 
47 

SO 
46 

62 
37 

67 
25 

75 
38 

77 
44 

80 

50 

86 

41 

85 
48 

84 
46 

84 
51 

62 
49 

68 
36 

76 
32 

75 
56 

69.7 
40.5 

<14 

MAX 
HIN 

6  2 
»3 

73 
36 

73 

-: 

69 

45 

66 

16 

49 

28 

57 
32 

51 
16 

50 
27 

-0 
25 

60 

17 

79 
56 

83 
92 

82 
IB 

81 
41 

77 
47 

82 

37 

81 
39 

68 
26 

78 
26 

79 
45 

81 
45 

89 

40 

85 
45 

84 
52 

82 
50 

67 
35 

79 

19 

79 
35 

79 
49 

71.0 
36.2 

S  »U« 

-*x 

-:s 

;ELET  SPRINGS 

HAX 
HIN 

63 
39 

55 

40 

69 
40 

'0 
30 

67 
90 

60 
31 

58 
1i 

31 
94 

47 
31 

69 

21 

72 
69 

78 
90 

87 
39 

fli 

47 

62 
52 

83 
52 

79 
47 

65 
29 

74 
26 

81 
34 

85 
61 

93 
43 

91 
55 

90 

61 

69 
53 

72 
57 

68 

37 

72 
28 

71 
52 

71.6 
41.3 

CH  RIVER  6  SSW 

HAX 
HIN 

6. 

70 
39 

67 
99 

50 
42 

.9 

32 

69 

29 

46 

25 

63 
29 

57 
28 

50 
21 

63 
12 

74 

30 

81 
29 

80 
32 

81 
30 

70 
32 

84 
34 

81 
36 

81 
26 

81 
28 

79 
54 

78 
46 

86 
33 

86 
41 

92 

40 

60 
46 

78 
48 

78 
30 

75 
30 

73 
57 

71.2 
94.4 

EF1EL0  FAA  AIRPORT 

HAX 
HIN 

4" 
37 

63 
53 

54 
66 

54 

40 

40 
28 

52 
27 

57 
99 

57 
39 

45 
24 

35 

22 

60 
24 

68 
49 

78 

54 

74 
55 

6  7 
56 

74 
57 

75 
57 

64 
35 

64 

36 

70 
45 

75 
49 

74 
49 

81 
60 

81 
61 

80 
60 

81 
53 

53 
44 

63 

43 

71 
44 

68 

54 

64.9 
44.7 

ESTONE  DAM 

HAX 

HIN 

10 

41 

72 
42 

71 
39 

5f 

39 

59 
39 

66 
94 

57 
37 

6  2 
99 

62 
36 

47 
29 

42 
29 

62 
25 

75 
40 

82 

44 

60 
44 

79 
47 

79 
47 

82 
44 

60 
31 

67 
35 

76 
41 

79 

48 

83 
44 

89 

47 

87 
51 

87 
52 

85 
57 

60 
44 

70 
99 

76 

43 

69.5 

40.7 

MOOMVILLE 

HAX 

HIN 

M 

»1 

58 
38 

67 

44 

56 
41 

50 
35 

60 
26 

42 
27 

53 
36 

69 
25 

35 

25 

37 
18 

58 
28 

67 
29 

79 
43 

79 
41 

76 

48 

77 
54 

62 

37 

48 
23 

63 
27 

75 
41 

79 

54 

78 
41 

85 
53 

84 
57 

82 
53 

78 
46 

56 

30 

62 
28 

75 
40 

64.0 
57.6 

A-4AMNO*  2  « 

MAX 
MIN 

6  2 
-2 

72 
98 

67 
49 

57 
49 

44 
91 

69 

27 

58 

34 

94 

37 

30 
27 

42 
24 

69 

17 

72 
53 

81 
93 

81 
41 

78 
41 

77 

49 

85 

50 

69 
37 

63 
25 

77 
30 

60 
45 

79 

46 

88 

40 

86 

47 

83 
48 

76 
50 

68 
49 

66 
32 

79 

34 

78 
52 

69.6 
38.8 

HAVLINGO  ST  FOREST 

MAX 
HIN 

75 

-1 

78 
42 

73 
45 

63 
M 

55 
95 

60 
26 

66 

36 

67 
32 

66 
25 

48 
19 

68 

19 

79 
50 

85 
39 

85 
39 

87 

42 

82 

48 

64 
40 

69 
29 

82 
32 

61 
43 

8* 
43 

90 

42 

90 
50 

86 
49 

85 

51 

74 
52 

76 

36 

82 
34 

79 
48 

75.9 
39.1 

KO  3  S 

HAX 
HIN 

6» 
44 

82 
38 

71 

41 

50 
45 

51 

38 

50 
26 

61 
32 

6  0 
16 

56 

29 

42 

2  8 

64 
19 

75 
95 

65 
36 

84 
42 

81 
43 

75 

48 

85 

45 

80 
41 

68 

2  8 

81 
30 

80 
48 

84 
46 

88 
41 

89 

50 

87 
48 

93 
55 

67 
51 

72 
37 

60 
35 

78 
49 

73.1 
40.1 

AA»  VALLf 

HAX 
HIN 

62 
35 

60 

37 

59 
67 

59 
91 

40 

27 

93 

17 

47 
30 

45 
90 

60 
19 

30 

19 

55 

15 

60 
62 

72 
28 

74 
43 

71 
42 

72 

44 

76 
43 

71 
29 

62 
25 

75 
28 

76 
33 

75 

38 

80 
33 

78 
53 

76 

59 

74 
46 

68 
45 

60 
25 

68 
25 

68 
47 

62.6 
34.7 

BLESTC*  W8  AP 

-AX 
HIN 

6? 
41 

77 
52 

68 
57 

51 

46 

37 

60 
99 

63 

45 

60 
99 

60 
32 

45 

29 

67 
23 

76 
57 

65 
45 

85 
52 

79 
55 

74 
55 

83 
65 

69 
43 

67 
33 

81 
45 

78 
60 

84 
53 

89 
54 

88 
59 

87 
59 

81 
60 

62 

47 

71 

40 

81 
40 

80 
57 

71.8 
47.2 

RLESTON  I 

MAX 

MIN 

n 

»5 

68 
66 

77 
51 

go 

90 

50 
40 

69 

96 

61 
39 

65 

41 

61 

32 

42 

30 

47 
24 

69 
66 

TO 
42 

86 
45 

85 
47 

81 
51 

75 
50 

83 
43 

60 

39 

68 

37 

83 

55 

80 
49 

84 

47 

89 

55 

89 
54 

67 
57 

63 
52 

66 
42 

72 
40 

83 
55 

71.3 
44.4 

RISBURG  1 

MAX 
MIN 

65 

69 

76 
39 

68 
66 

59 
65 

47 

33 

66 

29 

57 
40 

54 
35 

61 
28 

45 
25 

64 
20 

73 
60 

81 
35 

83 
41 

80 
44 

76 

54 

85 
48 

68 
34 

73 

29 

83 
32 

80 
50 

86 
48 

89 
42 

86 
51 

88 
51 

62 
55 

66 
45 

75 
38 

84 
36 

81 
53 

71.4 
40.3 

STOM 

MAX 
MIN 

50 
»5 

61 
60 

82 
60 

70 

50 

5C 
41 

50 
27 

60 

26 

66 

15 

60 
.32 

43 

27 

42 
20 

65 
20 

76 
40 

85 
39 

84 
40 

81 
48 

76 
45 

85 

40 

6  5 
29 

69 
30 

81 
34 

80 
47 

85 

41 

89 
43 

88 
50 

86 
48 

82 
52 

66 
36 

71 
35 

81 
40 

71.0 
38.0 

IIIS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

MBI 

HAX 
MIN 

58 
43 

74 
47 

68 
54 

57 
43 

49 
91 

66 

28 

56 
38 

52 
33 

39 

27 

44 
29 

60 
23 

73 
56 

84 

41 

83 
58 

81 
52 

77 
59 

83 
60 

64 

40 

64 
92 

77 
38 

79 
55 

82 
55 

88 
52 

89 
62 

87 

63 

77 
57 

60 
47 

67 

38 

77 
41 

79 
57 

68.9 
45.3 

T  TOP 

MAX 
MIN 

61 
97 

65 
69 

54 
48 

96 

42 

42 
30 

49 
25 

36 
38 

55 

39 

40 
27 

33 
22 

60 

19 

68 

49 

76 
43 

72 
46 

72 
46 

70 

48 

75 
50 

51 
36 

60 
26 

66 
43 

72 
48 

74 

48 

80 
47 

78 
50 

79 

52 

79 
53 

54 
46 

62 
42 

69 
34 

66 
52 

63.3 
41.2 

NXLtN  2  H 

MAX 
MIN 

68 
38 

66 
36 

60 
42 

69 
60 

52 

37 

49 

28 

37 
32 

54 
30 

52 
29 

39 

25 

64 

19 

72 
40 

60 

34 

82 
42 

80 
42 

81 

44 

80 

45 

75 
41 

65 
26 

73 
31 

71 
42 

82 
52 

91 

34 

87 
48 

85 
55 

84 
50 

74 
54 

66 
36 

74 
31 

71 
54 

70.0 
38.6 

y 

MAX 

HIN 

50 
*5 

77 
63 

76 

50 

66 
53 

58 
43 

67 
33 

66 

33 

65 
32 

65 

32 

46 

28 

44 

21 

49 

23 

76 
41 

85 
42 

83 
43 

80 

47 

82 

48 

83 
42 

59 
29 

73 
35 

80 
42 

81 

47 

85 

44 

90 
50 

88 
49 

88 
53 

88 
57 

61 
44 

71 
36 

81 
40 

72.1 
40.9 

WH 

MAX 

MIN 

69 
A* 

76 
61 

70 
46 

61 
47 

48 
37 

51 
31 

61 

38 

59 
40 

55 
31 

44 

27 

67 
20 

76 

57 

86 
37 

86 
41 

82 
42 

80 
40 

87 
41 

76 
42 

68 
90 

81 
32 

81 
48 

84 
53 

90 
43 

89 
50 

87 

50 

84 
56 

72 
52 

71 

40 

93 
38 

81 
53 

73.5 
41.6 

■VILLE 

MAX 
MIN 

67 
69 

79 
60 

70 
49 

61 
46 

48 

37 

90 
30 

62 

37 

39 

40 

44 
30 

47 
31 

65 

22 

77 
58 

87 
44 

85 
41 

83 
44 

78 
51 

86 
55 

78 
41 

68 
30 

61 
32 

81 
50 

63 

48 

91 
43 

90 
50 

88 
51 

85 
56 

69 
52 

73 

39 

61 
39 

82 
51 

73.2 
42.8 

FT0»  1  NE 

MAX 
MIN 

66 
38 

75 
40 

70 
99 

60 
38 

51 

35 

32 
28 

58 

32 

97 
37 

49 

31 

42 

27 

62 
18 

72 
57 

83 
32 

82 
47 

80 
42 

78 
50 

84 
46 

79 
41 

66 

26 

77 
30 

SO 
41 

60 
49 

85 
40 

88 

41 

84 
49 

80 
52 

77 
48 

67 
33 

78 
32 

79 

58 

71.4 
39.2 

NTSVILLE  2  nw 

MAX 
MIN 

50 

44 

62 

40 

79 
67 

70 

49 

50 

41 

67 
28 

59 

34 

63 

38 

37 
30 

44 

28 

46 
20 

65 
36 

77 
38 

86 

40 

84 
43 

82 

49 

74 
45 

85 
41 

58 
29 

69 

31 

82 

42 

82 
49 

85 

43 

89 
50 

90 
50 

88 
56 

82 
51 

64 
38 

72 
98 

82 

51 

70.8 
40.6 

LIN 

MAX 
MIN 

50 
65 

71 
63 

79 
68 

Tl 

49 

51 

40 

50 
26 

63 

36 

66 

37 

61 
27 

42 

21 

48 
19 

68 

37 

78 
40 

87 
40 

85 

43 

81 

48 

77 
46 

83 
44 

60 
30 

68 
32 

S3 

47 

80 
44 

85 

43 

90 

51 

88 
49 

89 
54 

63 
53 

64 
38 

71 
36 

82 
46 

71.8 
40.4 

PERS  FERRr  NAT  NONMT 

MAX 
MIN 

6") 
64 

66 

47 

97 

41 

71 
41 

58 
41 

56 
33 

62 
37 

63 

42 

36 
36 

50 
32 

59 
28 

78 
35 

77 
40 

88 
48 

86 
54 

85 
55 

64 
58 

82 
52 

64 
97 

70 
38 

79 

47 

86 
60 

95 

52 

93 
58 

92 

64 

92 

59 

68 

61 

64 
48 

71 
38 

72 
53 

73.0 
46.7 

SETT  GALL  I  POL  IS  OAN 

MAX 
MIN 

67 

66 

66 

66 

76 

44 

71 
68 

52 

43 

60 

90 

63 

30 

64 

36 

38 

34 

42 
26 

47 
22 

65 

24 

77 
42 

85 
40 

83 
46 

80 
48 

78 
51 

60 
42 

59 
31 

67 
32 

80 
35 

78 
47 

84 
46 

89 
45 

88 
53 

89 
54 

94 
55 

67 
40 

70 
30 

80 
38 

70.6 
40.3 

CRDMT 

HAX 
HIN 

55 

29 

61 

37 

54 

40 

50 
39 

46 

29 

66 

21 

31 
29 

47 

28 

40 
23 

33 
21 

33 

18 

65 
33 

70 
37 

76 
44 

73 

39 

78 
48 

74 
42 

70 
34 

64 
23 

70 
26 

76 
34 

74 
52 

82 

37 

80 
49 

79 
60 

78 

47 

74 
45 

68 
29 

66 
26 

69 
43 

64.1 
35.5 

TINSTOH  MS  CITV 

HAX 
MIN 

72 
46 

77 
51 

70 
54 

54 
47 

48 
38 

63 

31 

69 
40 

61 
42 

42 
31 

49 
28 

68 
26 

80 
36 

87 
48 

84 
51 

81 
54 

82 
56 

81 
62 

62 
43 

69 

37 

82 
39 

76 
58 

87 
49 

90 
52 

89 
58 

89 
59 

86 
60 

67 

47 

74 
44 

82 
63 

77 
58 

73.1 
46.9 

R»ET$»ILLE  1  NW 

HAX 

HIN 

6^ 
41 

69 
60 

57 
40 

70 
97 

54 

38 

32 
32 

62 
29 

61 
40 

99 
94 

50 
2* 

60 
22 

79 
90 

75 
37 

86 
43 

85 
52 

82 
50 

63 
54 

80 
49 

62 
30 

69 
32 

78 
38 

85 
54 

94 
44 

91 
58 

91 
63 

90 
55 

69 

58 

64 
43 

71 
30 

69 
52 

71.7 
42.5 

«» 

MAX 
MIN 

68 
45 

73 
36 

64 
40 

66 

40 

50 
37 

48 

28 

62 
32 

61 
36 

97 
28 

46 
29 

66 
24 

75 
53 

87 
33 

85 
44 

57 
41 

68 
34 

77 
30 

83 
40 

84 
60 

90 
44 

89 
52 

88 
70 

86 
54 

SO 
54 

70 
34 

78 
32 

78 
51 

71.7 
40.  8 

•RAOOll  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

32 

29 

48 
30 

43 
22 

99 

11 

63 

41 

75 
30 

75 
34 

73 
37 

70 

40 

74 
49 

71 
91 

61 
21 

70 
28 

81 
35 

77 
42 

76 
42 

73 
45 

67 
46 

60 
29 

68 
29 

.» 

-AX 
MIN 

62 
44 

76 
69 

72 
69 

59 

43 

50 
38 

51 

30 

36 
39 

30 

30 

46 

30 

54 

26 

64 
20 

76 
31 

84 
40 

84 
40 

82 
47 

76 

49 

76 
50 

76 

40 

66 
30 

80 
34 

80 
56 

82 
46 

89 
45 

91 
45 

91 

48 

90 
46 

64 

50 

69 
40 

78 
39 

78 
54 

71.7 
41.2 

UMM 

MAX 
MIN 

70 
38 

70 
40 

60 
68 

62 
45 

48 

32 

90 
23 

60 

38 

60 
34 

99 
28 

40 

22 

63 

15 

72 
61 

SO 
37 

80 
40 

77 
46 

78 
50 

82 

44 

73 
36 

65 
25 

72 
32 

76 
40 

80 
47 

85 
42 

84 

47 

83 
48 

83 
50 

69 
52 

68 

40 

72 
35 

70 

50 

69.7 
38.9 

Continued 

DAILY 

Tl 

E3VI 

PE 

Hi 

IT 

UR 

ES 

WEST  /IRGINI 
APRIL  194 

Day  Of  Month 

\ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

M 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

28 

H 

31 

< 

LOGAN 

MAX 
MIN 

49 
45 

80 

47 

78 
52 

66 

50 

53 
43 

47 
33 

66 

34 

68 
38 

67 
11 

47 
34 

45 
24 

71 
26 

44 

90 

4  5 

88 
47 

84 
49 

87 

53 

79 
45 

64 
33 

75 
35 

85 
41 

80 
31 

90 

48 

93 

51 

93 

54 

92 
58 

88 
58 

62 
42 

77 
39 

85 
42 

n 

43 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

46 
38 

70 
40 

75 

44 

68 

48 

55 

39 

51 

31 

60 
33 

65 
36 

62 
28 

31 

25 

41 
26 

70 
21 

77 

42 

79 
41 

85 

44 

81 
46 

71 
47 

85 

38 

58 
29 

71 
32 

83 
38 

80 
46 

85 
46 

90 
47 

n 

48 

88 
52 

84 
52 

61 

38 

73 
38 

83 

40 

71 
35 

MAO I  SON 

MAX 

MIN 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

61 
42 

73 
39 

77 
34 

68 
46 

48 
37 

49 
29 

39 
29 

58 
38 

50 
30 

44 
27 

50 
18 

73 

47 

73 
30 

80 
39 

85 

40 

76 
39 

78 
43 

85 

40 

58 

26 

80 
35 

83 
43 

60 

45 

60 
40 

90 

44 

M 

45 

90 
46 

80 
49 

79 
34 

79 
31 

78 
43 

71 
3' 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
40 

61 
42 

46 
41 

64 
40 

50 
37 

49 
33 

61 

30 

59 
38 

46 
34 

48 
30 

62 

23 

74 
49 

78 
39 

87 
44 

8  3 
49 

84 
53 

86 

55 

71 
41 

63 
33 

72 
33 

80 
39 

85 
56 

92 

47 

92 

60 

90 
62 

89 

56 

64 
55 

63 

40 

73 
32 

72 
51 

7! 
41 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

66 
32 

63 
33 

57 
38 

68 
38 

49 
34 

45 
27 

58 
29 

53 
28 

47 
30 

44 
26 

60 
16 

73 
46 

78 
31 

83 

47 

80 
44 

80 
45 

79 
46 

73 
43 

62 
26 

69 

31 

77 
42 

82 

48 

90 
40 

88 
50 

84 
53 

85 
52 

72 
52 

66 
35 

70 
27 

66 
53 

6< 
31 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

68 

35 

67 
45 

60 
50 

55 

43 

45 
31 

47 
27 

59 
39 

57 
31 

56 
29 

38 
25 

63 
17 

72 
54 

81 

34 

80 

39 

78 
39 

75 
47 

80 
41 

61 

37 

65 

26 

73 
34 

77 
45 

78 
47 

87 
38 

84 
45 

82 
4  6 

82 
48 

63 

51 

67 
36 

73 
31 

71 
53 

61 
3( 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

64 
43 

78 
39 

69 
48 

59 
45 

48 

35 

45 
29 

59 

31 

55 

36 

47 
28 

44 

28 

63 
21 

73 
56 

85 
35 

83 
44 

82 
44 

77 
49 

84 
48 

73 
40 

68 

28 

80 
30 

80 
50 

84 
46 

90 
44 

90 
52 

88 
49 

83 
54 

66 
69 

70 

36 

60 
34 

81 
51 

71 

»( 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

69 
35 

68 
32 

69 
32 

70 
39 

55 
37 

48 
30 

61 
29 

61 
29 

56 

33 

44 
22 

68 
15 

74 
40 

85 
28 

87 
39 

87 
40 

83 
45 

85 
39 

84 
46 

66 
29 

75 
27 

82 

44 

85 

53 

92 

36 

90 

45 

90 

49 

88 
48 

77 
55 

68 
32 

75 
28 

75 
58 

7: 
r 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 

43 

75 
50 

63 
51 

58 
43 

44 
31 

44 
27 

56 

38 

53 
34 

40 

*9 
26 

61 
25 

70 
45 

83 
41 

82 
59 

79 
53 

75 
60 

86 
64 

66 

35 

63 
30 

79 

44 

81 
57 

82 
55 

89 
50 

88 
62 

86 
62 

78 
59 

60 
43 

64 

38 

80 
37 

80 
58 

61 
4! 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

59 
42 

76 
37 

67 
47 

60 
40 

46 

32 

45 
27 

58 
30 

53 

37 

49 
28 

40 
26 

61 
21 

72 
54 

83 
33 

83 

43 

80 
44 

78 
50 

85 
47 

68 
39 

65 

28 

78 
31 

79 
46 

82 

50 

90 
43 

89 

53 

87 

50 

79 
52 

72 
49 

65 

37 

79 
36 

80 
56 

7( 
4( 

NEW  CUMBERLAND  OAM  9 

MAX 
MIN 

60 
40 

79 
40 

69 
52 

55 

44 

47 
36 

48 
26 

57 
30 

51 
36 

42 
26 

42 
29 

58 
28 

65 

50 

80 

38 

84 
53 

80 
48 

79 

50 

84 
61 

76 
39 

65 
27 

81 
30 

78 
48 

85 
51 

89 
48 

90 
57 

89 
57 

85 
57 

72 
45 

68 

40 

75 
34 

75 
42 

7( 

41 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

64 

44 

78 
41 

71 
51 

60 
46 

49 

37 

45 
28 

62 

34 

50 
37 

43 
31 

46 
30 

63 

34 

76 
56 

87 
48 

85 
49 

82 
47 

78 
47 

84 
50 

76 
41 

68 

31 

82 

33 

81 
50 

85 
51 

91 

50 

92 
54 

91 

54 

86 
56 

72 
50 

71 

39 

80 
39 

80 
55 

7; 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

45 
38 

74 
42 

70 
51 

59 

50 

55 
32 

44 
23 

57 
30 

62 

35 

60 
28 

43 
24 

42 
26 

62 
28 

75 

40 

84 

47 

82 
46 

79 
46 

77 

46 

80 
35 

57 

25 

69 
36 

78 
48 

78 

47 

83 
42 

88 
48 

85 
50 

84 
52 

83 
49 

55 

35 

70 
35 

75 

47 

61 
3< 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

6  3 
44 

78 
47 

68 
56 

54 
45 

44 
32 

48 
25 

59 

40 

53 
36 

40 
29 

46 

30 

62 
27 

74 
52 

83 
42 

82 
59 

80 
56 

75 
58 

8  0 
60 

55 
40 

65 
32 

78 
37 

77 
58 

80 

51 

86 
50 

89 
62 

86 
63 

81 
59 

66 
49 

69 
41 

75 
40 

77 
55 

6< 

4' 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

MIN 

64 
44 

79 
48 

69 
54 

54 
45 

47 
34 

51 
29 

61 
41 

55 
37 

40 
30 

46 
29 

64 
26 

73 
48 

85 
44 

84 
56 

81 
53 

75 
57 

81 
61 

61 

41 

64 
33 

80 

37 

78 
58 

83 
48 

89 

50 

89 
58 

88 
60 

83 
58 

66 
48 

70 
44 

78 
45 

78 
53 

7( 

4' 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

64 
40 

67 
37 

64 
52 

57 
44 

45 
32 

42 
25 

55 

33 

55 
35 

50 
26 

39 
27 

63 

19 

70 
49 

81 
32 

81 
38 

79 
39 

78 
39 

83 

44 

78 
36 

66 
27 

76 
30 

82 
42 

80 
52 

87 
40 

85 

47 

84 

48 

84 
50 

75 
50 

66 
36 

76 
32 

77 
55 

6' 
31 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

69 

40 

68 
42 

60 
38 

69 
42 

51 
40 

49 
31 

60 
34 

56 

37 

54 
35 

43 
31 

68 
22 

75 
56 

86 
35 

87 
45 

83 
48 

83 
52 

85 
50 

75 
46 

6e 

36 

75 
31 

83 

49 

84 

60 

91 
43 

89 
52 

87 
69 

85 
54 

80 
59 

67 
38 

77 
42 

76 
58 

7; 

4 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

64 
38 

65 
39 

62 
51 

56 
42 

42 
30 

41 
22 

53 
33 

48 
35 

43 
25 

35 
22 

59 
19 

68 
50 

78 
35 

77 

40 

75 

41 

73 
48 

78 
48 

64 
35 

61 
26 

72 

34 

75 

49 

74 
51 

83 

43 

81 
48 

80 
48 

71 
51 

68 
46 

61 
33 

75 
34 

72 
57 

61 
3' 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

54 
46 

65 
39 

65 

42 

47 
42 

59 
40 

46 

30 

46 
32 

58 

38 

55 
30 

43 
30 

40 
24 

65 

40 

73 
35 

84 
46 

85 

50 

81 
56 

82 
54 

86 
44 

55 
33 

66 

30 

77 
42 

83 
59 

84 

47 

91 
53 

91 
56 

87 
57 

84 
55 

60 
35 

70 
35 

75 
45 

61 
4. 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

48 
45 

78 
43 

74 
44 

66 
53 

56 

42 

46 
32 

61 
35 

65 

33 

65 

30 

40 
29 

47 
21 

70 
23 

78 
41 

81 

42 

83 
43 

82 
45 

85 
46 

84 
42 

61 
30 

73 
33 

81 
38 

80 
47 

86 

44 

90 
46 

89 
50 

89 
52 

87 
58 

61 
42 

74 
37 

81 
39 

71 

41 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

63 
44 

76 
44 

75 
49 

61 
46 

51 
38 

49 
33 

62 

36 

66 

39 

63 
32 

47 
26 

62 
22 

74 
58 

77 
50 

83 

46 

82 

42 

78 
50 

80 
58 

76 
42 

66 

30 

79 
33 

80 
62 

82 
47 

87 
41 

87 
54 

88 
53 

86 
58 

66 

51 

70 
39 

80 
38 

79 
52 

7; 

4: 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

65 
36 

62 
51 

55 
48 

55 
40 

41 
29 

42 
21 

53 
36 

50 
34 

45 

32 
22 

59 

18 

66 

49 

77 

43 

76 
38 

73 
45 

71 
54 

76 
58 

61 
33 

61 
28 

69 
44 

72 
51 

74 
50 

81 
50 

76 
56 

77 

59 

75 

56 
46 

61 
38 

69 

27 

67 
50 

6: 

4 

RIPLEY 

MAX 

MIN 

65 
45 

80 
43 

72 
51 

60 
46 

49 
38 

54 
31 

65 
34 

62 
46 

47 
32 

49 
26 

66 
21 

78 
54 

86 
.  40 

85 
43 

81 

45 

78 
49 

83 
49 

73 
40 

69 

29 

82 
33 

82 

56 

84 
49 

90 

52 

90 
52 

89 
52 

87 
56 

67 
51 

72 

38 

81 
36 

80 
51 

7: 

41 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

MIN 

68 
40 

67 
37 

63 

42 

67 
39 

51 
40 

49 

32 

60 
33 

57 
32 

54 
34 

45 
28 

65 
18 

74 
52 

82 

30 

86 
39 

83 
44 

85 
52 

85 

48 

82 
44 

67 
30 

75 
29 

84 
41 

84 
61 

92 

41 

89 

49 

89 
56 

87 
49 

75 
57 

68 
35 

75 
30 

73 
56 

7; 

'  41 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

64 
42 

72 
38 

65 
49 

58 
45 

45 
36 

43 
28 

57 
33 

52 

35 

50 
29 

40 
30 

62 
21 

72 
52 

8  3 
33 

82 

41 

80 
44 

79 
52 

85 
47 

78 
39 

68 
28 

79 
34 

82 
42 

81 
51 

86 

43 

88 

50 

86 
51 

85 
53 

77 
50 

68 
35 

80 
34 

79 
52 

71 

4' 

SPENCER 

MAX 
MIN 

63 

43 

78 
45 

70 
52 

59 
45 

49 
36 

50 
31 

62 

40 

60 
40 

55 

31 

45 
29 

64 
20 

75 
59 

85 

41 

84 

44 

82 
47 

78 
50 

84 
55 

75 
40 

66 

30 

79 
36 

80 

60 

82 
48 

86 

46 

67 
52 

86 
54 

82 
56 

75 
49 

70 

36 

80 
38 

80 
55 

7. 

4 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

46 

34 

60 
36 

56 
38 

59 
42 

59 
32 

35 
18 

44 
23 

48 
30 

44 
22 

32 

19 

32 
22 

56 
30 

62 

4  3 

75 
55 

74 
50 

76 
52 

77 
51 

72 
33 

45 

30 

58 
38 

68 

44 

70 

49 

74 
51 

80 

60 

76 
60 

61 
48 

76 
51 

54 
36 

59 
38 

66 
49 

5' 
3' 

UNION 

MAX 
MIN 

48 
39 

71 
42 

65 
49 

59 

48 

64 
39 

46 
29 

54 
33 

60 
33 

61 
30 

47 
24 

47 
16 

65 
26 

73 

37 

80 
43 

78 
40 

77 
45 

81 
46 

80 
40 

59 
24 

65 

34 

73 
39 

78 
48 

80 

41 

86 

46 

84 
47 

83 
49 

83 
55 

60 
41 

69 
34 

73 
49 

61 
3 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

57 
35 

69 

37 

65 

40 

48 
39 

71 
40 

47 
31 

49 
32 

60 
30 

57 
30 

42 
30 

44 
20 

63 
32 

74 
32 

80 
41 

85 

44 

81 
49 

81 
48 

81 

50 

52 
31 

64 
30 

70 
42 

79 
54 

83 

40 

92 

50 

89 

55 

86 

51 

87 
56 

60 
38 

65 
31 

72 
45 

6 
3' 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

73 
41 

72 
45 

66 
49 

60 
45 

47 
35 

48 
29 

62 

38 

60 
36 

51 
28 

42 
27 

66 
20 

75 
54 

86 
37 

84 
44 

83 
43 

80 
49 

87 
48 

70 
40 

72 
28 

81 
39 

80 
52 

84 

54 

92 

43 

68 
50 

87 
49 

64 
53 

78 
54 

72 
37 

81 
36 

80 
60 

7 

4 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

59 

41 

76 
43 

67 
53 

57 
41 

45 
37 

43 
26 

57 
31 

53 
35 

45 
26 

39 

28 

58 
26 

69 
43 

82 
37 

80 
56 

80 
55 

78 
55 

82 

63 

72 
38 

65 
30 

78 
34 

77 
57 

83 
53 

88 
52 

88 
63 

88 
62 

61 
60 

72 
44 

67 
41 

75 
36 

72 
58 

6 

4 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

59 

44 

79 
35 

72 
47 

58 
42 

47 
34 

43 
27 

58 
28 

55 
32 

50 
27 

39 

30 

60 
19 

72 
54 

84 
30 

82 
44 

no 
45 

79 
48 

83 

51 

75 
40 

67 
26 

79 
28 

78 
42 

83 
45 

89 
42 

69 
52 

90 
49 

84 

54 

73 
46 

66 

35 

75 
31 

80 
52 

7' 
3 

WESTON 

MAX 
MIN 

50 
44 

62 

41 

76 

41 

68 
41 

54 
41 

45 
29 

54 
30 

60 
39 

55 
32 

40 
29 

45 
22 

67 
23 

74 
37 

85 
39 

84 

44 

80 
47 

77 
51 

85 

41 

55 
30 

69 
32 

80 
36 

82 

48 

82 

44 

90 
46 

89 
52 

86 
55 

80 
54 

59 

38 

70 
39 

62 

42 

6 
3 

WHEELING  WAPWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

50 

43 

60 
38 

75 
41 

69 
48 

50 
40 

42 
30 

43 
31 

56 

37 

50 
30 

40 
30 

40 
26 

60 
34 

70 
36 

80 
41 

80 
52 

77 
53 

77 

SB 

81 

40 

52 
33 

64 
34 

76 
42 

77 
51 

82 

50 

67 
56 

88 
57 

86 
58 

82 
49 

64 
41 

65 
38 

75 
40 

6 

4 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

73 
42 

73 
42 

59 
49 

64 
47 

49 

30 

54 
29 

62 

43 

62 
29 

62 

32 

43 
33 

62 
22 

75 
42 

82 
34 

81 
39 

81 

38 

81 
44 

82 
41 

77 
41 

68 
25 

75 
30 

79 
38 

84 
48 

86 
48 

87 
44 

86 

45 

84 
49 

79 
55 

73 

41 

73 
33 

71 
46 

7 
3 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

47 
44 

66 
44 

76 

47 

70 
49 

52 

42 

49 

32 

62 

32 

63 
32 

59 

31 

43 
27 

48 
25 

66 
26 

72 

43 

78 
45 

83 

47 

80 
50 

73 
52 

61 
42 

58 

32 

69 
33 

60 
40 

78 
50 

78 
50 

68 
51 

87 
56 

87 
56 

82 
54 

67 
41 

71 
40 

61 
43 

6 

4 

&••  fUWrohc*  NoIm  Following  Station  Indsx 
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EVAPORATION  AND  WIND 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  1960 


Station 

Day  of  month 

3     M     g> 

o  o  ► 
H       < 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUJISTOKE  DAM 

EVAP 

•I  Ml 

_ 

.08 
21 

.08 

36 

.02 
12 

.03 
18 

.05 
68 

.13 
68 

.17 
62 

.28 
84 

.18 
88 

.07 
70 

.19 
48 

.20 
53 

.09 
37 

.22 
52 

.25 
52 

.13 
30 

.22 

77 

.30 

66 

.18 
40 

.22 
46 

.18 
50 

.20 
28 

.23 
32 

.23 

39 

.22 

31 

.10 
38 

.07 
40 

.19 
39 

.22 
47 

B4.79 
B1421 

CUKISBimC    1 

EVAP 
WIND 

.3$ 
43 

.06 
78 

.31 
44 

.19 
76 

131 

.10 
141 

.18 

182 

.13 
196 

.10 
166 

.10 
112 

.11 
89 

.32 
212 

.16 
52 

.22 
93 

.16 
84 

.08 
33 

.23 
100 

.10 
192 

,06 

35 

.17 
43 

.22 
102 

.07 
42 

.11 

55 

.18 
89 

88 

40 

63 

39 

32 

85 

B4.84 
2737 

•ARDENSVILLE    R    ■    FAJUI 

EVAP 

WIND 

- 

- 

.09 

sa 

34 

29 

.08 
114 

.18 

99 

.19 
76 

.22 
169 

.14 

105 

.06 
55 

.12 
87 

.30 
86 

.25 
24 

.24 
52 

.16 
33 

.14 

21 

.13 
92 

.18 
73 

.25 
25 

.10 
67 

.19 
63 

21, 
35 

.26 
34 

.26 

71 

.29 

72 

.17 
28 

.05 
11 

.13 
21 

.20 
35 

B5.31 
B1794 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
T 

T 

T 

2.5 
2 

1.0 
2 

T 
T 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

1 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

1.0 
1 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .4 

T 

T 

T 
1 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HUNTINGTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

2 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

1.0 

T 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MATH I AS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

T 

HC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 
T 

T 

T 
T 

.3 
T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

1.0 
1 

T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
1 

2.0 
2 

2.0 
2 

- 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

.4 

T 

T 

T 

T 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

Sm  riltranc*  notaa  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  1960 
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Kf 
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I 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


VEST  VIBCIRIA 
APRIL  1960 


STATION  INDEX 


STATION 


g 

Q       COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


»E STO* 

•SOOl'm 

-   '.to 


»i'»t        ciep  *ale ig* 
->ar»Ol* 
■ 

NICHOLAS 

ARR1S0N 

MOD«AN 
5*  9*44    NICHOLAS 

IRPQRT         :»:i    «(»a» 

.mmers 

•«;stc"» 

1.'!*    *0<».HO*iTAS 


'_s 


1119  WAYHE 
1128  RIC-IE 
116?    wEBSTf 


220*   TuCtE* 

Itllf     1     K 

2638   G*EEN8RIC 

LlKPKMT 

JTli   RA-OOl?" 

:92c*  ma»ion 

iotj  mercer 

. 

3230   LEWIS 

:  »c 

363C     TiYLOO 

IU   2  n» 

3648    CALhOu*i 

«SvlLLE 

3749    LINCOLN 

3616    9ARBC-JO 

3846    LINCOLN 

na*t 

3«r-  jcrrcRsoM 

»£••»     1 

193?    JEFFE*50* 

- 

»128    '!«'!' 

GALLIC. 

- 

K*.    15 

*3C9    -A<>!0*1 

*369   »et2El 

O*    lrt    CUT 

MOt    "Z    DOmELI 

*559    LEwlS 

WtUJ    1    M 

■ 

*836  -INERAL 

4*4]  MINERAL 
i  STATE  fC*EST   »9T1  RANDOLPH 

-.'■-■. 

-A  SON 

522*    GREENBRIER 


MONROE 

JACKSON 

KILMER 

LOGAN 


5563  eOONE 
5623  -ARION 
5626    "ARION 


*»C      IP      30 

MP      6P      6P 


7*0      60      4P 

680      6P      6P 


Mfl         -A         T» 


SO    *6         8*0      6P      6» 


:' 

an 

1375 

B2 

06 

6*2 

»05 

220 

SO 

60 

760 

n 

Oil 
11 

1*75 
5T0 

"-' 

91 

2»9r 

M 

22 

107S 

Bfl 

Bl 

878 

21 

103* 

12 

27 

565 

Bl 

49 

10*0 

Id 

28 

11*2 

?c 

1020 

M 

550 

B2 

,". 

620 

78 

59 

930 

79 

M 

13*0 

BO 

DJ 

3210 

51 

900 

e? 

615 

=: 

26 

2250 

ec 

*C 

2000 

Bl 

3)3 

Bfl 

if 

720 

B? 

00 

664 

■] 

2? 

623 

81    *9         675 


OBSERVER 


NOMOHGAMEL*    POWER    CO. 
CHARLt S    La    LOBBAN 
OMCR    S.    SMITH 
NETTIE    R.    SHEETS 
CONCORD  COLLEGE 

HOWARD   R*    FuLK 

V.     A.     HOSPITAL 

GEORGE  R.  hil 
CORPS  OF  ENGIN 
RASTIS    0.    BOCG 


flURG  WAT 
CRENF  T, 
RUPPENTH 
HAMILTON  GAS  C 
FED.    AVIATION 

CORPS    OF    ENGIN 
9FO»l    L.    tflNTEl 

JAMES     I.     GALLPI 
JOHN    fi.     SHt 
MISS    ILEAN 


MRS. 


YOUNG 
L.    Ill 

GENCv 


OS 


Dftt 


iUR    P.    GOULD 
JOHN    W.    BROWN 
FOREST    SUPT, 
EUREKA    PIPE    LINE    CO. 
HOWARD     FLETCHER 


Pi   N 


HENRY 


THOMPSON 
LARA     F.HOLOEN 
FATHER    BUREAU 

WATER  SVC.  CO. 
R.  GAY 


SARAH  p.  FRANKFORT 
.  BERTHA  J.  YOUNG 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
MRS.  DAPHIENE  COOPER 
MRS.  MARY  L.  DUMAS 

JOHN  P.  JONES 
SAMUEL  C.  CRICKARD 
CITY  FILTRATION  PLANT 
FREO  E.  BOWLING 
MRS. LEAFY  A,  REXROOE 

TABLE  GAS  CO. 


'A.  WATER  SVC.  CO. 
I  W.  WELLS 
R.  CORROTHERS 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

ROB  IN  0.  MOORE 

MRS. OPAL  R.  JACKSON 


llSS  ELEANOR 


HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

EUGENE  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 


HRSi 


SIFT 


CLARKSBURG  WATER  BOARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MFGRS.  LT.  ♦  MT.  CO. 
.  WEATHER  BUREAU 
MOLLIE  C.  AUVIL 

CLARKS6URG  WATER  BOAPO 


POTOMAC  STATE  COLLEGE 


PAUL 

C.    R0U2ER 

FOREST    SUPT. 

WEST 

>ENN   POWER   CO. 

AGR1. 

SUB-EXP.    STATION 

HUGH 

A.    SCOTT 

LOUIS 

E.    CANTIBERRY 

BROOKS    E.   UTT 

HOPE 

NATURAL    GAS    CO. 

F.    WOOLCOCK 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

J.    Ei 

CURRY 

JAMES 

N.    MORGAN 

ORA   G 

.    FROST 

CECIL 

A.    CURRY 

FED. 

AVIATION    AGENCY 

u 

OBSERVATION 

d 

o 

U 

p 

< 

TIME  AND 

T. 

p 

TABLES 

STATION 

a 
1 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

B 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllnstologlst  at  Weather  Bureau  Office, 
Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  fro»  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated ,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatl 
and  Wind"  Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  end 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjuste 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location .  Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  followlD 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Ho 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  th 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See"Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  Issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  Money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEST  VIRGINIA  -  MAY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  21st  at  Logan 

Lowest  Temperature:   21°  on  the  2nd  at  Birch  River  6  SSW 

Greatest  Total  Precipitation:   8.31  inches  at  Harpers  Ferry  Nat  Monmt 

Least  Total  Precipitation:   2.53  inches  at  Hico 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.65  inches  on  the  8th  at  Moorefield 

Mc  Neill 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   6.0  inches  at  Spruce  Knob 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   2  inches  on  the  13+  at 

Spruce  Knob 
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4.01 

1.86 

.01 
1.49 

.77 

1.61 

1.10 

.95 

.86 

1.45 

8 
8 
7 
27 
8 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 
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1  3 
1  3 
11 
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3 
5 
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1 

1 
1 
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0 

1 

<VILLE 

■TON    1    NE 
tTSVILLE     2    NW 
<INGTON    1    N 
>LEBOURNE    2    ESE 

AM 
AM 

73.7 
70.9 
72.5 
71.1 
71.8 

49.1 
45.6 
48.3 
45.2 
47.2 

61.4 
58.3 
60.4 
58.2 
59.5 

-  3.0 

-  3.1 

-  3.1 

90 

85 
90 
88 
86 

20 
19 
21 
21 
20 

31 
25 

31 
25 
28 

2 
2 
2 
2 
2 

167 
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198 
235 

197 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

2 

1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.24 
6.34 
3.98 
5.21 
5.61 

.87 
1.83 

.62 

1.34 

1.88 
2.05 
1.50 
2.20 
1.08 

8 
28 

8 
8 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 

8 
8 

13 

3 
3 
2 

3 
4 

1 

2 

1 
1 
1 

5ANT0WN    FAA    AIRPORT 
1ANTOWN    LOCK    AND    DAM 

rON 

AM 

69.6 
71.6 

71.7 

50.1 
48.0 
47.6 

59.9 
59.8 
59.7 

-    4.1 

86 

88 
88 

20  + 
20 

21  + 

31 
30 
30 

2 
2 
2 

203 
187 
206 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

4.97 
5.82 
5.87 

1.73 
1.33 

1.12 
1.12 
1.75 

8 

28 

8 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

11 
10 
12 

4 

5 
3 

1 
2 

1 

DIVISION 
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5.23 

.93 
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»LEST0N    1 
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AM 
AM 
AM 
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72.0 

"3.4 

">3.4M 

71.9 

44. 2M 
49.9 
50.3 
47. 4M 
47.1 

60.  5M 
61.0 
61.9 
60. 4K 
59.5 

-    2.7 

88 
88 
90 
88 
88 

22+ 
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21 

27 

29 
32 
34 
30 
33 

2 
2 
2 
2 
2 
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201 
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2 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.06 
2.74 
2.63 
3.76 
3.81 

-  1.04 

-  1.11 

.05 

1.62 
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.85 
.90 

1.08 
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7 
8 
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8 
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.0 
.0 
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51.1 
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48.1 

62.4 
60.2 
63.0 
59.4 
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90 
88 
93 
89 
89 

26 
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21 
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27 

35 
31 
35 
31 
34 

2 

4+ 

2 

2 

2 
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1 
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0 
0 

0 
0 
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0 
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3 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.98 
3.77 
2.94 
2.69 
3.36 

-  .84 
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1.01 
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.59 
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8 
8 
8 
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.0 
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2 
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1 
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0 

INSWOOO    DAM    22 
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AM 
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90 
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88 
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20 
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34 
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3+ 
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0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

9 

0 
0 
0 
0 

4.24 
5.38 
4.28 
3.60 

.66 

.36 
.14 

1.20 
1.00 
1.10 
1.12 

8 
8 
8 
8 

.0 
T 

.0 
.0 

0 
T 
0 
0 

13 

9 

10 
7 

2 

3 
2 

1 
1 
1 
1 
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61.0 

-    3.5 

3.61 

-       .23 

T 

CENTRAL 
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CLEY    V    A    HOSPITAL 

>    °IVE°    4    5SW 

LLE 
>AN   VALLEY 

AM 

65.8 
70.4 
69.5 
66.1 
62.2 

43.2 
44.5 
41.4 

'.4.7 
40.3 

54.5 
57.5 
55.5 
55.4 
51.3 

-  1.5 

-  2.7 

80 
85 
87 
81 
78 

20  + 
20 
26 

21  + 
20 

25 
25 
21 
25 
22 

2 
2 
2 
2 
2 

323 
245 
296 

303 
420 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
1 
5 
2 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

6.41 
3.28 
3.82 
5.58 
7.16 

1.66 
-       .81 

1.33 
1.12 
.65 
1.87 
2.25 

28+ 

8 
23 

8 

8 

T 
T 

.0 

.0 

5.0 

T 
0 
0 
0 

T 

11 
13  + 

13 
9 
9 

11 

18 

5 
1 
3 

3 

2 

3 
1 
0 
1 
2 
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r    tqp 

"MONT 

3RA80W    STATE    FOREST 

63.5 

64,4 
63. OM 
69.1 

44.4 

42.8 
38. 5M 
44.1 

54. P 
53.6 
50. 8M 
56.6 
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80 

78 

84 

20 
21  + 

26  + 

28 
23 
23 
26 

2 
2 
2 
2 

336 
348 

438 
266 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
3 
9 
2 
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0 
0 
0 

3.81 
6.36 
6.42 
3.86 

-       .15 

.62 
1.13 
1.50 
1.25 

7 
28 
27 

8 

T 

T 

2.5 

T 

0 
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0 
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AM 
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43.0 
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57.1 
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54.2 
54. 2M 
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27 
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264 
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0 
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0 
0 
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0 
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0 
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3 
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0 
0 
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0 
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6.47 

1.20 

.97 

.99 
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9 

.0 

T 

.5 

T 

.0 

0 

0 
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0 

11 
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10 
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0 
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AM 
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43.4 
46.7 
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59.5 
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88 
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28 
28 
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2 
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0 
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0 

6 
1 
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0 
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4.83 

1.91 
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28 
8 

6.0 
.0 
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0 
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12 
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4 
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0 
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AM 
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65. 4M 
71.2 
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47. 2M 
47.6 

57.1 
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59.4 
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82 
89 

20 
20 
21 

29 

31 
33 

2 

10 

2 
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277 
206 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

3.37 
3.68 
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1.17 

7 
8 

•  0 
.0 
.0 
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0 
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9 

1 

4 

0 

1 
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56.5 

85 

21 

25 

2 
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0 
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2 

0 

3.87 

1.35 

8 

.0 

0 

8 

? 

? 
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AM 

72. 4M 
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59. 9M 

90 

27 

32 

2 
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0 
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3.76 

1.04 

8 

.0 
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43.6 

56.4 
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25 

2 
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4.62 

1.17 
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20 
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.33 
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NORTHEASTERN 
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71.0 
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59.1 

89 

20 

27 

2 
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0 

0 

3 

0 
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3.04 
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.0 

0 
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46.1 

58.1 

88 
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25 

2 
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0 
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0 
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.0 

0 

9 
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1 
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87 

16 

36 

2 
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0 

0 

0 

0 
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3.37 
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.0 

0 

ia 

3 

7 
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47. 8M 
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84 
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29 

2 
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0 

0 

2 

0 

7.82 

4.05 

2.38 

8 

.0 

0 

9 

5 

7 

KEYSER 

74. 4M 

45. 6M 

60.  OM 
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22  + 

23 

2 
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0 

0 

1 

0 

6.30 

3.30 

8 

.0 

0 
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70.7 

48.7 

59.7 
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85 

20 

32 

2 
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0 
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.0 

0 
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1 
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25 

2 
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.0 
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INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  ol  month 


13       14       15    !    16       17       18       19      20  I    21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


>.>7 
.6.1 

-.) 

4,*2 

).S7 


3.61 
3.36 
3.33 


7.16 
4.93 
2.  74 
2.43 


RECORC   MISSING 


6.89 
3.61 
6.65 
3.13 
4.01 

Sal* 

6.5* 
3.96 
3.76 
7,96 


•  ••0 
4»T3 
2.98 


RECORD   MISSING 


5.38 
5.03 
5.62 


5.01 
5.96 
7.06 


6.01 
3.27 
3.62 


».eo 

6.60 
3.91 


■61  1.61 
1.55 
3.04 


1.26 

1.11 
1.30 
1.30 


1.76 

1  .If 
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T 

.36 

1.45 

.05 

T 

1.86 

.19 
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1.26 

.06 

1.50 

■os 
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■  0* 

.90 

2.81 

3.37 

•  60 

•  93 

1.70 

.0? 

1.20 
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1*06 
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.99 
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1.31 
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See  Reference  Notes  Following  Statlo 
-  59  - 


.16   .1 

.0 

.01   T 


1.00 
.17 


.37 
■  05 


.28   .35   .10 


2.05  .13   .12 

•  37  6>23 

.*0  .05 

1.27  .72   .07 


•  27 
1.12 
1.44 


.20 

T 

.10 

•  SO 

•  45 

•  If) 

.1? 

.27 

.OS 

DAILY  PRECIPITATION 
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EFBRENCE  NOTES 


Ined  by  writing  to 


ologlst  at  Wca 


Be*  98',  Parkcrsburg, 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, 
Divisions,  as  used  in  "CI tma tological  Data"  Table  and  on  the  maps,  becam.  effect* 
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he  standard  Wea 


ry  1957, 

ion  and  i  vt 


■ 


nt   in  mi  1.-,    Month  1  ,  ■  ■ 

Wind"  Tabl.    Max  and  Mm  n 
i  pr<  s<  at  obsoi  ■...  (  i  one  i  ak<  n 


Da  ta  in  the  "Da i ly  Pn 
24  hours  ending  at  tii 
saving  time. 

Snow  on  ground  in  the 

In  the  Station  Index 


alogical  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Sno 


In 


L*  "Seasonal  Snowfall   Table  in 
wfaii  in  tin'  "Snowfall  and  Sno 


1 1 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Sta 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Om 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


No 


fall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Wcathc.  Dur< 
tters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  'Observation  Time 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpos 


i  i  ■.  Prrcijmal Da 1  ■■ 


in  the  "CI imatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Tcmpe 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found 
-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Preci 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equlpp 
•   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown 
0   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  aft 
AU  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
8  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ra 
M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  le 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value 
R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accura 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  obs 

V   Includes  total  for  previous  month. 

X   Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T,  of  the  following  day. 
VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  var 


0T1IKR  REFERENCE  NOTES 

Table  is  indicated  by  no  entr 
tid  in  the  annual  issue  of  this  publicat 
n"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table 


that  the  th 


n  10  days  record  is  m 
full  month, 
may  vary  slightly  fr 


Hourly  Preclpi 


nlng  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure 
ay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Governmen1 
und  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data  fo 


s  through  1955  may  he  found  in  the  publ teat 
shington  25,  D.  C.  for  35  cents    Similar  i 

ions ,  obtained  as  i ndicatcd  above ,  price  i 


DAILY  TEMPERATURES 


Suttoo 

Day  Ol  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

II 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

1 

HENS  CONCORD  COLLEGE 

"AX 
KIN 

64 
16 

60 
29 

66 
40 

70 
40 

70 
42 

69 

54 

67 

48 

59 
39 

57 
34 

■■6 

1" 

37 
36 

49 

34 

49 

37 

65 

33 

74 
38 

76 

49 

61 
66 

60 
57 

81 

49 

84 
49 

62 
57 

76 
52 

64 

65 

50 

77 

46 

83 
53 

81 
55 

62 

4B 

70 
46 

75 
53 

74 
51 

69.1 
45.1 

YARP 

MAX 

MIN 

65 
38 

60 
25 

67 
29 

70 
29 

72 

31 

79 
36 

69 
34 

63 
39 

46 
35 

46 
33 

45 
32 

49 
37 

40 

35 

4'J 

37 

70 
39 

76 
55 

80 
32 

78 
53 

75 
42 

80 
51 

79 
58 

77 
45 

re 

51 

69 

50 

67 

46 

68 
45 

65 
57 

59 

61 

65 
30 

72 

47 

69 
55 

65.8 
43.2 

CKLEY  V  *  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

60 
41 

65 
25 

72 
37 

75 
35 

73 

43 

79 
52 

68 
55 

55 
38 

50 
34 

55 
37 

52 

34 

44 
39 

49 

38 

63 
37 

77 
IS 

82 
43 

84 

51 

78 
54 

79 
43 

85 
53 

82 
54 

80 
44 

74 
55 

78 
44 

77 
52 

84 
93 

80 
56 

68 

4/ 

71 
52 

74 
51 

73 
48 

70.4 
44.5 

NSCW 

MAX 
MIN 

M 

A3 

66 

26 

76 
34 

79 
33 

65 

36 

82 

40 

81 
57 

38 

40 

49 
37 

»* 

39 

49 
35 

48 

41 

45 

41 

52 
36 

78 
36 

81 

50 

SO 
56 

77 
57 

B6 
41 

85 
57 

64 
60 

76 
45 

re 

55 

72 
50 

65 

50 

72 
51 

72 
58 

73 
53 

72 
53 

72 
52 

72 
51 

69.6 
45.5 

*S  RUN 

-AX 

MIN 

69 

41 

79 
30 

83 
38 

83 
46 

85 
42 

79 
55 

57 
39 

44 
41 

52 
37 

56 

39 

53 
43 

77 
57 

HH 
47 

SB 
59 

84 

49 

78 
55 

77 
51 

75 

54 

72 
54 

78 

so 

75 
54 

72 

54 

82 

49 

73.3 

47.1 

SJKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

63 

52 

71 
27 

71 
30 

74 
29 

77 
37 

80 
42 

73 
42 

69 

48 

54 
43 

57 
34 

56 

41 

93 

44 

60 
41 

57 

<B 

7« 

43 

82 
51 

85 

50 

77 
62 

an 
47 

89 
55 

86 
63 

76 
57 

68 

66 

76 
47 

74 
49 

74 
47 

73 
57 

68 
55 

60 
55 

6B 

68 

77 
59 

71.0 
47.1 

RCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
HIN 

6* 
39 

61 
21 

74 
39 

76 
31 

75 
30 

76 
49 

66 

56 

63 

37 

37 
32 

59 

36 

52 
33 

47 
38 

43 

41 

54 
35 

75 
31 

78 
37 

80 

45 

82 
50 

80 
36 

63 

47 

83 
54 

80 
38 

70 
51 

73 

43 

69 

50 

87 
48 

78 
56 

63 
42 

69 
48 

73 
45 

70 
45 

69.5 
41.4 

UEFIELD  FA*  AIRPORT 

"AX 
MIN 

38 

37 

60 
33 

66 

43 

71 
48 

69 

47 

68 

54 

60 
48 

49 

35 

46 
35 

56 
31 

44 
33 

42 
36 

4fl 
3  6 

6«. 
IB 

^3 
46 

72 

54 

73 
56 

73 
53 

82 

61 

76 

61 

75 
52 

67 
54 

77 
52 

73 

54 

80 

57 

63 
48 

69 

48 

70 
53 

74 
58 

70 
54 

65.4 
47.2 

UfSTONE  MM 

MAX 
HIN 

73 
49 

57 
33 

47 
37 

72 
37 

77 
41 

73 
45 

76 
52 

67 
44 

95 

41 

53 

41 

60 
40 

46 

40 

50 
40 

54 
41 

56 
39 

B0 
42 

81 
52 

86 
54 

79 
49 

78 
51 

89 
59 

81 
50 

81 
54 

70 
52 

82 

54 

80 
58 

86 

60 

70 
55 

75 
56 

75 
56 

79 
53 

71.2 
47.6 

AHPONVILLE 

MAX 

MIN 

75 
40 

50 
25 

63 
30 

73 
35 

73 
38 

78 

46 

81 
57 

71 
41 

42 

38 

44 

36 

43 
34 

48 
36 

46 
38 

50 
38 

66 
41 

73 

48 

77 
53 

80 
53 

60 
42 

SO 

50 

81 
60 

79 
46 

79 
52 

61 
50 

70 
46 

69 

51 

73 
56 

67 
53 

65 
52 

7z 

42 

67 
56 

66.1 
44.7 

CHHAHMON  2  « 

MAX 

MIN 

67 
41 

63 
24 

75 
33 

78 
34 

61 
37 

60 
41 

70 
59 

60 
40 

50 
33 

46 
37 

50 
35 

47 
40 

49 

39 

M 

IB 

76 

36 

79 
47 

63 
55 

76 
55 

84 
43 

84 
55 

82 

61 

80 

44 

64 

55 

75 
47 

72 

54 

75 
52 

73 
58 

75 
49 

72 
52 

74 
92 

73 
57 

69.9 
45.3 

MAVlINGO  ST  FOREST 

MAX 
NIN 

74 
45 

69 
29 

78 
35 

81 
36 

86 
46 

83 

43 

81 
58 

64 
42 

36 

53 
39 

53 

41 

56 

41 

71 
39 

81 
37 

82 

46 

87 
54 

46 

88 

86 
42 

88 

44 

SO 

54 

80 
56 

67 
49 

75 

60 

77 
52 

82 
45 

76.8 
44.2 

IRO  3  S 

MAX 

MIN 

68 

44 

69 
29 

78 
31 

82 
36 

85 
39 

82 
44 

79 
59 

60 

40 

52 
38 

45 
40 

54 

37 

53 
40 

54 
42 

62 

IB 

78 

36 

82 

47 

67 
59 

67 
58 

86 
45 

89 

48 

82 
60 

80 
52 

71 

54 

80 
49 

72 

54 

81 
55 

74 
60 

78 
52 

75 
55 

73 
54 

78 
53 

72.8 
46.7 

NAM  VALLEY 

"AX 
MIN 

60 
35 

60 

22 

64 

25 

66 
27 

69 

30 

71 
45 

65 

50 

50 
35 

40 
30 

65 

30 

44 
30 

42 
31 

45 
32 

45 
34 

66 
38 

71 
55 

75 
51 

69 
49 

72 

40 

78 
52 

76 
56 

75 
40 

60 
48 

67 

47 

64 
44 

68 

41 

61 
44 

58 

48 

64 

47 

72 
40 

67 
52 

62.2 
40.3 

•UH.ESTON  MB  AP 

"AX 

MIN 

58 
40 

67 
32 

77 
41 

81 
46 

81 
57 

61 
53 

70 
46 

56 

40 

47 
38 

49 
39 

50 
38 

51 
42 

51 

4? 

68 

43 

80 

45 

82 
53 

86 

61 

71 
56 

86 

48 

88 
65 

80 
61 

61 
57 

70 
57 

79 
51 

74 
61 

88 
59 

73 
54 

74 

51 

77 
55 

75 
60 

78 
57 

72.0 
49.9 

IARLEST0N  1 

MAX 

MIN 

81 

47 

58 
34 

68 

41 

79 
42 

82 

47 

83 
49 

83 
69 

70 
41 

60 
40 

49 
42 

51 
40 

52 
43 

52 
43 

47 
43 

68 
41 

82 
50 

84 

57 

88 
55 

73 
49 

86 
59 

90 
62 

82 
52 

82 
56 

72 
52 

83 

60 

75 
60 

90 
63 

76 

63 

75 
56 

79 
58 

76 
54 

73.4 
50.3 

JLRKS8URG  1 

MAX 

MIN 

60 
34 

73 
30 

82 
36 

86 
38 

89 
40 

83 
45 

70 
52 

58 

41 

43 
39 

46 
39 

52 
37 

50 
42 

51 
40 

55 
40 

80 

39 

83 
54 

64 
57 

67 
51 

89 
48 

86 
56 

80 

57 

80 

49 

65 

56 

77 
51 

70 
64 

82 

34 

74 
54 

77 
52 

75 
54 

71 
55 

76 
55 

71.5 
46.8 

ESTOK 

MAX 

MIN 

80 
45 

57 
29 

62 
32 

80 
36 

83 
40 

64 
40 

82 
46 

67 
41 

35 

39 

45 

39 

45 
37 

55 

40 

52 

42 

52 
3B 

60 
37 

81 

48 

82 
50 

87 
56 

69 

46 

85 
50 

88 
60 

87 
54 

82 
52 

71 
51 

80 

64 

71 
58 

87 
61 

74 

54 

75 
55 

78 
55 

75 
54 

72.0 
46.5 

JCIRS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

IRPXMT 

MAX 
MIN 

57 
39 

66 

32 

77 
40 

81 
47 

84 
52 

83 
56 

73 
56 

34 

41 

44 
39 

44 
37 

50 
36 

47 
41 

47 
41 

53 
41 

78 
46 

9? 
60 

63 
58 

62 

54 

84 
46 

86 

64 

82 
63 

80 
55 

65 
55 

76 
54 

71 

54 

78 
52 

72 
64 

70 
55 

73 
55 

73 
56 

74 
58 

69.3 
49.9 

-AT  TOP 

MAX 

MIN 

51 
37 

59 
28 

64 
37 

68 
44 

66 
45 

68 
49 

56 

51 

51 
35 

43 
32 

51 

35 

37 
32 

43 

35 

43 
35 

57 
36 

70 
36 

71 
55 

76 
51 

71 
52 

70 

47 

80 
50 

74 
54 

74 
45 

65 
53 

73 
49 

72 

52 

79 
50 

61 
53 

63 
45 

68 
50 

71 
49 

68 
53 

63.5 
44.4 

Am. IN  2  N 

"AX 
MIN 

65 

47 

66 

25 

72 
32 

73 
32 

74 
36 

78 
42 

71 
56 

56 
42 

30 
40 

57 

34 

54 
40 

47 
40 

53 

39 

54 

3fl 

75 
35 

80 
49 

85 
54 

80 
58 

77 

46 

88 
58 

67 
61 

83 
48 

71 
53 

78 
48 

75 

53 

73 
46 

65 
59 

64 
54 

69 
54 

72 
52 

75 
57 

70.0 
46.1 

>' 

MAX 

MIN 

74 
48 

60 
32 

70 
33 

76 
36 

80 
41 

78 
44 

76 
51 

70 
39 

57 
39 

53 
39 

61 
39 

45 
39 

49 
41 

51 

39 

67 
39 

79 
45 

80 
51 

88 

56 

79 
46 

86 
55 

90 
60 

88 
48 

83 
56 

75 
50 

82 

61 

82 
55 

90 
60 

73 

52 

76 
54 

77 
54 

81 
52 

73.5 
46.6 

SSAKA" 

MAX 
MIN 

71 
46 

68 
31 

79 
36 

82 
37 

83 
41 

82 
44 

77 
59 

60 
42 

50 
36 

49 
40 

54 
38 

51 
43 

53 

43 

61 
39 

80 

40 

82 

50 

88 
55 

63 
57 

87 
49 

88 
55 

85 

61 

83 

51 

67 
57 

79 
51 

74 

57 

87 
58 

80 
60 

74 

53 

76 
56 

76 
55 

76 
53 

73.7 
48.2 

.EHVILLE 

MAX 
MIN 

70 
46 

67 
31 

80 
37 

81 
38 

83 
42 

82 
54 

79 
60 

60 
42 

52 
39 

48 

42 

53 
37 

57 
43 

52 

43 

58 

40 

81 
39 

84 
46 

87 
58 

83 
59 

87 

46 

90 
57 

87 
61 

82 

51 

70 
57 

71 
51 

74 
59 

84 
55 

77 
61 

76 
55 

77 
59 

74 
58 

79 
54 

73.7 
49.1 

IAFTOH  1  NE 

MAX 

MIN 

58 
42 

65 
25 

77 
32 

78 
36 

76 
36 

80 
41 

7B 
44 

68 

41 

48 
38 

44 
39 

52 
37 

50 
40 

52 

40 

52 

41 

77 
37 

82 
48 

79 
56 

76 
56 

85 
45 

84 
57 

82 
62 

SI 

47 

77 
55 

75 
47 

75 

50 

75 
52 

75 
56 

74 

60 

75 
52 

75 
57 

74 
54 

70.9 
45.6 

IARTSVILLE  2  NV 

MAX 
MIN 

82 
45 

58 
31 

68 
37 

79 
36 

83 

41 

84 

44 

81 
67 

70 
42 

58 
38 

46 
39 

46 

37 

56 

41 

51 

4? 

52 
38 

61 
37 

81 

48 

86 
57 

87 
57 

68 
47 

88 
58 

90 
61 

62 
50 

83 
55 

71 
51 

80 

57 

72 
56 

65 
61 

74 
59 

76 
56 

77 
55 

73 
54 

72.5 
48.3 

KM 

MAX 

HIN 

78 

46 

60 
30 

68 
37 

76 
36 

62 
40 

82 

44 

83 
68 

70 
43 

57 
39 

48 
41 

55 
39 

53 

43 

53 
42 

54 
40 

70 
36 

82 

47 

64 
55 

67 
50 

76 
47 

87 
56 

66 
59 

82 
46 

75 
49 

82 

68 

77 
58 

87 
61 

73 
50 

75 
54 

79 
56 

77 
51 

73.4 
47.4 

IRPEOS  FERRY  NAT  NONHT 

"AX 

HIN 

70 
56 

67 
36 

71 
43 

73 
40 

76 
48 

77 
50 

75 
56 

72 
53 

59 
44 

65 
42 

63 
46 

55 
45 

63 
44 

63 
42 

80 

46 

87 
50 

61 
51 

79 
59 

78 
55 

66 
60 

64 
66 

72 
63 

73 
59 

60 
52 

SO 
55 

76 
58 

74 
64 

71 
56 

63 
56 

72 
61 

81 
56 

73.1 
52.0 

«SETT  GALL  I  POL  IS  OAK 

HAX 
HIN 

74 
47 

58 
33 

69 
34 

76 
41 

82 
42 

80 

44 

82 
50 

64 
43 

58 
38 

47 
38 

47 
40 

50 
42 

51 

42 

53 
40 

6  8 
41 

82 
42 

63 
53 

86 
55 

69 
47 

65 
42 

87 
62 

80 
55 

80 
52 

72 
52 

81 
52 

74 
58 

88 
60 

73 
51 

74 
54 

78 
54 

76 
55 

71.9 
47.1 

X»E«0NT 

HAX 
HIN 

45 
35 

58 
23 

66 
35 

68 
30 

72 
40 

74 
37 

70 
43 

60 
42 

42 
34 

39 
33 

43 
32 

45 
35 

47 

36 

69 

36 

78 
51 

75 
49 

74 
42 

78 
53 

78 
51 

74 
54 

78 
55 

75 
42 

71 
50 

68 
50 

65 
49 

62 

45 

62 
56 

68 
45 

68 

51 

66 

48 

69 

44 

64.4 
42.8 

■ITINGTON  MB  CITY 

HAX 

HIN 

62 

40 

70 
35 

80 

43 

83 
45 

83 
52 

81 
60 

70 
45 

57 
44 

47 
39 

49 
39 

54 
39 

52 

43 

52 
42 

70 

44 

93 
42 

84 
54 

67 
61 

76 
55 

87 
51 

69 
66 

80 
64 

61 
62 

74 
56 

84 
56 

75 
60 

90 
61 

71 
58 

73 

56 

80 
54 

77 
61 

60 
57 

73.6 
51.1 

AB«E'TV1LLE  1  NW 

HAX 

MIN 

65 
53 

68 
29 

70 
33 

71 
30 

75 
39 

77 
42 

75 

45 

69 

51 

56 
43 

61 

34 

59 

44 

55 
45 

63 
40 

38 

84 

82 
52 

73 
57 

79 
SO 

64 
56 

81 
53 

80 
52 

82 

56 

77 
50 

77 
50 

74 
56 

73 
62 

69 

64 

61 
55 

73 
58 

80 

57 

72.2 
47.6 

rsEo 

MAX 
HIN 

76 
46 

69 
23 

76 
33 

78 
33 

80 

37 

81 
40 

80 
58 

70 
45 

57 
42 

53 
35 

53 
39 

57 
42 

56 

39 

79 
62 

84 
53 

86 
55 

62 
59 

83 
49 

88 
55 

66 
59 

80 
53 

77 
46 

77 
50 

71 
51 

77 
53 

74.4 
45.6 

JRBRABOW  STATE  FOPEST 

MAX 

HIN 

68 
29 

59 
23 

65 
28 

70 
29 

70 

45 

70 

47 

51 
35 

36 
30 

47 

32 

42 
30 

40 
32 

45 
34 

67 
30 

78 
45 

73 
49 

73 
37 

77 
50 

74 
39 

56 

48 

67 
43 

66 
46 

75 
43 

69 

65 
42 

70 
43 

65 
53 

63.0 
38.5 

>>:s 

"AX 

HIN 

67 
40 

66 

31 

75 
31 

80 
31 

80 
45 

79 
44 

68 

44 

59 

41 

60 
38 

45 
39 

52 
39 

50 
41 

55 

41 

64 

37 

81 
37 

83 
53 

85 
53 

85 
56 

82 

49 

88 

63 

85 

64 

60 
64 

80 
53 

79 

51 

79 

66 

85 
57 

84 
56 

73 

49 

76 
49 

77 
50 

78 
50 

73.5 
46.9 

EMMUHi 

"AX 
HIN 

59 

44 

70 
25 

70 
35 

73 
34 

70 
38 

75 
45 

69 

52 

56 
37 

30 

33 

60 
35 

60 

35 

45 
36 

52 
32 

60 
33 

75 
37 

73 

48 

83 
50 

60 
52 

77 
42 

80 
46 

85 
50 

80 

45 

70 
52 

75 
52 

78 
45 

62 
50 

67 
52 

70 

50 

73 
49 

77 
50 

73 
49 

69.9 
43.0 

MM 

HAX 
HIN 

77 

49 

65 
35 

73 
37 

83 
42 

86 

47 

64 
48 

86 
54 

69 
42 

57 
39 

53 
40 

58 
40 

52 
41 

54 

44 

57 

43 

70 
4  3 

8  6 
45 

84 
53 

69 
55 

83 

53 

66 
58 

93 
63 

83 
61 

85 
49 

76 
56 

87 
57 

84 
61 

92 
63 

66 

68 

60 
58 

82 

57 

80 
55 

76.1 
49.9 
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Station 

Day  Of  Month 

! 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 

1  9 

10 

n 

12 

13 

14 

■  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

H 

• 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

80 

44 

57 
31 

70 
34 

80 
38 

84 
39 

8  0 
47 

81 

48 

70 

3  8 

62 
33 

51 
35 

55 

35 

54 
37 

53 
39 

53 
38 

69 

39 

82 
40 

83 

47 

86 

51 

80 
48 

88 
48 

89 
56 

82 
51 

81 

51 

71 
49 

82 
50 

79 
57 

89 
58 

74 
49 

76 

51 

5  2 

78 

90 

44.7 

MAM  SON 

MAX 
MIN 

80 
47 

60 
34 

70 

35 

79 
40 

84 
45 

S3 
47 

83 
51 

7  0 
4  1 

58 
39 

52 
39 

57 
39 

53 

4  1 

54 

43 

53 
42 

69 

82 
44 

62 

53 

B7 
53 

78 
51 

85 
52 

39 
62 

Bl 
49 

62 

56 

71 
56 

82 
51 

79 

61 

6 9 
1.2 

74 
53 

74 
55 

76 

56 

56 

48.1 

MANWINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

81 
A3 

56 

25 

78 
31 

78 
34 

SI 

39 

85 
37 

84 
54 

68 
42 

43 

37 

30 
38 

45 
36 

52 
39 

50 
42 

5  0 
40 

61 
36 

80 
43 

8! 
54 

at 

57 

67 
45 

85 
56 

Be 

61 

81 
48 

BO 
4  7 

68 
49 

77 
50 

7  0 
56 

11 

91 

74 
54 

74 
54 

91 

74 

51 

71.1 
45.2 

NARTINSBORG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
41 

69 
32 

72 
35 

73 
35 

74 
40 

80 
42 

73 

48 

63 

46 

36 
36 

61 
36 

56 

45 

53 
43 

61 
41 

57 
39 

79 

46 

84 
54 

B] 
55 

72 

63 

80 
52 

85 

68 

83 

62 

76 
58 

71 

67 

77 
51 

74 
53 

76 

6  4 

73 
58 

60 
55 

62 
56 

72 
60 

ri 

99 

70.7 
48.7 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

59 
*7 

65 
25 

6  9 
30 

71 
29 

72 
30 

74 

36 

70 
52 

60 
44 

50 
39 

56 
32 

52 
39 

47 
39 

55 

38 

53 

w 

75 
34 

80 
47 

79 
6  2 

71 
55 

75 
46 

87 

57 

83 

58 

78 
54 

ro 

49 

75 
46 

74 
47 

70 

47 

62 
57 

58 
52 

67 
51 

77 

5. 

77 
50 

68.2 
43.9 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

81 
40 

65 
26 

70 

74 
35 

72 
45 

75 

',0 

70 
55 

55 

37 

47 
33 

33 
37 

52 
34 

44 

38 

48 
36 

57 

3  6 

75 
30 

78 
43 

64 
48 

78 

55 

78 
43 

84 
52 

80 
54 

79 
49 

63 

53 

77 
45 

75 
55 

34 
52 

76 
52 

70 
49 

64 

51 

50 

72 

SB 

69.1 

44.1 

KIOCLEBOURKF  2  ESE 

MAX 
MIN 

66 
A3 

68 
28 

78 
34 

83 
37 

85 
40 

84 
47 

78 
58 

58 
40 

30 
38 

43 
40 

SI 
36 

5  0 
39 

52 
42 

57 
36 

79 

36 

82 
49 

86 
56 

77 
6  7 

85 
46 

66 
61 

61 

79 
53 

69 

54 

76 
52 

72 
50 

77 
56 

75 
59 

77 
53 

75 
55 

ro 

5  6 

76 
53 

71.8 
47.2 

NOOREFtELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

69 
51 

69 

25 

75 
29 

76 
29 

79 
35 

81 
39 

79 

53 

70 
47 

53 
41 

58 
31 

56 

42 

52 
42 

58 
41 

53 

36 

79 
37 

84 
46 

31 
52 

6  6 

6  1 

80 
46 

89 
54 

8  6 
62 

84 
59 

BO 
61 

78 
47 

78 
48 

71 

51 

7  0 
6  6 

67 
56 

70 
55 

7  6 
68 

6 
52 

73.5 
46.2 

NORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 

35 

67 

31 

76 

40 

81 
50 

86 
52 

84 

59 

73 
56 

56 

42 

44 
40 

45 
37 

50 
37 

47 
42 

52 
41 

52 
42 

77 

4  6 

79 
62 

85 
60 

63 

51 

86 
45 

86 
65 

80 
62 

81 
57 

64 
59 

74 
54 

72 
53 

54 

71 

SB 

69 

57 

75 
57 

72 

SB 

7* 
57 

69.6 
50.1 

HORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 

MIN 

70 
46 

66 

30 

79 
34 

81 
41 

85 
43 

85 
48 

79 
58 

60 

44 

46 
39 

47 
38 

52 

37 

5  2 
39 

32 

40 

55 

41 

76 
42 

81 

51 

85 
56 

72 
57 

85 
45 

88 

59 

83 
62 

81 
52 

i.i 
55 

75 
51 

71 
51 

78 

52 

75 

71 
56 

73 
54 

75 
52 

75 
55 

71.6 
48.0 

NEK  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

77 
42 

69 

30 

BO 
36 

75 
40 

80 

46 

83 

3  9 

79 
52 

60 

42 

50 

41 

44 
38 

51 
37 

52 
41 

56 

37 

56 
4! 

81 
41 

81 
51 

85 
54 

78 
55 

83 
49 

90 
63 

83 
6  4 

82 

57 

69 

6  3 

74 
50 

74 
47 

BO 
53 

BO 
59 

73 

57 

72 
54 

72 
64 

75 
54 

72.5 
48.0 

NEK  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

70 
41 

69 

30 

81 
37 

81 

40 

87 
44 

85 

50 

78 
59 

59 
41 

50 
40 

43 
40 

49 
37 

52 
41 

31 

42 

58 
41 

82 

40 

85 
52 

86 
52 

72 
58 

85 
50 

89 
62 

80 

6  3 

80 
52 

69 
55 

79 
54 

75 
52 

79 

6  6 

69 
60 

79 
55 

76 
55 

71 
56 

79 
56 

72.5 

48.7 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

75 
28 

56 
24 

66 

34 

74 
40 

79 
45 

75 
■52 

78 
55 

6* 
35 

54 

33 

52 
32 

56 

33 

46 

34 

47 
35 

50 
30 

64 

32 

79 

44 

60 
50 

8  6 
52 

74 
44 

80 
53 

36 
53 

80 
45 

80 
SO 

66 

43 

80 
52 

79 

66 

88 
6  9 

68 
49 

70 
52 

77 

76 
52 

70.6 
43.5 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

55 
39 

66 
32 

77 

41 

80 
45 

83 

50 

61 
60 

71 

43 

55 

40 

45 

39 

43 
38 

51 
38 

5  0 
40 

52 
43 

59 

41 

80 
43 

82 
58 

84 

60 

66 

6  4 

83 
49 

87 
65 

79 
60 

76 
58 

70 

66 

77 
56 

65 
55 

7B 
57 

70 
5< 

73 
52 

74 
54 

71 

6  0 

75 
57 

69.6 
49.7 

PARTERSBORG  WB  C1TT 

MAX 
MIN 

55 
37 

68 
32 

78 
42 

82 
46 

S3 
52 

8  0 
58 

70 
45 

57 
40 

45 

39 

44 
39 

53 

40 

52 
42 

36 
43 

63 
42 

81 
42 

84 
60 

86 
61 

6  9 
55 

84 
52 

89 
66 

80 

61 

79 
59 

70 
56 

79 
57 

69 

57 

80 
5B 

72 

6  7 

75 
52 

77 
55 

74 

60 

77 
59 

71.3 
50.5 

ARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

69 
40 

65 

27 

74 
3? 

76 
34 

78 
42 

8* 

42 

77 
56 

59 
41 

43 
36 

48 
34 

48 
33 

46 
39 

50 
37 

51 
39 

75 
37 

79 
47 

84 

51 

64 
54 

81 
45 

84 
54 

83 
59 

81 

47 

73 
50 

72 
50 

74 
51 

74 
58 

75 
90 

72 
57 

69.3 
44.4 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

69 
47 

66 

30 

74 
34 

7* 

34 

77 
38 

T5 
47 

78 
46 

65 
42 

52 

44 

58 

38 

36 
42 

51 

44 

57 
43 

55 

40 

77 

44 

83 
62 

87 

69 

82 
62 

80 
51 

90 
64 

89 
66 

79 

60 

72 

57 

77 
53 

77 
53 

75 
54 

70 
56 

66 
56 

61 
56 

7« 

59 

78 
63 

71.9 
49.8 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

54 

37 

60 
26 

69 
32 

75 
35 

73 
38 

74 
51 

68 
54 

56 

37 

40 
32 

46 
34 

42 
33 

42 
37 

43 
33 

50 

36 

72 
33 

75 
44 

79 
51 

70 

52 

79 
42 

82 
55 

BO 

56 

75 
43 

66 
51 

70 
44 

70 

55 

79 
46 

68 
54 

69 
43 

68 
49 

73 
48 

6  9 
53 

65.4 
43.0 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

75 
46 

58 
30 

69 
35 

75 
37 

76 
40 

79 
4* 

82 

5* 

77 
46 

30 
43 

50 
38 

52 

40 

52 

42 

56 

38 

54 

38 

64 
44 

79 
49 

84 
56 

87 
60 

67 
51 

81 
56 

SB 

61 

85 

54 

79 

54 

67 
50 

77 
52 

75 
53 

70 
59 

66 
55 

65 

56 

62 
58 

75 
59 

70.2 
48.3 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
50 

62 
32 

73 

34 

79 
37 

82 

41 

79 
45 

60 
48 

69 
43 

59 
39 

52 

40 

60 
39 

47 
39 

51 
42 

51 

40 

80 
47 

80 

49 

86 
55 

SO 
43 

79 
50 

59 
58 

81 
53 

78 
56 

71 
52 

83 
54 

81 
58 

90 
62 

71 
53 

75 
53 

77 

66 

n 

53 

72.4 
47.3 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

72 
41 

67 
31 

77 
39 

82 
41 

82 

47 

82 

55 

79 
60 

61 

41 

58 

39 

47 
41 

54 
40 

53 
42 

54 
42 

63 
38 

80 

42 

84 
57 

85 
58 

35 
52 

83 
48 

88 
60 

86 

60 

78 
54 

71 

56 

78 
52 

80 

57 

OS 

57 

83 
57 

82 
50 

76 
52 

77 

60 

77 
55 

74.5 
49.1 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 
MIN 

55 
36 

60 
28 

66 
41 

71 
44 

68 

70 

62 
52 

55 
35 

42 
30 

46 
34 

42 
31 

41 
35 

45 
32 

51 
34 

70 
40 

74 
53 

79 

75 
50 

74 
47 

80 
58 

76 
61 

73 
54 

88 

4B 

70 
46 

70 
54 

78 
51 

68 

82 

69 
46 

70 

66 
51 

64.3 
44.0 

RIPLEY 

MAX 

MIN 

70 
46 

69 

30 

80 
38 

83 
38 

84 
43 

83 
46 

80 
60 

60 
40 

53 

38 

46 
40 

55 
38 

57 
42 

52 
42 

66 
37 

e3 

37 

85 
50 

86 
57 

80 
53 

85 
47 

90 
63 

82 

60 

82 
53 

72 
53 

81 
50 

79 
57 

8  9 
58 

78 
60 

76 
51 

78 
53 

75 
57 

79 
54 

74.8 
48.2 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

70 
40 

69 

28 

73 
31 

74 
32 

78 
37 

81 
41 

78 
55 

70 
48 

34 
43 

56 
33 

54 
41 

53 
44 

60 
43 

57 
40 

76 
41 

83 

60 

87 
51 

60 
6  2 

80 
49 

89 

55 

86 
63 

80 
55 

72 
54 

77 
49 

76 
50 

73 
54 

70 
60 

64 
56 

66 
55 

77 
58 

78 

57 

72.4 
47.6 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

77 
41 

67 
30 

77 
34 

78 
38 

83 

40 

83 
44 

79 
60 

60 
43 

46 
39 

47 
40 

50 
37 

49 

41 

52 

40 

50 

41 

77 
41 

83 
49 

84 
54 

79 
6  8 

86 
48 

86 
58 

as 
6: 

82 
52 

69 

55 

75 
53 

75 
51 

77 

64 

57 

69 
55 

75 
53 

71 
55 

76 
56 

71.7 
47.7 

SPENCER 

MAX 
MIN 

69 
45 

67 
29 

76 
38 

80 
41 

81 
50 

78 
51 

76 
58 

58 
39 

52 

35 

45 
40 

52 
35 

50 

41 

50 
40 

62 
38 

80 

77 

81 
54 

86 
56 

82 

57 

85 
47 

38 

68 

85 
53 

80 
51 

70 
55 

78 
49 

76 

58 

85 
58 

BO 
60 

7* 
52 

76 
54 

74 
55 

75 
57 

72.6 
48.4 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

6* 
38 

45 
28 

58 

38 

64 
38 

65 

42 

68 

45 

68 
48 

60 
4? 

48 
30 

40 
30 

46 
32 

38 

30 

40 
30 

46 
33 

50 

35 

68 
50 

72 

68 

76 
49 

59 
45 

70 
52 

78 

60 

78 
49 

72 

SB 

58 

48 

56 
50 

65 

46 

65 

S3 

54 
48 

60 
50 

62 

48 

70 
53 

60.1 
43.4 

UNION 

MAX 
MIN 

70 
46 

57 
25 

63 
36 

68 

33 

73 
39 

70 
46 

75 
47 

60 
40 

50 
36 

49 
36 

62 

37 

45 
38 

45 
36 

52 

36 

60 
32 

77 
42 

79 

48 

S3 
55 

78 
43 

76 
51 

85 

53 

82 
44 

79 

64 

71 
44 

79 
52 

78 

51 

84 
66 

70 
46 

72 
52 

71 
50 

78 
47 

69.1 
43.6 

WARDENSVlLLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

69 
54 

59 
29 

66 
3? 

70 
32 

71 
36 

75 
40 

78 
50 

74 
55 

63 

42 

54 
34 

59 
42 

53 

43 

50 
42 

59 
36 

63 

39 

77 
47 

83 
51 

83 

6  0 

69 
52 

77 
56 

89 

6  2 

86 
59 

80 
52 

66 
48 

76 
50 

75 
51 

72 

66 

68 
54 

59 
54 

68 

66 

76 
55 

69.9 

47.4 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
43 

70 
28 

77 
35 

83 

40 

81 
45 

80 

52 

71 
60 

60 
40 

49 
35 

52 

38 

49 
36 

47 
40 

49 
38 

57 
39 

79 

39 

80 
44 

87 
54 

80 
56 

87 
45 

88 
56 

84 

59 

82 
50 

65 
54 

79 

49 

76 
55 

86 

53 

76 

68 

76 
50 

72 
53 

77 
50 

75 

53 

72.2 
46.7 

WEIR TON 

MAX 

MIN 

73 
41 

67 
33 

7e 

40 

80 
46 

82 
50 

pi 

5  6 

76 
60 

60 
47 

49 

38 

44 
38 

50 
37 

50 
40 

54 
40 

56 
42 

79 
46 

80 
55 

82 
57 

75 

64 

82 
48 

86 
61 

83 

64 

77 
57 

63 
52 

73 
54 

71 
49 

79 

54 

76 
61 

73 
57 

72 
55 

72 
55 

73 

66 

70.9 
49.7 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

76 
43 

67 
27 

77 

33 

80 
36 

83 
40 

84 

4  3 

80 
57 

60 
42 

48 
39 

46 

40 

49 
39 

52 
41 

53 
39 

56 

40 

80 
38 

80 
50 

85 
53 

76 

56 

81 

47 

87 
60 

85 
61 

78 
52 

63 
63 

73 
50 

71 
48 

79 
53 

76 

69 

74 
57 

73 
54 

70 
si 

75 
62 

71.5 
46.9 

WESTON 

MAX 
MIN 

82 

43 

54 
30 

6H 
14 

78 
39 

60 
42 

B6 

46 

85 
53 

78 
43 

51 
39 

44 
38 

47 
37 

6? 
3', 

49 
42 

52 

41 

5  7 
39 

79 
49 

82 

57 

B6 
59 

76 

47 

88 
50 

63 

82 

50 

82 

57 

67 
52 

78 
56 

70 
63 

78 
57 

74 
64 

79 
66 

75 
54 

75 

SB 

71.7 
47.6 

WHEELING  WAPWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

80 
46 

52 
33 

67 
3-, 

76 
41 

80 

44 

83 
41 

83 
54 

66 

43 

52 

40 

47 
40 

44 
40 

49 
41 

52 
42 

51 
44 

•■7 
43 

79 
45 

80 
56 

62 

67 

70 
50 

82 
51 

8  6 
64 

78 
57 

73 

55 

66 
54 

74 
51 

SH 
54 

76 
63 

75 
56 

74 
57 

75 
55 

72 
66 

69.4 
48.6 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
48 

67 
26 

71 
34 

74 
31 

72 
39 

73 
4] 

71 
55 

58 
40 

51 
36 

61 
36 

58 
38 

47 
39 

54 
35 

63 
35 

79 
J  J 

82 
41 

86 
49 

B6 

57 

78 
42 

88 
51 

a  / 

57 

82 
45 

73 
55 

82 
45 

81 
55 

85 
52 

74 
56 

75 
54 

74 
53 

79 
51 

78 

4H 

72.5 
44.6 

WINFIELO  LOCKS 

MAX 

MIN 

78 
46 

59 

34 

71 

34 

79 

43 

81 
46 

HI 

0 

80 
55 

70 
39 

58 
39 

48 
39 

49 
39 

99 

42 

53 
42 

52 
4? 

68 
42 

81 
43 

82 
53 

85 

55 

73 
48 

84 
50 

llll 

63 

81 
54 

81 
54 

72 
54 

82 
55 

75 
59 

86 
62 

75 
54 

76 
66 

79 
69 

76 

56 

72.9 
48.6 

3*»  It«U(*nc*  Noltti  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


WEST    VIRGINIA 
MAY    1960 


Day  of  month 

Station 

1 

a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ia 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Id 

31 

3S? 
,2°< 

lUBSTONI   OAK 
•UMSBLUC    1 
■MITT  GALLIPOLIS    DAN 
IUDOSVILLI    R   II    FARM 

IV  AP 
WIND 

IV  AP 
WIND 

IV  AP 
WIND 

IV  AP 
WIND 

.12 
56 

143 

.15 
78 

.n 

48 

.07 
34 

.09 
SO 

.21 
33 

.13 
35 

.19 
24 

.20 
42 

.15 
41 

.29 
26 

.22 

41 

.22 
58 

.23 
31 

.26 
50 

.25 
98 

.01 

46 

.22 
24 

.33 
53 

,04 

47 

6 

64 

.06 
35 

.11 
67 

124 

48 

.13 
47 

105 

.05 
60 

30 

.07 
43 

.19 

67 

.03 
90 

.12 
73 

.10 
58 

60 

20 

.05 
32 

.05 
4 

.19 
20 

100 

.09 
33 

.00 
27 

.01 
36 

.55 
50 

.02 
10 

• 

.08 
40 

.04 
74 

18 

.11 
62 

.06 
72 

.13 
16 

.10 
42 

.23 
25 

.26 
53 

.11 
50 

.22 

65 

.10 

22 

.21 
68 

.05 
SO 

.32 
46 

.24 
38 

.08 
84 

.05 
120 

.16 
43 

.36 
44 

.10 
32 

.17 

40 

.11 

32 

.19 
37 

.10 
72 

.08 
20 

.21 
26 

.26 
39 

.16 
60 

.09 
50 

.20 

41 

.18 
39 

.14 
61 

.14 
60 

.23 
19 

.21! 

60 

.07 

83 

.03 
90 

.18 
35 

.07 
39 

.14 
76 

.10 
50 

.11 
32 

.24 
39 

.04 
31 

.12 
50 

.24 

50 

.19 

39 

.04 
33 

.00 
20 

.07 
9 

.19 
33 

.07 
27 

.08 
22 

.09 
26 

.09 
26 

.09 
39 

.00 
44 

.05 
47 

.18 
29 

.13 
45 

.23 
40 

.04 
30 

.07 
14 

.06 

84 

.00 

41) 

18 

.22 
45 

.15 
90 

.11 
80 

.17 
50 

4.83 
1167 

B3.70 
1871 

B2.80 
B1603 

B4.71 
1162 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1       2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■HMD 

FLAT  TOP 

OaMUBOW  STATE  FOREST 

■C  »0SS 

SPtSCI  DOB 

Wim  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.5 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

.5 

1.0 
1 

2.0 
2 

T 
T 

2.0 
2 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
HAY    1960 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
MAY  1960 


i  4:  5| 


<    • 
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/         a? 
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!♦ 

£  £  ;.           °!    5N 

O     °    /  5                  §                    >                    " 

n4 

/ 

~7 

L 

o| 
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\=    I  nW'l 


s_  •» 


i-^- 


37" 


fa 


o    - 


*•/" 


^1  ■♦iAfM" 


1*3 " 


a.~X_^ 


v^s  A—y' 


/ 


1* 


SH 


V 


>^ 


STATION  INDEX 


STATION 


ALBRIGHT 

ALDER SON 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 


BENSON 
BENS  RUN 
BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 
BRANCHLANO 
BRANDONVlLLE 
BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 

SUCKHANNON  2  W 
8URNSVILLE 

CA0WAVLINGO  ST  FOREST 
CAIRO  3  S 
CAMDEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 
CENTRAL IA 
CHARLESTON  MB  AP 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 

CLAY  1 

CLENDENIN  I  SV 
CORTON 
CRESTON 
OAVIS 

EAST  RA1NELLE  I  SE 
ELKINS  AIRPORT 
FAIRMONT 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  7  N 

FREEMAN SBURG 
GARY 

GASSAWAY 
GLENVRLE 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  7  NW 

GR1FFITHSVILLE 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS    FERRY 


iEARNEYSVI'.LE    I    NW 

:erhit 

:eyser 

knobly  mountain 
kumbra80w  state  forest 
lake  lynn 

LAKIN 
EWISBURG 

IN05IDE 


ONDON    LOCKS 

MADISON 

IINGTON    1    I 
IINGTON    1    1 

MARL  IN TON 

INS8URG    Ti 


COUNTY 


PRESTON 

MONROE 

RANDOLPH 

POCAHONTAS 

MERCER 

GRANT 
RALEIGH 

BARBOUR 

WOOD 

NICHOLAS 

TYLER 
MORGAN 
NICHOLAS 
MERCER 


PRESTON 

PENDLETON 

POCAHONTAS 


(AYNE 
IICHIE 
lEBSTER 


TAYLOR 

CALHOUN 
LINCOLN 
BARBOUR 
LINCOLN 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

WETZEL 

FAYETTE 


WETZEL 
CABELL 
MC  DOWEL L 


I1NERAL 
ANDOLPH 

MONONGALIA 

MASON 

GREENBRIER 

MONROE 

JACKSON 

GILMER 

LOGAN 

KANAWHA 

BOONE 


19 

?n 

n 

it 

i« 

?•• 

37 

16 

IT 

39 

}| 

I  * 

19 

*o 

11 

*-0 

16 

11 

39 

16 

••? 

37 

}9 

in 

■M 

»e 

22 

16 

?] 

39 

16 

3  8 

27 

16 

29 

39  03 

38  IT 

39  19 


39 

06 

39 

?1 

37 

40 

39 

2b 

19 

77 

36 

35 

39  37 

38  13 

39  7* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


MONONGAHELA    POWER    CO. 
CHARLES    L.    LOBBAN 
OMFR    S.     SMITH 
NETTIE   R.    SHEETS 
CONCORD    COLLEGE 

HOWARD    R.    FULK 
V.    A.    HOSPITAL 
GEORGE    R.    HILLYARO 
CORPS    OF    ENGINEERS 
RASTIS    D.    BOGGS 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 
MRS.    LORENE    T.    YOUNG 
H.    M.    RUPPENTHALt    II t 
HAMILTON    GAS    CORP. 
FED.    AVIATION    AGENCY 

CORPS   OF    ENGINEERS 
BERYL    L.    WINTERS 
JAMES    1.    GALLOWAY 
JOHN    B.     SHREVE 
MISS    ILEAN    WALTON 

OR.    ARTHUR    B.    GOULD 
JOHN    W.    BROWN 
FOREST    SUPT. 
EUREKA    PIPE    LINE    CO. 
HOWARD    FLETCHER 


BtN 


<\    THOMPSON 
CLARA    F.HOLDEN 
WEATHER    BUREAU 

\w    WATER    SVC.    CO. 


HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
MRS.  OAPHIENE  COOPER 
MRS.  MARY  L.  DUMAS 

JOHN  P.  JONES 

JAMES  N.  RICE 

CITY  FILTRATION  PLANT 

FRED  E.  80WLING 

MRS. LEAFY  A.  REXRODE 

EQUITABLE  GAS  CO. 

JAMES  KISH 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 


CORROTHEPS 


II  SS  ELEANOR  . 


Ml  T 


NATIONAL  PARK  SERVICE 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

EUGENE  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  HARRIET  SHARPS 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MFGRS.  LT.  *  HT.  CO. 

WEATHER  BUREAU 
MRS  MOLLIE  C.  AUV1L 

KSBURG  WATER  BOARD 
1KSBURG  WATER  BOARD 
UNIVERSITY  EXP.  STA. 

A.  OEMPSEY 
POTOMAC  STATE  COLLEGE 

PAUL  C.  ROUZER 
FOREST  SUPT. 
WEST  PENN  POWER  CO. 
AGRI.  SU8-EXP.  STATION 
HUGH  A,  SCOTT 

S  E.  CANTIBERRY 
BROOKS  E.  UTT 

NATURAL  GAS  CO. 
DANNY  F.  WOOLCOCK 
CORPS  Of  ENGINEERS 


STATION 


MARTINSBURG  7  W 

MATHIAS 

MATOAKA 

MC  MECHEN  DAM  13 

MC  ROSS 

MIODLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD  2  SSE 
MOOREFIELO  MCNEILL 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DA 

NT  STORM 

NAOMA 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 


PABKFRSBUO&  FAA  A 
PARKERSBURG  WB  CI 
PARSONS  I  SE 
PETERSBURG 


'ICKENS  I 
'tCDMONT 
'1NEVJLLE 


AVENSWOOD  DAM  22 
ENICK  2  S 

ICHWOOD  3  NNE 


SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  D. 

SUMMERSVILLE 


TVGART  DAM 
UNION 

VALLEY  SEND 


fEBSTER    SP?IN 


wellsbubg  : 


4739 

HARDY 

■,ffc7 

MERCER 

sew 

5871 

GREENBRIEt 

5963 

TYLER 

HAROY 

6166 

HAROY 

6202 

6213 

MONONGAL ti 

',2  91 

GRANT 

tit? 

RALEIGH 

HANCOCK 

WETZEL 

6591 

FAYETTE 

6674 

MORGAN 

6649 

WOOD 

t  <•,','< 

WOOD 

*.*<   I 

TUCKER 

6954 

GRANT 

M«? 

BARBOUR 

RANDOLPH 

700* 

MINERAL 

7029 

WYOMING 

7207 

MERCER 

'is? 

JACKSON 

GREENBRtE 

7904 

NICHOLAS 

7 I S  > 

JACKSON 

7598 

LEWIS 

7730 

HAMPSHIRE 

'76^ 

PRESTON 

row 

7884 

HARRISON 

7887 

HARR I  SON 

78 19 

HARRISON 

khu. 

DODDRIDGE 

0206 

RITCHIE 

B409 

HAMPSHIRE 

e<.vi 

PENDLETON 

8536 

GRANT 

B606 

NICHOLAS 

698t 

TAYLOR 

901  1 

MONROE 

9060 

RANDOLPH 

9086 

RANDOLPH 

9104 

LEWIS 

9281 

HARDY 

WOOD 

9333 

WEBSTER 

■)3i'. 

HANCOCK 

9361 

BROOKE 

■><.  u 

LEWIS 

9492 

OHIO 

1S12 

GREENBRIE 

9605 

MINGO 

9610 

MINGO 

9683 

PUTNAM 

OBSERVATION 
TIME  AJfD 

TABLES 


OBSERVEB 


ROOCRT    L. 
VIRGIL    L.    NATMlAi 
PAY    B.     THOMPSON 
CORPS    OF     ENCINrfRJ 

RUSSELL   0.   A- I C« 

JOHN    W.    CRUMRINt 

ZElla   -.    /(.rif 

johm  h.  savill 
aviation  accjk 

l    Of     ENGINEERS 

f 1LECN    MINMICK 
I  '     '..     WALKER 
t    OF    ENGINEERS 
Z.     W.    ANKROM 


f.  ■*.  10/tBMAL 
AVIATION  *«NC 
WEATHER  bURpMJ 
ERNOW  EXP.  FOREST 
BESS    S.    MOHL 

HAXIaK    .EaCm 

NELL    &.    ARMSTI 
.    SuTER.    JR. 
ER    C.    8YRD 

WATER    SVC.  e 


HAM 


5   OF    tUtiinCERS 
"APY    v.    MC    F£j 
LUCILLE     SHAtfVE 
OF    RIPLEY 
CLARKSBURG   WATER  M 

MISS    FRANCES    VANCE 
WALTER    H.    solyaRO 
JOHN    M.     IN^*" 
THOMAS    P.    STURM 
MRS.     IDA    M.    &ENEDU* 

SOIL  CONSERVATION  S 
HOPE  NATURAL  GAS  CC 
HOPE  NATURAL  GAS  CO 
W.  VA.  «AT£B  SVC.  C 
nAPpf    L.    GRACE 

MARRr    J.    GORDON 
FRED    C.    BECKER 
CHARLES    F.    GUM 
RAY    M.    HOOVER 
CHARLES    E.     TREM8LY 

MRS.  MAP&ABET  PER7.I 
MISS  NORMA  RUTH  CAS 
CORPS  OF  EHGINEFPS 
KRS.THELMA  SPANGLE* 
MRS    VIOLET    L.     SWECK 

KENT    SWECKER 
CLARKSBURG    MATER   80 
UNIVERSITY    EMP.    STA 
CORPS   OF    ENGINEERS 
IHOMAS    H.    DONALD 


C.    E. 


-  •  CM 


INACTIVE    12/59 
GROVER    C.    SMITH 
CORPS    OF    ENGINEERS 


1-81G    SANOYp       2-CMEAT,       3-GUYANDOT,       4-KANAWHA,       5-LITTLE    KANAWHA,       6-MOnONGAHELA,       7-NEW, 


U-YOUGHIOGHENY 


See   Page   60   for   Reference 
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WEST  VIRGINIA  -  JUNE  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  6th  at  Logan 
Lowest  Temperature:   34°  on  the  10th  at  Bayard 

Greatest  Total  Precipitation:   6.68  inches  at  Parkersburg  WB  City 

Least  Total  Precipitation:   1.32  inches  at  Keyser 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.67  inches  on  the  21st  at  Cairo  3  S 
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HORTHWESTERN 

•0*1 

'ON 

:VN«ERL»ND    DAM    0 

<«RTINSVILL£ 

rsburg  fa*  »p 

WB    CITY  / 

I    NF 
.  ING   GARWOOD    DAM    12 
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*INN'"I    2    W 
ISBURG    1 
«HT 

fILLE 
roN   1   N£ 
■svmr   2   NW 

:  n 
.eboorne  2  ese 

intown  faa  a  i  roost 
-xk  and  oam 


DIVISION 

SOUTHWESTERN 

"LINGO    ST    FOREST 

LESTON   *B    AP 

LESTON    1 

IN 

ETT   GALLIPOLIS    DAM 

INGTON    KB    CITY 


DN    LOCKS 
SON 

1SN000    DAM    22 

:e» 

1eld  locks 

division 

'f»TO»|_ 

.EY   V   A    HOSPITAL 
-   RIVER    6    SSW 
DONVILLE 
M    VALLEY 

NS    AIRPORT 

*0P 
«ONT 
»»B0*   STATE    FOREST 

-I  ILL 

DNS    1    SE 
!NS    1 
♦000   3   NNE 

rSSURG    1 

"E    tNOB 

ta    SPRINGS 

DIVISION 

i  SOUTHERN 

*S    CONCORO    COLLEGE 
cIELO    FAA    AIRPORT 
ONE    D»m 


AH 
AH 


83. » 

."1.6 
«!.l 
B1.6 

. 


82.0 
82. Om 


83.1" 

ei.5 

82.7 


83.4 
8?. 9 
»5.4 
83.2 
R?.« 

82.7 
»3.5 
81.4 
8?. a 


■"■.? 
77.3 
77.4 
77.7 
7*.0 


73.1 
75.1 

73. 7M 


80.6 
80. 6M 
76.3 


73.6 
«2.8 


54.0 
*6.2 


■■6.1 
*6.3 


60.: 


40.7 
53.1 
49.0 

81.1 
48.7 


4->.''M 
83.0 

83.8 
83. 6M 
81.1 


80.7 
84.9 


69.7 
68.3 
70.0 
71.3 

69.6 

70.6 
69.4 
67.7 
68.6 

69.'' 


68.3 
67.1 
70.1 

69.1 
■"O^ 

70.8 
68.8 
69.4 
67.4 
69. 2M 

69.7 
68.9 
69.4 


68.9" 
70.3 
71  .2 
69.  t 
69.4 

71.7 
69.5 
72.6 
68.4 
70.4 

70.4 
70.4 
69.1 

70.5 

70.2 


63.0 
65.2 
63.2 

64.4 
61.4 


63.2 
62.5 
60.  7M 
65.2 

67.2 
67. 1M 
63.7 


62.2 
68.9 


66.8 
66.6 
69.7 


&l£ 


1.8 
2.2 


2.* 
2.' 


2.3 

2.1 


2.4 

1.1 


3.2 

2.0 


2.4 

2.8 


1.0 
2.3 


78 

91 

128 

43 


Precipitation 


1.74 
6.68 
'.71 
3.42 
1.72 

3.94 


2.94 
3.23 
3.44 
2.43 
2.14 

5.29 
2.99 


2.05 
1.91 
5.16 


3.55 
4.87 
3.22 

5.34 
1.77 


2.93 

3.91 
3.19 
3.61 
3.23 

3.65 


2.29 
3.24 
3.93 
2.35 

4.54 


3.08 
3.25 
2.76 
3.32 

4.46 
4.49 
2.26 


2.94 
4.01 


6.32 
4.32 
2.62 


1.44 
1.43 


2.83 
.60 


2.11 

2.41 

.96 

2.20 


3.75 
2.78 


2.59 
.29 


.33 
.20 

.84 

1.00 

1.02 


2.60 
1.43 


2.67 

1  .23 

1.88 

.48 

1.38 
1  .78 
I  .81 
1  .15 
.52 


1.32 

1.20 

2.05 

.87 

.55 

1.64 
.80 

1.33 
.35 
.51 

.97 
1.01 
1.45 


1.65 
1.28 
1.19 
1.68 

1.20 

1.68 

.55 

.83 

1.04 

1.24 


.50 
1.24 
1.59 


1.37 
.82 
.89 
.65 
.94 


•  S3 
.96 
.69 
.59 

1.45 

.62 


1.13 
1.80 


1.74 

1.30 

.89 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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DAILY  PRECIPITATION 
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REFERENCE  NOTES 
o  the  State  Cllaa 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulle 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 


and  sleet.   Entries 


ipit 


and  i 


saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Heather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these  stations  snow  on 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitat: 
nth  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


ground  values 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Sta 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Statl 


Index 


exposed 


shelt 


Wo  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AB  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
8  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  i 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS  This  entry  in  tine  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 


al 


5  I.  c,  e 


may  be  obtained  f: 
That  publ 


concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publl 
atlon  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.  Slmlla 
y  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  pric 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of        L959    -    I960 
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- 

- 

- 

SPRUCE    KNOB 

11.0 

29.0 

8.0 

48.0 

64.0 

7.0 

6.0 

169.0 

STONY    RIVER    DAM 

6.5 

16.0 

9.5 

37.9 

41.4 

8.0 

■  9 

119.4 

SUHMERSVILLE    3    NE 

7.0 

7.0 

10.0 

29.5 

- 

T 

- 

SUTTON    2 

4.0 

- 

- 

- 

■ 

THOMAS 

T 

8.3 

20.0 

10.3 

23.3 

29.1 

8.6 

1.1 

10O.7 

UNION 

T 

3.0 

6.8 

- 

28.9 

" 

VALLEY    BENO 

7.0 

14.0 

7.0 

29.0 

34.0 

T 

91.0 

VALLEY    HEAD 

5.9 

17,9 

7.5 

38.5 

31.0 

4.0 

T 

104.0 

VANDAL  I A 

7.1 

3.7 

4.8 

- 

7.7 

- 

VIENNA    BRISCOE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

m 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

T 

.5 

" 

- 

23.6 

- 

WASHINGTON    DAM    19 

. 

. 

9.9 

_ 

WEBSTER    SPRINGS 

9.7 

17.6 

6.1 

38.3 

- 

2.0 

. 

WEIRTON 

4.7 

9.0 

1.5 

21.0 

15.0 

.7 

91.9 

WELLSBURG    3    NE 

.2 

7.2 

- 

- 

18.5 

T 

• 

WESTON 

. 

6.3 

11.9 

6.1 

25.0 

23.9 

•  6 

73.0 

WHEELING    WARWOOD    DAM     12 

3.9 

9.9 

2.0 

20.0 

17.0 

1.0 

93.0 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

T 

2.5 

7.0 

18.0 

30.9 

T 

T 

98.0 

WILLIAMSON 

* 

- 

- 

- 

- 

■ 

■ 

WILLIAMSON    2 

T 

T 

3.9 

19.0 

- 

- 

WINFIELD    LOCKS 

2.9 

1.2 

1.1 

17.9 

19.9 

.3 

38.  5 

See   Reference  Rotes   Following  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIUi.INIA 
JUNi 


Stjlu-n 


-N,:OR0    COLLEGE 
IfCXLEY    V    »    HOSPITAL 

nm 

if  »s  »i» 

IE»tELE»    SPRINGS 
I1KM    «IVE»     6    SS* 
kUtrlELO    F»A    AIRPORT 
H.UfSTORE    OAM 
■•4N0ONVILLE 

-X!    ST    FOREST 

:«i«o  3  s 

man       ALLEY 

:m»rveston  KB  »P 


LECTOR 


MU 

.ARtSSURG    1 
T'ESTOR 
EUtHS    AIRPORT 

AIRHORT 
rLAT    TOR 

•••till    *    R 


VARY 

MM< 


5LERVILLE 
HAFTON    1    RE 
■RARTSV'LLE    2    N» 

DM.ni 

•«RE»S  FERRY  RAT  MONMT 
<06SETT  GALL  I  POL  IS  DAM 
•OPEHORT 

•RWTTIR6T0R  KB  CITY 
■EA/HRFTSVILLE  1  N¥ 
•EYSCR 
LRBRA80W  STATE  FOREST 

.AKIR 


MAX 

KIM 

"» 
MIN 

-a> 
HID 

-ax 
NIK 

-AT 

«:n 

-AX 
MIN 

-Al 

DIM 

-ax 

»:n 

(MAX 

MIN 

MIR 

MAX 
MIN 

«" 

-;i 

"»■ 
»ii 

>»> 

-IN 
-AX 

»:n 
-ax 

-IN 

-AX 

-IN 

-AX 

-IN 

-Ax 

-IN 

-AX 

-IN 

MAX 
-IN 

-AX 

-IN 

-AX 
-IN 

-AX 

-IN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


80   T6 
47   54 


84   87 
46   61 


7*   7A   80 
♦0   *0   39 


-o 
54 


75   82 
A3   5A 


78  82  81 
»7  »7  56 

82  88  83 

A5  A8  56 

82  86  89 

*9  50  62 

71  79  77 

45  37  53 

82  85  82 

53  53  62 

79  82  87 
51  52  61 

81  87  83 

50  50  58 

78 

48 


82   86 
50   55 


73   77   72 
42   45   53 


82   81 
47   58 


u 

59 


SI   82   79 


89   89   88 

50   55   60 


83   89   81 

63   59   62 


81   83 
55   51 


85   85 
53   60 


84   86   78 
54   53   57 


5C 

58 

n 

86 

51 

60 

55 

83 

47 

58 

82 

87 

52 

59 

83 

87 

50 

58 

86 

86 

54 

65 

83 

85 

51 

52 

74 

79 

40 

51 

86 

86 

55 

63 

85 

86 

50 

61 

87 

86 

47 

58 

78 

75 

40 

48 

85 

83 

51 

61 

83 

80 

41 

54 

86 

89 

53 

57 

77   75   71 
54   54   52 


88   90   76 


85   89   91 
63   58   64 


93   93   80 
55   56   53 


84   90   91 
52   56   61 


86   88 
55   59 


76   79 
54   57 


82   86   79 
59   53   56 


83   85   89 
59   61 


87   90   83 
61   57   60 


90   89   80 
60   58   61 


85   88 
55   54 


84   90   91 
54   57   61 


84   87 
55   54 


91   92 
56   61 


83   88 
66   61 


65 

84   89   90 
51   54   61 

80   79   80 
53   55   56 


76   78   75 
51   47   50 


90   89 
52   60 


58   57   52 


77   69 
59   56 


72   70   71 


85   91 
63   58 


10   11   12 


75   80 

49   51 


74   68   75  |  77   80 
44   53   43 


78   77   78 
46   47   40 


71   70   75 
36   42   39 


73   71 

38   44 


73   77   78 
44   50   45 


76   77   81 
45   47   49 


78   85   82 
44   45   47 


72   71   71 
47   38   39 


50   54   53 


77   85   85 
46   53   49 


78   75   80 
45   46   49 


73  79  79 

48  51  51 

71  60  69 

50  55  45 

77  74  75 
48  54  50 

82  81  75 

54  56  49 

78  77  81 
48  50  55 

76  79  82 

46  49  51 

78  75  75 

41  49  45 


80   75   80 
46   47   47 


47   49   53 


72   74   78 
5J   52   52 


76   70   71 
45   35   43 


75   80   84 
54   55   58 


80   76 
46   52 


80   77   79 
44   48   43 


78 
50 


13    14    is    ie 


77   85 
39   42 


78   79 
39   42 


80   81 
44   4  3 


71   75 
38   35 


82   82   82 
42   42   63 


77   83   78 
39   46   56 


80   81   85 
53   53   56 


84   88   86 

46   52   61 


84   87   80 
44   47   65 


83   86   84 


51   55   66 


88   87   77 
47   49   67 


82   85   88 
46   48   52 


81   84 
52   50 


74   76 
48   47 


77   83 
41   46 


82   83 
49   51 


83   86 
55   48 


83   87 
47   50 


82   80 
56   49 


82   84 

48   50 


80   83 
48   54 


78   85 
51   51 


80   84 
47   50 


73   76 
35   43 


85   88 
53   59 


75   85 
44   45 


40   49   63 


73   73 
38   39 


83   82 
41   45 


77   80 
45   45 


86   89 
53   55 


79   80   73 
64   64   57 


62   60   56 


82   81   74 
65   65   59 


77   78   76 
62   65   61 


81   78   83 
56   58   44 


78   78   70 
44   59   56 


85   84 
64   66 


61   61   59 


82   80   78 
62   63   59 


87   79   77 
60   63   54 


77   77   64 
60   56   54 


86   77   74 
66   65   61 


66  68  62 

85  80  77 

69  64  57 

82  86  80 

64  65  60 


80   74 
63   59 


77   67 
61   52 


84   72 
64   57 


64   86 
66   60 


60   75 
66   61 


62   76 
67   60 


79   74 
62   61 


67   80 
67   60 


86   80 
67   57 


80   82 
67   64 


85   79 
67   62 


75   71 
61   57 


80   80 
63   61 


60   80 
65   63 


84   75 
64   59 


75   65 
56   52 


81   80 
60   56 


82   72 
60   57 


68   81 
67   59 


83  79  81 

47  54  46 

81  83  76 

43  57  54 


80   67 
56   52 


86   84   78 
50   60   58 


84  88  74 

51  57  61 

81  80  74 

55  58  54 

81  76  73 

56  59  55 

76  88  84 

56  58  62 

70  84  80 

45  58  53 

84  80  73 

47  64  57 


88   86 
51   61 


89   83 
52   65 


79   80   68 

38   60   51 


88   81 
56   62 


78   90 
56   67 


81   78 
64   60 


78   92 
52   54 


82   84   82 
46   58   59 


76   90 
53   54 


86   83 
59   64 


87   86 
54   61 


86   85 
49   62 


76   90   82 
53   63   59 


79   89   79 
53   65   58 


85   90 

57   60 


79   76   74 
43   55   53 


90   76 
58   62 


84   88 
53   60 


48   58   60 
77   77   73 


86   87   72 
60   64   61 


83   80   75 

47   58   54 


80   92 
58   62 


83   81   82 
46   51   61 


75   75   70 
45   48   44 


81   83   80 
48   54   50 


76   78   76 
46   43   48 


81   81   68 
53   58   60 


81   87 
55   57 


78   74 
51   44 


80   79 
48   55 


84   78 
55   54 


75   73 
43   43 


82   85   78 
50   57   62 


69   83   84 
53   56   63 


75   84 
54   56 


82   80 
53   58 


77   77 
45   48 


83   85 
49   51 


78   85 
55   56 


83   85 
54   56 


82   80 
62   54 


74   84 
54   57 


80  84 

54  61 

73  83 

54  54 

75  72 

45  54 

84  88 

54  59 

82  83 

52  50 

84  84 

49  55 

75  73 

40  43 

82  83 
52  57 

83  85 
45  48 


56   60   63 


78   76   76 
54   59   54 


75   73   81 
55   56   58 


59   63   58 


72   64   87 
58   62   62 


75   70   76 


76   72   75 
55   60   56 


82   79   81 


62 

80 


78   80 
66   63 


69   76 
59   57 


85   88 
63   58 


83   83   80 


73   76   78 
53   38   43 


71 

75 

81 

B0 

84 

77 

5S 

46 

49 

54 

67 

66 

79 

86 

87 

89 

B9 

82 

49 

44 

51 

54 

65 

M 

76 

84 

64 

63 

77 

83 

65 

66 

77 

81 

62 

58 

79 

80 

51 

6? 

82 

80 

64 

65 

83 

90 

66 

67 

82 

79 

60 

66 

75 

70 

53 

51 

80 

84 

65 

66 

83 

90 

63 

64 

85 

86 

62 

58 

70 

75 

56 

52 

81 

81 

58 

67 

75 

83 

SB 

56 

81 

85 

64 

65 

83 

B5 

46 

49 

77 

82 

3  8 

42 

68 

78 

55 

57 

77 

76 

54 

55 

76 

Bl 

39 

46 

83 

85 

49 

49 

BO 

87 

87 

52 

42 

55 

69 

77 

78 

50 

35 

41 

75 

83 

86 

58 

51 

57 

86 

76 

85 

57 

52 

57 

82 

90 

9  3 

53 

49 

53 

82 

80 

85 

5? 

49 

54 

79  82  87 

56  49  57 

68  66  75 

53  53  46 

81  83  84 

59  42  47 

89  78  78 

58  56  55 

78  66  88 

54  50  54 

79  83  87 

59  50  63 

79  84  87 

54  44  51 

87 


82   78 
56   49 


85   78   84 
55   51   57 


85   84   86 
64   54   58 


82   78   85 
55   52   54 


78   87 
58   53 


88   84 
63   47 


59 

70  77 

50  36 

79  80   8 

52  50 

76  75 

53  45   45 


28   29   30   31 


48   60   70 


77   79 
62   62 


75   81   73 
63   64   62 


85   83   87 
57   63   65 


84   88   80 

49   60   65 


53   64   67 


54   63   64 


87 

65 

85 
66 

77 
58 

72 

62 

86 
67 

84 
68 

86 

68 

87 
69 

85 
67 

87 
64 

57   60   66 


84   79 
65   67 


79   72 
61   64 


88   78 
60   66 


85   90 
64   66 


87   85 
66   67 


87   84 
67   66 


86   81 
66   69 


88   86 
67   66 


83   87 
66   65 


89   89 
66   67 


84   85 
66   69 


78   75 
50   62 


87   83 
67   69 


68   87 
65   66 


90   89 
62   65 


77   73 
58   62 


85   82 
60   67 


85   91 
66   69 


Sm  R«Ur«oc*  Note*  Following  Sutioo  Indox 


DAILY  TEMPERATURES 


■ 


Day  Of  Month 


LONDON  LOCKS 
MADISON 

MANNINGTON  1  N 
MARTINSBURG  FAA  AP 


MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  FAA  AP 

PARKERSBURG  W8  CITY 

PARSONS  1  SE 

PETERSBURG 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICHWOOD  3  NNE 

RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 

ROWLESBURG  1 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WINFIELD  LOCKS 


83   68 
50   51 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


78   83 
51   51 


79   82 
49   45 


82   87 
56   51 


78   81 
47   46 


75   81 
41   44 


80   86 

48   49   60 


80   86 
45   44 


52   53   61 


79   85   84 
50   49 


81   84   83 
52   54 


B5   87 

51   51   62 


75   80 
45   49 


85  89  92 

56  54  56 

85  88  92 

61  58  65 

88  91  90 

45  58  60 

85  89  80 

64  59  60 


89   90   78 
50   56   62 


60   54   59 


56   62   65 


53   58   60 


88   92   73 
58   60   56 


55   61   59 


82   84   88 
58   57   58 


80   84   83 
53   55   63 


82   86   84 
55   56 


76   85 
48   46 


81   86 

49   50   59 


74   80 
45   45 


76   85 
48   46 


80   85 
50   51 


86   89   84 
55   52 


72   77   74 
»6   49 


84   86 

50   51   65 


79   86   86 
49   47 


78   87 
51   48 


80   84 
48   50 


65   68   77 
50   48   50 


75   79   83 
41   45   55 


77  79  8* 

48  48  58 

82  88 

48  47  5 

81  84 

53  53  6 

80  84 

47  47 

77  82  86 

51  51  54 

77  80  83 

54  53  56 

80  86  81 

41  44  58 


79   83 
53   54 


88   89   75 
55   61   57 


86   86   80 
56   54   60 


85   89 
63   61 


80   81   74 
54   51   56 

86   91   84 


88   89 
52   57 


79   60   72 


89   89 
60   59 


10  |  11  :  12   13   14   15  16   17   18   19   20  '   21   22   23   24   25 


88   89 
52   55 


74   75 
55   43 


81   84 
59   58 


84   82   87 
62   58   61 


61  55  58 

86  89  75 

64  66  54 

89  90  74 

51  58  51 

84  88  90 

59  58  61 

84  87  88 

57  59  59 

84  88  86 

61  60  57 

84  89  90 

54  57  60 


78   78   75 
46   47   49 


77   77   78 
52   53   54 


78   74   74 
41   44   44 


75   75   75 
50   52   46 


74   73   75 
45   49   42 


76   71   75 
46   51   46 


76   79   82 
46   47   46 


81   78   77 
41   49   41 


70   7B   78 
49   52   50 


45   48   47 


75   79   80 
45   47   47 


78   81   85 
52   52   51 


78   78   69 
46   54   46 


74   80   80 
51   53   54 


71   78   79 
52   54   55 


75   78   78 
41   41   47 


78   76   77 
47   54   48 


71   68   72 
39   45   45 


76   78   74 
44   48   43 


83   83   72 
54   58   49 


77   77   80 
52   51   50 


70   6*   72 
46   51   49 


76   78   82 
46   46   48 


78   76   77 
43   45   42 


76   80   80 
43   49   47 


73   77   79 
49   50   49 


70   69   65 
43   47   46 


82   78   65 
50   55   43 


80   74   74 
45   49   42 


80   75   80 
49   50   52 


72   77   78 
46   49   49 


72   77   78 
42   43   42 


79   76   79 
50   53   SO 


74   72   76 
48   49   49 


60   78   75 
52   56   47 


79   75   77 
50   52   54 


82   85   88 
46   46   51 


81   85   88 
50   53   59 


75   83   85 
41   44   58 


76   85   84 
46   46   65 


74   82   78 
36   40   55 


78   79   79 
44   45   58 


44   47   66 


80   85 
37   42 


83   65   74 
56   52   66 


83   64 
46   49 


86   88 
45   50 


89   83 
51   68 


79  83  84 

50  49  49 

82  85  77 

50  53  67 

84  87  80 

53  54  66 

79  81  80 

43  44  60 

79  85  62 

43  47  65 

75  77  76 

43  44  57 

78  79  86 

41  47  58 

83  85  87 

47  52  76 

83  81  81 

48  51  69 

74  75  76 

51  48  60 

84  8  8  86 
47  56  66 

78  87  85 

39  44  61 

84  84  83 

43  47  61 

82  85  83 

47  46  67 


69   68 
45   47 


74   77 
46   45 


75  75  84 

40  44  59 

85  85  82 

41  49  59 

83  86  80 

45  52  65 

61  85  82 

40  45  65 

80  84  86 

48  49  54 

79  83  85 
47  50  53 

80  84  83 
44  46  57 

81  85  88 
52  53  58 


66   86 
66   67 


80   83 
64   62 


79   80 
65   63 


81   81 
60   60 


60   61   55 


66   66   62 


86   85 
64   64 


82   79 
64   64 


64   64   59 


75   82 
61   64 


62   80 
66   67 


65   84 
52   64 


84   79 
67   64 


85   79 
66   65 


85  85   73 

66  62   63 

79  77 
60  56 

80  79 

62  66 

86  86 

64  66 

85  82 

67  68 

76  76 

57  59 

85  79 

65  65 

82  83 

64  63 

83  83 

65  65 

84  79 

63  66 

72  76 

58  58 

82  84 

60  62 

82  82 

64  65 

85  83 
62  64 

76  80 

61  65 

76  83 

62  65 

79  85 

66  67 

75  82 

60  62 

65  86 

61  62 

84  86 

65  66 


76   90   84 
54   55   55 


77 

90 

82 

57 

60 

59 

76 

87 

80 

50 

63 

52 

86 

89 

74 

5* 

61 

56 

81 

83 

60 

44 

55 

56 

61 

80 

73 

50 

57 

55 

81 

75 

62 

65 

57 

87   89   86 
45   56   59 


87 

81 

69 

58 

64 

53 

87 

83 

77 

55 

65 

57 

87 

84 

e.b 

57 

70 

55 

87   82   85 
54   62   60 


74   87 
50   58 


87   76   72 
58   60   58 


87   79   74 
59   60   58 


86 

84 

75 

49 

61 

58 

85 

89 

79 

50 

50 

63 

80 

81 

65 

44 

58 

55 

74 

87 

86 

52 

61 

62 

74 

90 

82 

54 

60 

64 

81 

81 

72 

57 

66 

59 

88   80 
54   66 


88   90 
49   57 


89   86 
52   60 


53   66 
74   76 


46   52   55 


76   83 
49   59 


61 

88   65   70 
50   62   57 


85   80 
59   66 


86   83 
48   65 


75  89 
53  55 

76  89 
61  62   56 

87  85 

50  58 

79  88   79 

59  60   59 


85   65 
51   55 


83   86 
56   58 


82   84   72 
50   54   55 


82   82   75 
52   59   56 


46  49  50 

79  60  72 

46  48  55 

83  83  75 

52  57  55 

83  85  84 

48  49  50 

61  77  69 

52  59  60 

82  80  72 

51  57  54 


85  84  76 

54  60  60 

65  61  83 

46  51  49 

81  82  68 

54  60  60 

83  60  71 

55  61  60 

78  79  77 

52  53  51 

83  84  69 
54  57  55 

76  76  71 

44  47  55 

84  86  84 
51  58  51 

78  85  90 

58  56  59 

81  83  83 

53  57  61 


86   79 
56   58 


83   80 
53   50 


81   76 
.56   50 


82   80 
53   61 


76   75 
47   51 


85   84 
47   59 


82   62 
54   52 


85   77 
50   55 


80   72 
57   57 


61   74 
55   51 


63   83 
55   56 


88   63 
48   56 


84   86 
55   60 


83   81   88 
58   61   52 


80   79 
64   64 


62   83 
62   62 


84   38 
64   66 


82   87 
60   56 


74   82 
58   58 


76   80 
64   61 


84   86 
63   56 


81   79 
65   62 


80   81 
61   61 


80   80 
65   71 


77   83 
66   64 


79   80 
59   62 


74   79 
66   63 


75   81 
66   63 


79   60 
62   59 


65   89 
65   63 


73   79 
57   55 


72   84 
60   60 


79   78 
62   64 


79   81 
63   67 


80   83 
64   65 


84   87 
64   60 


82   81 
64   60 


75   81 
64   62 


51   57   58 


75   75 
57   56 


74   85 
60   59 


78   84 
62   60 


80   79 
67   67 


62   78 
65   63 


80   80 
63   67 


77   85 
59   56 


61   60 
65   66 


78   83 
51   51 


76   81 
55   59 


83   85 
40   46 


84   86 
49   53 


80   82 
40   45 


74   81 
45   48 


66   88 
46   54 


85   85 
41   46 


85   89 
50   58 


85   88 
48   53 


84   91 
47   52 


88   90 
50   56 


74   78 
47   43 


84   85 
51   61 


86   88 
53   61 


83   84 
47   51 


84   86 
48   46 


80   87 
41   46 


83   84 
55   46 


79   78 
66   58 


84   86 
49   55 


30   31 


83   85 
46   56 


75   77 

46   45 


75   73 
50   47 


78   82 
45   50 


86   90 
45   50 


85   86 
48   55 


83   87 
44   50 


78   86 
48   53 


79   65 
48   51 


78   83 
45   45 


79   65 
54   54 


87   86   89 
55   58   64 


84   88   83 
61   68   66 


89   67   90 
57   57   67 


86   89   85 
52   66   68 


82   88   79 

45   60   59 


79   82   80 
50   62   65 


91   63   83 
56   66   69 


89   91   84 
46   65   60 


92   83   82 
64   66   68 


90   86   82 
56   60   68 


90   85   90 
56   66   65 


90   65   80 
59   62   70 


84   81   66 
59   64   67 


85   84   81 
59   67   66 


86   86   65 
62   67   63 


87   87   79 
52   6*   67 


89   84   90 
51   60   65 


82   79   77 
49   60   65 


87   89   88 
52   64   67 


91   84   88 
60   64   66 


57   57   66 


85   88   87 
48   55   59 


85   85 
44   50 


87   90 
46   51 


89  87 

65  66 

91  85 

65  66 


85  84  85 

61  66  68 

79  76  76 

51  55  60 

83  82  65 

51  61  63 

83  85  69 

56  65  63 

89  85  84 

5  2  63  66 

88  83  87 

59  66  64 


86   89   87 
59   61   66 


84   88   83 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ot    I 


WEST    VIRGINIA 




Station 

July 

August 

S.-i'l. ■[!,!•,■[ 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

LMHON 

■.  0S0  COLLEGE 

1  HOSPITAL 

0 
0 
29 
2 

0 

0 
0 
12 
2 
0 

A0 

78 
18* 
96 

se 

326 
468 
354 
324 

683 

815 
720 
704 

875 
866 
980 
887 
878 

909 
1076 
949 
945 

942 
960 

1088 
976 
971 

1131 
1313 
1165 
1125 

309 
421 
296 
311 

258 
323 
245 
248 

15 
92 
47 
19 

5535 
6801 
5739 
5613 

RINGS 
vER  6  SSK 
LjCFlEL?  2  N. 
LUCflELD  FAA  AIRPORT 

0 
7 
0 

2 
1 
0 

72 
100 
78 

80 

209 
315 

326 
357 

695 

718 
706 
686 
752 

822 
858 
906 
852 
916 

937 

973 

936 

1005 

949 
908 
1022 

1034 

1255 

1061 
1214 
1148 
1232 

291 
360 

322 

175 
206 
296 

277 

20 
89 

24 

3388 

LUfFlElD  MERCER  CO  AP 
LUCSTOKE  DAM 
BANOONVILLE 
IrODIrUMON  2  • 
AW4YIING0  ST  FOREST 

0 

s 

0 
0 

0 
5 

0 
0 

22 
115 
82 
55 

285 

405 
317 
268 

665 

787 
703 

881 
981 
877 
811 

916 
1065 
933 
825 

915 

1083 

971 

878 

1098 
1293 
1138 
964 

309 
435 
323 
233 

206 
303 
2*1 
166 

7 
75 
21 
12 

530* 
6555 
5606 

AIM  3  S 

«*AAN  VALLEY 

HARLESTON  «l»       R 

-A»lt$TC»l  1 

LAttseuPG  l 

0 
55 

0 
0 
0 

0 
23 
0 
0 
0 

65 
209 
32 
2A 
A2 

313 
471 
253 
238 
308 

691 
858 
634 
619 
709 

863 
1024 
769 
773 
856 

893 
1134 
845 
853 
918 

92  2 
1159 
892 
883 
949 

1084 
1404 
99* 
986 
1088 

261 
483 
214 
243 
288 

187 
*20 
177 
167 
202 

5 

122 

* 
8 
6 

528* 
7362 
*81* 
♦  79* 
5366 

4417 

»ESt« 

^ll»S  AIRPORT 

«,R«C»' 

LAT  top 

•Mam  2  n 

0 

1 

0 
9 
0 

2 
0 
0 
1 
1 

5* 
115 

58 
119 

56 

335 

304 
423 
331 

705 

688 
838 
678 

879 

847 
952 
856 

941 

938 
1040 
958 

973 

963 
1074 
982 

1126 

109* 
1261 
1173 

318 

285 
360 
327 

215 

206 
336 
239 

10 

8 
78 
17 

5558 

5391 
6511 
5618 

5773 

1£ 
UNTSVILLE  2  1. 

0 
0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 

0 

30 
*2 
36 
62 

47 

250 
267 
258 
312 

301 

632 
628 
625 
653 

675 

824 
798 
784 
842 
865 

861 
845 
840 
932 
939 

915 

877 
873 
938 
982 

1029 
1039 
1039 
1113 
1114 

269 
239 
233 
291 

294 

198 
171 
167 
222 

198 

5 
3 
5 
17 
1* 

5013 
♦  909 
*860 
5382 
5*31 

Uf.ll 

■•VERS  FERRY  NAT  MONNT 
-L I  POL  IS  OAK 

■  *  KB  CITY 

0 
0 

0 
27 
0 

0 
0 
0 
10 
0 

*5 
37 
5A 
155 
23 

267 
243 
366 
426 
229 

664 

58  2 

785 
604 

830 

776 

983 

748 

893 
867 

1083 

807 

939 
811 

1082 
871 

1022 
940 
942 

962 

279 
221 
299 
*S4 

205 

193 
117 
201 
348 

157 

13 
1 
7 

91 
0 

51*5 
4595 

4606 

4073 

EAMEYSVILLE  1  NW 
SYSER 

umbhabo*  state  forest 

»k:n 

FrIISSURG 

0 
0 
44 

0 
0 

0 

25 
0 
0 

59 

63 
197 
A* 
6A 

277 

465 
2T* 
342 

654 
708 
827 
673 

707 

841 
823 
1126 
825 
878 

911 
896 
1113 
870 
962 

882 
901 
1119 
916 
989 

1038 
105* 
1*17 
1086 
1158 

275 
298 

268 
319 

174 
195 
438 
199 
262 

12 

18 

128 

5 
30 

5123 

5162 
5711 

OMOON  LOCKS 
AOISON 
ANHING'ON  1  N 

9G  FAA  AP 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
32 
25 
8A 
61 

209 
279 
241 
340 
294 

602 
671 
663 
740 
695 

732 
864 
826 
904 
871 

828 
928 
880 
982 
958 

849 
931 
899 
999 
917 

956 
1073 

997 
1171 
1046 

235 
302 
255 
307 
296 

149 
199 
163 
235 
190 

0 
16 

3 
35 
11 

4576 
5295 
4952 
5798 
5339 

.  ROSS 

:dclebourhe  2  ese 
0okfiel0  mcneill 
0k6aht0vn  faa  airport 

A 

0 
0 

1 

0 

A 
0 
0 
0 
0 

90 
72 
62 
68 
62 

358 
349 
316 
291 
308 

711 
723 
704 
658 
689 

916 
929 
872 
882 
853 

1006 
1003 
917 
935 
943 

1036 
987 
961 
931 

975 

1203 
1208 
1111 
1096 
1111 

349 

3*0 
277 
297 
295 

286 
266 
197 

197 
203 

48 
43 
10 
23 

10 

6011 
5920 
5*27 
5379 
5449 

ORGANTOVN  LOCK  AND  DAM 
£11  CUMBERLAND  DAM  9 
••  MARTINSVILLE 
*l  HILL 
»RK£RSBURG  FAA  AP 

0 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

63 
56 
A2 
6A 
46 

306 
299 
281 
35* 

306 

691 
702 
673 

761 
701 

861 
869 
838 
946 
863 

938 
947 
918 

1008 
918 

970 
969 
936 
1020 
961 

1102 
1077 
1032 
1166 
1075 

303 
298 
239 
334 
266 

187 
188 
174 
266 

205 

10 

s 

0 

35 

3 

5431 
5413 
5133 
5957 
5  344 

'RKERS8URG  KB  CITY  //R 
=  <ON  =  1  SE 

raseM 

.CK-NS  : 

:ed«om- 

0 
0 

0 

9 
0 

0 
0 
0 
5 

0 

A* 

90 
51 
127 
65 

275 
356 
2T9 
386 
340 

676 
724 
632 
775 
728 

820 
923 
805 
965 
875 

880 
979 
887 
1021 
959 

930 
990 
908 
1042 
962 

1038 
1168 
1065 
1259 
1111 

2*8 
328 
243 
380 
327 

183 
26* 
185 
33* 
212 

3 
25 
11 
69 
25 

5097 
5847 
5066 
6372 
5604 

4750 

•  X!0  DAM  22 
1CHMO0  3  MME 

•*>•    '  RUE 

0 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
3 
0 
0 

31 
34 
96 

45 
57 

264 
249 
400 
300 
285 

635 

785 
690 
673 

810 
772 
945 
855 
855 

881 

838 
1039 
902 
910 

882 
893 
1075 
933 
892 

1026 
1023 
1269 
1026 
10*6 

281 
230 
379 
229 

273 

185 
157 
357 
161 

187 

5 

1 

7 
20 

4832 

51*8 
5198 

OM.ESBURG  1 

=ENCE» 

••vce  kkob 

»  ON 

IERJIA  BRISCOE 

0 
0 
15 
0 
0 

0 
0 
7 
0 
0 

55 
39 
104 
75 
64 

292 

283 
443 
339 

337 

668 
638 
848 

720 

874 
7B1 

1043 
925 

939 

865 

1172 

966 

9*5 
920 
1182 
989 

1119 

1040 
1338 
1170 

287 
236 
462 
340 

195 
182 
410 
277 

9 

7 

91 

46 

5383 
4991 
7115 
5849 

AROCNSVILLE  R  M  FARM 
EBSTER  SPRINGS 
EIRTON 
ELLSBURG  3  NE 

=  !'» 

0 
0 
0 
0 

0 

A 
0 
0 
0 
0 

72 
54 
56 
84 
61 

318 
297 
306 
360 
312 

681 

648 
703 
719 
676 

890 
816 
839 
866 

857 

96* 
872 
965 
961 
937 

960 
886 
994 
966 
968 

1150 
1076 
1086 
1121 
1138 

351 
244 
297 
307 
323 

222 
201 
180 
20* 
206 

35 

4 
13 
28 

6 

56*7 
5098 
5*39 
5616 
5484 

heeling  karkood  DAM  12 

Nltl  SULPHUR  SPRINGS 
ILLIMSOM 

:«t»lELD  LOCKS 

0 
2 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

62 

63 
10 
26 

333 
316 
204 
252 

709 
692 

589 
62  7 

873 
867 

805 

954 
923 

881 

980 
929 

933 

1141 
1111 

1046 

343 
276 

290 

210 
222 

176 

14 
15 

1 

5619 
5416 

5037 

See   Reference  Notes   Following  Station    Index 


tv 

AJ: 

'UJ 

±fA 

IK 

JN 

n 

JMJ 

J     \ 

/vu 

NL 

■  >  .1 

VIDGII 

■'  ->   1*1 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1' 

BLUESTONE    DAM 

EVAP 
WIND 

.21 
37 

.21 
8 

.40 
29 

.05 
20 

.17 
19 

.25 
25 

.24 
43 

.21 
21 

.08 
31 

.24 
34 

.23 
25 

.21 
26 

.21 
42 

.12 
26 

.24 
44 

.18 
39 

.26 
40 

.29 
50 

.22 
45 

.35 
31 

.24 
24 

.11 

30 

.07 
2') 

.08 

27 

.07 
55 

.34 
32 

.19 
26 

.25 
23 

.19 
31 

.24 
34 

6. 

a 

CLARKSBURG   1 

EVAP 
KIND 

.18 
SI 

.18 
40 

.13 
42 

.14 

22 

.21 
41 

.21 

66 

.23 

58 

.17 
49 

.20 
44 

.20 
23 

.12 
35 

.12 
SS 

.07 
29 

.15 

44 

.05 
58 

.28 

51 

.20 
94 

.11 

61 

.17 

38 

43 

34 

.25 
26 

.08 
28 

.29 
108 

.16 
48 

.17 
30 

.18 

27 

23 
38 

.07 
98 

.06 
46 

4. 

14 

HOGSETT  GALLIPOLIS   DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

60 

.20 
20 

.20 

50 

.13 
50 

.20 
50 

.10 

10 

.15 
S3 

.16 

47 

.24 

54 

.22 

17 

.32 
39 

.12 
SO 

.41 
60 

.10 

65 

.25 
50 

.20 
35 

.13 
89 

.25 

36 

.22 
80 

.17 
35 

.15 

30 

.01 
20 

.20 

80 

.08 

33 

.36 

80 

.40 
17 

.21 

30 

27 

25 

.10 
45 

.08 

40 

u 

WARDENSVILLE    R  M    FARM 

EVAP 
WIND 

.20 
48 

.19 
27 

.10 

35 

.36 

32 

.17 
20 

.24 
16 

.24 

31 

.21 
26 

.27 
28 

.24 
23 

.21 
21 

.24 

21 

.12 
49 

.21 
19 

33 

.26 

57 

.26 

47 

.30 
63 

.24 

31 

.19 
14 

.22 
26 

.06 
15 

.08 
19 

14 
14 

.25 
77 

.23 
32 

.21 
18 

.IS 

17 

.39 
46 

.23 

47 

8 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST   VIRGIN! 
DELAYED  DAT 


Station 

Tern 

peoture 

Prec.p 

„a„on 

•  i 

2  e 

«    E 

2     E 

<  s 

< 

|  J  1 

See 

a;  * 

X 

Q 

| 

Q 

a 

No  of  Days 

5 

|  J  1 

See 
q  .r  2? 

o 

6 

o 

Snow.  Sleet 

r<o  of  D*n 

Max 

Mm 

1 

O    O 
S    o 

Q 

i 

o 

I 

o 

b| 

si 

si 

&j 

< 
c 

FEBRUARY    1960 

MADISON 

MARCH   1960 

44.0 

23.5 

33.8 

68 

11 

3 

20 

899 

0 

3 

26 

0 

3.85 

1.02 

19 

18.5 

10 

15+ 

7 

4 

1 

HAD I SON 

APRIL   1960 

43.9 

21.4 

32.7 

80 

30 

7 

13 

997 

0 

5 

29 

0 

2.19 

.54 

3 

22.0 

7 

10 

6 

2 

0 

MADISON 

73.1 

41.2 

57.2 

91 

24 

22 

11 

255 

2 

0 

8 

0 

2.61 

1.20 

27 

0 

0 

5 

2 

1 

So«   Reference  Rotes   following  station    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

VEST   VIRGINIA 

DELAY ID  DATA 

»- 

Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

rBBt'AIT    IMO 

-HOP 

.03 

.79 

.05 

.03 

.06 

.70 

.01 

1.02 

T 

.03 

.30 

.12 

T 

.02 

.12 

3.93 

UKI    19*0 

oim 

T 

.M 

.0* 

.01 

.o» 

.M 

.13 

.so 

.01 

.09 

.19 

.01 

T 

.13 

2.19 

am.il  l  MO 

>IJ0»                                          T                                .59      .19      .91 

.05 

.03 

T 

.10 

.07 

1.20 

.09 

2.61 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

■ 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

i 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

riBRUARY    1960 

UDISOH 

MAX 

MIN 

53 
28 

57 
27 

42 
19 

50 
19 

SO 

24 

52 
38 
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APRIL   1960 
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MIN 
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Cllmatologlcal  Data  Table: 

Moorefield-McNeill 


Dally  Temperature  Table: 

Moorefield-McNeill 


CORRECTIONS 
MONTH:   DECEMBER  1959 


Average  maximum  temperature  should  be  48. 6M; 
average  temperature  should  be  36. 4M;  total 
degree  days  should  be  882.   Northeastern 
Division  average  should  be  37.2,  departure 
from  long  term  average  +3.1. 

Average  maximum  temperature  should  be  48.6. 


ANNUAL  1959 


Evaporation  and  Wind  Table: 
Bluestone  Dam 

Clarksburg  1 

Hogsett  Gallipolis  Dam 

Wardeosville  R  H  Farm 


Climatologlcal  Data  Table: 
Lakin 


Dally  Precipitation  Table: 

Lakin 


MONTH:   FEBRUARY  1960 


Total  evaporation  for  July  should  be  6.33; 
wind  movement  950. 


Total  evaporation  for  July  should  be  5.32; 
departure,  -0.73;  wind  movement,  1266. 


Total  evaporation  for  July  should  be  5,60; 
wind  movement,  1154. 


Total  evaporation  for  July  should  be  B6.45; 
departure,  +0.03;  wind  movement,  767. 


Monthly  total  should  be  missing.   South- 
western Division  precipitation  average 
should  be  4.02;  departure  from  long  term 
average  +0.95. 

Monthly  total  should  be  missing. 


Renlck  2  S 


Cover  Page: 


MONTHS:   APRIL  &  MAY  1960 


Correct  as  follows:   14th,  0.48;  15th,  0; 
monthly  total,  2.12. 


The  name  of  the  Secretary  of  Commerce  should 
be  Frederick  H.  Mueller. 
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WEST  VIRGINIA  -  JULY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  27th  at  Logan  and  on  the  25th  at 

Hogsett  Gallipolis  Dam 

Lowest  Temperature:   35°  on  the  8th  at  Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:   7.05  inches  at  Clenden  1  SW 

Least  Total  Precipitation:   1.30  inches  at  Mathias 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.84  inches  on  the  14th  at  Berkeley 

Springs 
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GARY 

LEW1SBURG 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

AM 

AM 
AM 

84.4 
82.5 
84.9 
82.8 
84.8 

61.5 
54.7 
62.0 
54.9 
56.9 

73.0 
68.6 
73.5 
68.9 
70.9 

-  1.0 
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43 
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46 
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0 
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FRANKLIN    2    N 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

KEYSER 

85.3 
82.7 
86.0 
85.8 
86. 4M 

56.7 
56.0 
62.7 
59.0 
54. 9M 

71.0 
69.4 
74.4 
72.4 

70. 7M 

-    3.3 

91 
89 
94 
93 
94 

3 
23 
23 
23 
28 

45 
44 
54 

47 
44 

8  + 

8 

8 

8 

8 

3 
5 
0 
0 
2 

3 
0 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.21 
2.66 
2.42 
1.99 

4.27 

-1.52 

2.84 
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1.08 
1.00 
1.15 

14 
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14 

14 
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.0 
.0 
.0 
.0 
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0 
0 
0 
0 
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7 
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MARTINSBURG    FAA    AP 
MATHIAS 

MOOREFIELD    MCNEILL 
PETERSBURG 
PIEDMONT 

AM 

85.0 
82.5 
86.4 
87.1 
84.1 

60.1 
52.9 
54.1 
57.8 
57.5 

72.6 
67.7 
70.3 
72.5 
70.8 

-  4.1 

-  2.8 

92 
92 
92 
92 

90 

23 
23 
22 

29+ 
3 

50 
41 
42 
46 

47 

8 
8 
8 
8 

8 

0 
15 
4 
0 
4 

4 
1 

8 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.52 
1.30 
2.80 
1.61 
5.07 

-    1.94 

1.65 

.50 
.37 

1.04 
.46 

1.95 
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1 

14 

19 

14 
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.0 
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4 

ROMNEY    3    NNE 
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AM 
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83. 2M 

57.2 
56. 9M 

71.4 
70.  1M 
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90 

23+ 
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1 
5 

7 
1 

0 
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0 
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0 

2.36 
3.10 
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.0 

0 
0 

6 

8 
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3 

DIVISION 

71.1 
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2.78 

-       .86 

.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 
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■a 

Station 

a 

> 

°1.9 

a  j:^ 
®       5 

u  x  > 

a.  J  a 

■ 

■ 
> 

< 

I    - 
u,    a 

0 

§    1 

Q       J 

°  "5 

o  H 
o  co 

to 

OH 

O  CO 
..  w 

a 

OH 
O  CO 

•  •  w 

a 

OH 
O  CO 

■  •  w 

a 
o 

01 

o 
f 

o 

0) 

1 
o 

01 

oi 
1 

o 
m 

T 

8 

■ 

8.! 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

CHARLESTON  WB   AIRPORT 
HUNTINGTON   WB   CITY 
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Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distan 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issu 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  roont 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  table 
Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effec 


lng 


REFERENCE  NOTES 
o  the  State  Cllmatologi 


in  miles  and  direction  fr 

of  this  bulletin. 

will  be  carried  in  the  June  issue  of 


t  at  Weather 


Office,  Box  986,  Parker: 


rg,  West  Virgin! 


lng 


ved 


th  data  for  January  1957. 

in  °F,  precipitation  and  evaporati 


and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totali 
"Evaporation  and  Wind"  Table.  Max  and  Mln  In  "Evapom 
:o  represent  observations  taken  at  the  prei 


Entries  of  snowfall 


he  "Snowfall 


lability  in  the  snowpack  may 
he  "Seasonal  Snowfall"  Table 


and  sleet.   Entries  of 


Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporat 
24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  time 
saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special" 

Hourly  precipitat 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Statio 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


0m  l : 


ata 


me  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these  stations  snow 
the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipi 


ground  values 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Table 


wind 


No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Tempe 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual 
-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table   "Evapo 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*-4   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  auton 
*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
9     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-cov 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equiva 
H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  i 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  f 
SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


by 
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exposed  in  a  shelter  lo 


in  Hourly  Precipi 


ning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this 
ay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bur 
und  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data  lor  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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MAX 

T» 
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76 
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77 

78 
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70 

S3 
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78 

S2 

78 

78 
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84 

83 

80 
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79 

75 
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60 

60 
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62 

60 
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52 

61 
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58 
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59 
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54 

54 
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.6 
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62 
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T» 
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76 
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77 
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82 

77 

78 

79 

85 
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83 
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65 

65 
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57 

55 

62 

56.4 

tDSOM 
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73 

82 

90 
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73 

78 

77 

82 

87 

77 

76 

86 

83 

82 

80 

81 

82 

85 

85 

80 

82 

86 

86 

87 

91 

90 

90 

91 

91 

87 

87 
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62 
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50 

54 

*o 
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58 
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63 
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60 

63 
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76 
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77 
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75 
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78 
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83 

82 
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59 
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51 

54 
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78 
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75 

72 

75 

72 

74 

76 

68 

75 

76 

80 

72 

74 

76 

77 

SO 

81 

77 

77 

83 

81 

82 

8  2 

83 

78 

76 

76 

79 

81 

77.1 

MIN 

61 

62 

60 

60 

59 

55 

55 

53 

57 

61 

59 

54 

62 

61 

55 

61 

61 

64 

62 

60 

58 

60 

65 

61 

66 

69 

64 

60 

60 

56 

62 

60.1 

LU€STO«E  DAN 

MAX 

82 

79 

M 

84 

80 

90 

83 

80 

82 

85 

74 

81 

86 

87 

78 

82 

86 

86 

89 

81 

S3 

S3 

89 

88 

90 

90 

90 

82 

84 

85 

66 

83.8 

MIN 

63 

65 

62 

61 

60 

55 

56 

54 

55 

57 

62 

61 

64 

64 

59 

58 

59 

62 

65 

65 

62 

58 

59 

64 

65 

66 

69 

62 

63 

59 

62 

61.2 

•ADO0HV1LLE 

MAX 

•8 

72 

81 

84 

70 

72 

75 

73 

78 

83 

71 

73 

85 

85 

67 

75 

80 

SO 

83 

80 

76 

77 

84 

82 

83 

84 

88 

80 

88 

85 

81 

79.4 

MIN 

61 

57 

51 

54 

45 

43 

44 

41 

45 

52 

61 

56 

57 

61 

47 

42 

46 

53 

57 

58 

43 

46 

54 

58 

53 

58 

62 

55 

55 

54 

59 

52.6 

vtlAPWON  2  « 

MAX 

76 

80 

SI 

74 

75 

79 

76 

80 

63 

77 

78 

83 

86 

79 

76 

81 

83 

86 

82 

81 

80 

85 

86 

88 

88 

90 

86 

86 

85 

85 

78 

81.7 

MIN 

62 

62 

55 

60 

50 

48 

50 

44 

46 

55 

6  2 

56 

58 

64 

54 

47 

52 

60 

63 

62 

50 

50 

54 

59 

57 

61 

66 

58 

58 

54 

62 

56.1 

ABMYLINGO  ST  FOREST 

MAX 

8* 

8* 

80 

92 

84 

85 

81 

8A 

84 

86 

82 

78 

86 

89 

87 

86 

87 

89 

89 

91 

92 

87 

87 

86 

89 

85.6 

MIN 

6* 

58 

61 

60 

49 

49 

63 

56 

58 

60 

70 

55 

52 

60 

65 

60 

57 

55 

59 

62 

63 

67 

59 

60 

59 

58.8 

AIDO  J  S 

MAX 

79 

83 

to 

77 

80 

88 

80 

83 

85 

72 

80 

87 

85 

79 

80 

84 

85 

86 

85 

84 

83 

88 

87 

86 

90 

90 

89 

89 

90 

88 

80 

83.9 

MIN 

6* 

62 

se 

59 

52 

51 

51 

49 

51 

57 

63 

60 

61 

65 

52 

49 

53 

52 

62 

64 

50 

52 

57 

64 

57 

59 

59 

58 

55 

60 

59 

56.9 

ANAAN  VALLEY 

MAX 

69 

74 

79 

67 

68 

71 

70 

71 

80 

72 

70 

78 

82 

65 

74 

77 

75 

81 

77 

74 

76 

82 

60 

80 

80 

82 

76 

80 

76 

76 

77 

75.5 

MIN 

59 

53 

50 

50 

48 

40 

45 

35 

37 

46 

58 

53 

50 

68 

45 

40 

43 

49 

57 

59 

40 

40 

47 

50 

60 

60 

59 

49 

50 

50 

60 

49.7 

■HADLESTO*  KB  AP 

MAX 

7B 

83 

80 

76 

79 

81 

80 

82 

85 

77 

78 

85 

86 

77 

79 

83 

84 

88 

85 

65 

82 

89 

90 

89 

89 

92 

87 

86 

88 

86 

81 

83.5 

MIN 

66 

68 

6* 

64 

60 

54 

58 

53 

53 

64 

66 

62 

65 

63 

58 

55 

59 

68 

68 

65 

60 

57 

64 

65 

66 

66 

70 

64 

62 

64 

66 

62.5 

XADIESTO*  1 

MAX 

85 

79 

95 

81 

78 

BO 

82 

79 

84 

86 

78 

79 

84 

87 

77 

SO 

85 

84 

90 

87 

85 

82 

90 

90 

89 

89 

94 

87 

88 

88 

89 

84.5 

MIN 

66 

67 

61 

66 

60 

56 

57 

54 

54 

64 

65 

62 

66 

68 

60 

57 

60 

65 

66 

67 

59 

57 

63 

66 

67 

67 

70 

64 

62 

63 

67 

62.7 

LAUKSBURG  1 

MAX 

78 

8* 

B3 

76 

78 

81 

81 

84 

89 

73 

79 

91 

86 

75 

94 

85 

82 

85 

86 

83 

88 

92 

88 

89 

90 

93 

90 

92 

92 

87 

84 

84.3 

MIN 

63 

63 

6.4 

58 

53 

52 

51 

49 

52 

60 

63 

61 

61 

65 

51 

49 

52 

62 

62 

56 

51 

52 

57 

64 

60 

64 

65 

64 

63 

59 

61 

58.3 

DE5TOH  1  SSW 

MAX 

86 

80 

85 

81 

78 

80 

81 

80 

84 

88 

73 

79 

88 

86 

77 

84 

87 

85 

85 

83 

89 

89 

89 

90 

92 

87 

89 

90 

89 

84.6 

MIN 

65 

64 

59 

55 

55 

51 

52 

51 

51 

51 

58 

61 

62 

65 

55 

51 

55 

63 

54 

53 

55 

60 

65 

61 

62 

62 

61 

59 

61 

57.8 

LXINS  AIRPORT 

MAX 

MIN 

airmomt 

MAX 

75 

83 

82 

75 

77 

78 

77 

82 

84 

70 

75 

86 

BA 

68 

77 

83 

83 

86 

83 

80 

82 

88 

65 

87 

88 

91 

85 

68 

88 

86 

78 

81.7 

MIN 

63 

62 

60 

60 

54 

53 

52 

50 

54 

59 

64 

60 

64 

59 

52 

50 

56 

61 

63 

62 

51 

55 

59 

62 

59 

68 

66 

62 

62 

59 

63 

58.8 

LAT  TOP 

MAX 

69 

76 

76 

72 

70 

73 

70 

73 

76 

66 

72 

76 

79 

67 

73 

77 

78 

79 

74 

74 

75 

SO 

79 

81 

82 

80 

76 

75 

75 

76 

79 

75.1 

MIN 

60 

62 

56 

60 

55 

47 

53 

48 

48 

56 

61 

53 

55 

60 

55 

53 

52 

58 

61 

60 

52 

49 

57 

61 

59 

65 

65 

53 

60 

52 

61 

56.3 

RARTLIN  2  N 

MAX 

78 

82 

86 

77 

77 

70 

78 

80 

85 

81 

79 

85 

88 

76 

79 

85 

86 

87 

84 

82 

82 

88 

89 

88 

86 

86 

82 

85 

80 

85 

78 

82.7 

MIN 

62 

59 

54 

55 

52 

47 

61 

44 

46 

53 

62 

60 

68 

65 

54 

45 

51 

55 

62 

60 

53 

49 

54 

56 

63 

62 

67 

54 

59 

57 

56 

56.0 

AC" 

MAX 

83 

80 

84 

30 

80 

eo 

83 

81 

83 

84 

76 

80 

86 

89 

77 

81 

85 

85 

89 

82 

84 

64 

89 

87 

89 

90 

92 

85 

88 

85 

86 

84.4 

MIN 

65 

65 

62 

63 

63 

54 

55 

53 

55 

62 

65 

61 

61 

64 

62 

57 

58 

63 

64 

63 

63 

58 

60 

65 

66 

65 

67 

61 

63 

60 

62 

61.5 

ASSA»A» 

-AX 

8* 

83 

83 

78 

7B 

81 

79 

82 

86 

75 

78 

86 

87 

81 

80 

85 

86 

88 

86 

85 

85 

90 

91 

90 

90 

94 

86 

86 

88 

68 

84 

84.7 

MIN 

65 

65 

60 

64 

59 

51 

55 

51 

62 

57 

67 

61 

63 

67 

58 

53 

58 

65 

64 

65 

60 

54 

65 

63 

66 

65 

68 

62 

63 

60 

66 

61.4 

LENVILLE 

MAX 

80 

84 

BO 

80 

80 

82 

81 

83 

85 

81 

80 

86 

87 

81 

80 

84 

85 

89 

86 

86 

84 

87 

90 

90 

90 

92 

87 

88 

89 

89 

82 

84.8 

MIN 

65 

60 

64 

63 

57 

53 

54 

52 

53 

61 

59 

62 

64 

66 

57 

52 

58 

65 

68 

64 

56 

61 

63 

64 

66 

65 

69 

63 

59 

58 

65 

60.8 

=AF'0N  1  NE 

MAX 

79 

83 

83 

77 

77 

79 

77 

82 

84 

77 

77 

87 

82 

80 

78 

84 

84 

87 

84 

82 

82 

88 

87 

88 

86 

91 

86 

88 

87 

85 

82 

83.1 

MIN 

63 

62 

55 

53 

49 

47 

49 

44 

48 

83 

63 

59 

59 

64 

50 

46 

52 

57 

61 

60 

49 

50 

51 

59 

56 

59 

62 

59 

57 

57 

62 

55.3 

DADTSVILLE  2  NW 

MAX 

86 

79 

84 

87 

78 

79 

B2 

80 

88 

85 

73 

79 

88 

86 

77 

81 

84 

87 

88 

87 

85 

86 

90 

90 

90 

90 

93 

89 

90 

89 

90 

85.1 

MIN 

65 

65 

60 

64 

55 

59 

52 

51 

53 

59 

63 

61 

63 

66 

55 

52 

58 

64 

64 

61 

54 

54 

54 

63 

60 

64 

71 

63 

61 

61 

64 

60.0 

AM.II 

MAX 

84 

82 

84 

77 

79 

80 

83 

80 

83 

86 

80 

81 

86 

87 

77 

80 

85 

85 

90 

87 

86 

84 

90 

90 

90 

90 

94 

88 

87 

89 

90 

65.0 

MIN 

66 

65 

60 

60 

60 

54 

58 

53 

53 

63 

67 

61 

64 

67 

56 

54 

59 

64 

66 

63 

57 

54 

61 

64 

66 

62 

70 

62 

63 

62 

64 

61.2 

«»»!■<  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 

8* 

86 

90 

Be 

83 

81 

81 

85 

88 

87 

77 

86 

89 

88 

79 

85 

87 

87 

86 

87 

84 

88 

94 

90 

88 

85 

64 

88 

85 

88 

88 

86.0 

MIN 

67 

61 

66 

6? 

62 

55 

63 

54 

58 

62 

66 

61 

64 

68 

55 

» 

64 

66 

67 

66 

56 

58 

63 

66 

61 

70 

68 

63 

67 

63 

66 

62.7 

OGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 

85 

79 

85 

74 

71 

79 

81 

80 

83 

85 

79 

SI 

88 

86 

77 

80 

83 

86 

89 

87 

85 

84 

91 

91 

98 

92 

94 

89 

89 

91 

90 

84.9 

MIN 

67 

63 

64 

6? 

57 

96 

56 

54 

55 

55 

64 

62 

64 

66 

57 

56 

57 

61 

66 

65 

58 

55 

57 

61 

66 

62 

64 

63 

64 

63 

67 

60.9 

-TRENCH* 

MAX 

70 

78 

75 

71 

69 

70 

70 

73 

78 

74 

70 

78 

80 

76 

71 

75 

76 

80 

77 

75 

78 

80 

79 

80 

84 

78 

84 

81 

79 

77 

75 

76.2 

MIN 

60 

56 

50 

47 

45 

47 

45 

38 

41 

49 

54 

55 

52 

51 

41 

40 

46 

52 

57 

58 

41 

45 

55 

51 

55 

56 

55 

53 

52 

52 

55 

50.1 

tMTlaGTOPl  »B  CIT* 

MAX 

81 

87 

74 

80 

82 

85 

83 

85 

88 

78 

82 

89 

86 

76 

80 

85 

87 

89 

86 

88 

86 

91 

92 

92 

93 

93 

91 

90 

91 

90 

79 

85.8 

MIN 

67 

65 

67 

62 

59 

58 

61 

55 

57 

66 

67 

64 

66 

64 

59 

59 

62 

68 

68 

67 

62 

58 

65 

66 

68 

66 

70 

67 

65 

66 

66 

63.9 

F.ARNEVSVILLE  1  NW 

MAX 

83 

86 

9  0 

89 

81 

81 

81 

84 

88 

86 

77 

87 

90 

86 

79 

85 

86 

87 

87 

86 

84 

88 

93 

87 

86 

86 

85 

88 

85 

90 

89 

85.8 

MIN 

66 

58 

58 

60 

57 

50 

61 

47 

53 

58 

64 

58 

63 

63 

53 

48 

58 

60 

66 

63 

51 

53 

58 

63 

56 

66 

68 

58 

64 

63 

65 

59.0 

EVSER 

MAX 

81 

89 

81 

81 

83 

89 

87 

75 

88 

90 

88 

80 

88 

86 

87 

83 

88 

90 

89 

87 

91 

85 

94 

92 

87 

87 

86.4 

MIN 

62 

49 

46 

52 

44 

49 

54 

62 

58 

58 

62 

50 

46 

60 

61 

48 

49 

57 

55 

58 

59 

65 

57 

59 

57 

50 

54.9 

l*«3»ABO«  STATE  FOREST 

MAX 

79 

70 

72 

75 

73 

70 

78 

78 

70 

70 

73 

80 

74 

73 

74 

81 

79 

80 

79 

78 

75 

76 

76 

75 

75.3 

MIN 

42 

40 

38 

40 

47 

58 

46 

53 

58 

46 

43 

44 

56 

57 

43 

42 

48 

55 

53 

60 

63 

47 

52 

46 

49.0 

A«IP1 

MAX 

83 

84 

82 

84 

83 

SO 

8  6 

87 

85 

79 

85 

85 

81 

82 

76 

SI 

80 

85 

86 

85 

83 

90 

90 

88 

90 

93 

91 

90 

90 

89 

88 

85.2 

MIN 

66 

65 

68 

6  6 

58 

52 

60 

61 

64 

64 

60 

60 

60 

60 

54 

54 

54 

61 

61 

64 

62 

52 

54 

55 

53 

59 

70 

61 

62 

60 

61 

60.0 

EMSawfi 

MAX 

77 

83 

80 

78 

76 

80 

78 

80 

82 

82 

80 

84 

87 

84 

80 

83 

85 

83 

82 

83 

84 

85 

87 

87 

86 

87 

82 

82 

80 

83 

86 

82.5 

MIN 

57 

57 

52 

58 

55 

43 

47 

47 

47 

84 

60 

52 

60 

63 

46 

50 

52 

60 

60 

60 

60 

50 

53 

50 

68 

65 

62 

52 

58 

50 

57 

54.7 

oan 

MAX 

86 

83 

87 

75 

84 

83 

87 

84 

87 

89 

79 

84 

88 

90 

73 

84 

87 

88 

92 

88 

87 

87 

94 

92 

95 

95 

98 

90 

90 

91 

89 

87.3 

MIN 

66 

67 

66 

67 

63 

58 

59 

57 

87 

60 

68 

63 

65 

68 

61 

60 

61 

66 

67 

68 

64 

60 

65 

67 

66 

68 

70 

66 

65 

62 

67 

64.2 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 
-    89    - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST     /IROIN 
JULY   19 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

lb 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

21 

30 

31 

i 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

as 

61 

81 

6? 

86 
59 

83 
59 

80 
56 

80 
52 

82 
53 

81 

51 

85 
53 

85 

64 

79 
60 

81 
59 

8  6 
59 

90 
63 

77 
57 

80 
55 

84 
56 

87 
60 

90 

63 

84 
62 

85 
59 

66 
54 

90 
55 

91 
61 

91 

64 

91 
64 

96 

63 

88 
62 

46 

59 

89 
59 

60 

ti. 

MADISON 

MAX 
MIN 

81 
66 

B2 
62 

84 
63 

81 
65 

80 
61 

7* 

57 

83 
57 

80 
56 

84 
56 

87 
57 

77 
66 

80 
63 

85 

63 

8.7 
67 

73 
60 

■0 
59 

84 
61 

85 

64 

89 
66 

86 
67 

85 

64 

84 
59 

89 

61 

90 

67 

92 
67 

90 

67 

93 

6  9 

-. 
6  6 

66 
60 

89 
62 

88 
66 

64. 
42. 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

82 

62 

8  0 

55 

S3 
55 

83 
52 

82 
48 

79 
45 

82 
47 

83 
42 

83 

48 

84 
59 

76 
62 

86 

57 

87 
59 

85 
63 

77 
50 

81 

54 

85 

47 

85 
55 

86 

60 

84 
60 

81 
50 

4  7 

84 
49 

88 
54 

83 
62 

87 
55 

8  9 
57 

92 
66 

87 

6  0 

66 
59 

40 
67 

■6, 

54. 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

Ti 
66 

8'. 
61 

91 
59 

82 
60 

80 

57 

80 
53 

80 
57 

84 

50 

88 
54 

78 
60 

77 
65 

88 
62 

91 
62 

77 
61 

79 
54 

85 
51 

86 
60 

89 
62 

Bl 
67 

85 

61 

84 
52 

89 

55 

92 
59 

88 

64 

66 
61 

87 
68 

86 

64 

66 

59 

85 
66 

91 
63 

66 

"J 

15. 

to. 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

76 
59 

81 

52 

87 
51 

78 

63 

77 
55 

77 
42 

78 
51 

81 
41 

85 
43 

8.0 
50 

76 
57 

83 
56 

87 

52 

76 
63 

78 
49 

84 
42 

85 

50 

84 
54 

83 
60 

85 
56 

82 

44 

87 
46 

92 

51 

86 
56 

84 
57 

86 
63 

63 
63 

B5 
52 

SI 

57 

66 
57 

82 
68 

62. 
52. 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

76 

58 

80 

62 

76 
54 

74 
61 

75 
54 

77 
46 

74 
50 

78 
46 

80 
46 

74 
55 

75 

62 

80 
56 

84 
61 

75 

56 

77 

6  5 

77 

51 

79 
55 

83 
61 

SO 
61 

79 
60 

79 
56 

84 

50 

S3 

53 

84 

61 

83 
69 

84 
65 

80 

65 

60 
56 

60 
67 

5  5 

82 

51 

79. 

it. 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

79 
64 

82 
64 

80 
59 

76 
59 

78 
52 

81 
51 

8  0 
50 

83 
49 

86 
52 

79 
59 

8  0 
62 

88 

59 

8  2 
62 

75 
65 

80 
53 

84 
48 

85 
54 

86 

60 

B5 

58 

81 
61 

83 
51 

87 

52 

87 
57 

87 
65 

6  9 
5  8 

92 

60 

67 
70 

6  8 
61 

90 

61 

59 

64 

8i. 
i6. 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

80 
61 

86 
55 

91 
50 

82 
56 

80 
52 

82 

44 

79 
51 

83 
42 

88 

44 

88 
45 

78 
62 

88 

57 

91 
55 

80 
65 

86 
47 

88 
43 

87 
52 

89 
55 

87 
62 

88 
58 

84 
45 

9  2 

46 

91 
52 

90 
56 

88 

61 

91 
61 

67 
66 

90 
52 

66 
5  9 

90 

57 

88 
63 

it. 
54. 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
65 

84 
62 

84 
63 

75 
57 

75 
51 

76 
51 

76 
51 

82 

50 

88 

54 

74 
61 

74 
63 

86 
58 

85 
64 

69 
57 

76 
54 

83 
51 

85 
56 

86 

62 

64 
63 

79 

60 

80 
50 

69 
55 

85 

59 

85 

64 

8  9 
62 

92 
67 

84 
66 

89 
64 

86 
63 

87 
60 

77 

61 

82. 
68. 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

77 
65 

84 

62 

84 
59 

76 
59 

78 
52 

79 
51 

78 
52 

82 
42 

86 

54 

77 
60 

77 

64 

89 
60 

87 

61 

80 

64 

79 
51 

83 

50 

85 

55 

87 
58 

89 
62 

81 
58 

82 
52 

86 
48 

86 

54 

86 
63 

89 

5  9 

92 
59 

8  5 
65 

87 

62 

90 

87 

60 

79 
65 

83. 

57. 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 

MIN 

SI 

64 

8  6 
60 

83 
63 

76 

54 

80 
50 

77 
54 

76 
53 

85 
50 

88 

53 

75 
60 

85 
63 

88 
61 

88 
57 

72 

66 

81 
50 

86 
55 

83 
56 

89 
57 

89 
61 

75 
63 

88 
56 

B9 

54 

89 
65 

89 

61 

9  0 
57 

91 
60 

H 

63 

66 
63 

92 

64 

89 
60 

9, 
68 

64. 
58. 

NEW  MARTIN5VILLE 

MAX 
MIN 

7B 
65 

86 
66 

80 
60 

79 

60 

81 
53 

84 
54 

86 
68 

85 
52 

89 

54 

80 
62 

8  0 
61 

93 
62 

85 
62 

80 
65 

83 

57 

86 
53 

87 
56 

89 
62 

66 

62 

84 
64 

85 
54 

90 
55 

89 
60 

90 
67 

92 
60 

93 
63 

66 
72 

90 
64 

91 

66 

85 
62 

87 

62 

65. 

60 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
66 

82 

63 

77 
65 

75 
60 

78 
56 

79 
55 

79 
55 

82 

52 

84 
56 

70 
63 

79 

63 

88 
63 

82 
65 

74 
60 

79 
54 

82 

55 

83 
58 

83 
66 

65 
64 

83 
63 

82 
54 

86 
56 

85 
63 

88 

66 

66 

9  2 

91 
63 

87 
70 

6  6 
65 

90 

66 

88 
63 

80 
64 

62 
61 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

BO 
66 

84 
64 

78 
64 

77 
60 

78 
56 

80 
55 

78 
58 

84 
53 

85 
55 

72 

64 

79 
63 

88 
63 

66 
65 

77 

62 

81 
56 

85 
54 

87 
56 

88 
67 

87 
65 

86 
65 

85 
57 

90 
57 

91 
62 

90 

67 

92 

65 

94 
64 

89 
69 

91 

6  5 

92 

65 

90 

64 

80 

65 

64 
61 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

78 
63 

80 

60 

84 
55 

74 
57 

74 
50 

77 
47 

75 
54 

78 
46 

82 

47 

81 

54 

74 
62 

85 

59 

82 
59 

78 
62 

77 
55 

Bl 
49 

81 
54 

86 
59 

82 

61 

81 
63 

79 
52 

66 

50 

86 

56 

86 

58 

Bl 

60 

88 
61 

83 
63 

64 

59 

95 
59 

63 
56 

61 
63 

61 
56 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

85 

66 

85 
60 

86 
60 

91 

60 

84 
50 

83 

48 

83 
46 

84 
46 

89 
50 

87 
50 

86 
58 

88 

63 

90 
60 

76 
66 

80 
53 

BS 
49 

89 
55 

89 
61 

68 
65 

85 
65 

85 
52 

92 

53 

92 

58 

90 
61 

69 
6  5 

88 
63 

66 
62 

90 

60 

92 
58 

91 

60 

66 
67 

87 
57 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

73 

60 

76 

69 

80 
51 

70 
58 

70 
50 

74 
49 

72 

43 

76 
42 

79 
43 

70 
51 

71 

60 

81 
50 

83 
56 

71 

61 

73 

63 

78 
45 

79 
46 

82 
56 

78 
57 

80 
62 

76 
46 

64 
47 

82 
52 

82 
55 

82 
55 

83 
62 

78 

64 

82 

61 

82 
55 

76 

50 

77. 

53 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

85 

64 

78 
59 

90 
65 

78 
51 

80 
63 

79 
48 

80 
54 

81 
47 

85 
51 

89 
53 

87 

58 

76 
63 

87 
60 

89 
65 

74 

51 

80 

49 

87 
52 

87 
55 

64 

63 

85 
61 

83 

50 

83 
53 

88 

57 

88 
60 

87 
59 

83 
62 

86 
66 

87 
60 

67 
62 

67 
61 

66 

57 

64 
57 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

78 
64 

76 
68 

85 
68 

86 
65 

81 
60 

81 
54 

83 

53 

83 
53 

85 
55 

87 
57 

74 
65 

80 
60 

86 
64 

88 
68 

77 
61 

83 
57 

87 
59 

87 
64 

90 
64 

82 

64 

85 

65 

86 

5  7 

91 
63 

90 
65 

91 
65 

92 
65 

93 

66 

86 

61 

86 

61 

87 

63 

65 
65 

84 
62 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

83 
68 

84 
65 

84 
63 

77 
60 

79 
55 

81 
53 

81 
55 

83 
51 

85 
54 

85 
61 

79 
65 

86 
60 

86 
64 

83 
67 

79 
54 

83 

51 

85 
57 

67 
65 

86 
66 

86 
63 

85 
54 

8  9 
54 

90 
59 

88 

64 

91 
54 

92 
62 

91 
72 

90 
63 

91 
63 

91 
61 

86 
6  6 

85 
60 

RICHWOOD  3  NNE 

MAX 

MIN 

68 

75 
59 

76 

57 

70 
59 

69 

54 

73 
47 

70 
50 

74 
45 

77 
47 

69 

56 

71 
59 

77 
54 

79 
60 

67 
59 

72 
50 

75 

54 

78 
53 

79 
59 

74 

5  9 

74 
61 

75 
52 

81 

51 

80 
57 

81 
56 

81 

57 

81 
66 

76 

60 

79 
55 

78 
59 

77 

52 

77 

60 

75 
55 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

79 

66 

87 
63 

85 
61 

79 
61 

82 
55 

88 

57 

82 
53 

85 
50 

86 
52 

83 
60 

82 
64 

87 
60 

86 

63 

83 

66 

82 
53 

85 
56 

87 
56 

90 
65 

88 
65 

88 
63 

85 
53 

91 

53 

92 
58 

89 
63 

93 
6  6 

94 
62 

91 
71 

90 
62 

92 
61 

92 
60 

83 

04 

66 
60 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

82 

63 

85 
59 

91 
54 

82 
54 

79 
50 

80 
47 

80 
50 

84 
45 

90 
47 

86 
55 

77 
65 

88 
63 

90 
62 

78 
63 

81 
52 

87 

47 

87 
57 

87 
58 

88 
63 

87 
60 

83 

50 

91 

54 

91 
56 

89 
62 

84 

66 

90 
63 

69 

69 

90 
69 

87 
62 

69 
60 

89 
67 

85 

57 

ROWLESBURG  1 

MAX 

MIN 

79 
63 

84 
62 

86 
55 

77 
57 

78 
51 

80 
49 

79 
52 

82 

47 

86 
50 

84 
55 

77 
63 

88 
61 

88 
61 

79 
65 

SO 

64 

85 
49 

84 
53 

86 
58 

84 
62 

80 
63 

83 
51 

88 
51 

85 
57 

88 
63 

89 
59 

90 
63 

84 
65 

88 
6  2 

89 

59 

86 
60 

SI 

65 

83 

57 

SPENCER 

MAX 
MIN 

79 
65 

8  3 
64 

82 
60 

75 
63 

77 
53 

79 
50 

77 
53 

83 
48 

85 
50 

83 
58 

77 

6  6 

85 
58 

84 

60 

82 

65 

78 
54 

82 
50 

85 
54 

87 
64 

85 
65 

83 
64 

81 
54 

8B 
51 

90 
58 

86 
62 

89 
64 

90 
63 

88 
70 

87 
62 

89 
59 

88 
59 

85 
64 

83 
59 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

70 
56 

68 

54 

72 
55 

79 
52 

69 
52 

68 

47 

70 
51 

72 
46 

72 

49 

75 
50 

78 
54 

70 
55 

84 
56 

80 
59 

69 

47 

70 

50 

75 
54 

78 
55 

80 
56 

75 
58 

75 

47 

76 
46 

63 
51 

80 

55 

81 

66 

79 
60 

78 

60 

75 
54 

79 
56 

75 
50 

76 
50 

75 

53 

UNION 

MAX 
MIN 

80 
59 

75 
60 

83 
53 

83 
58 

81 
57 

78 
45 

81 
46 

79 
46 

80 
49 

84 
54 

74 
57 

80 
55 

83 

60 

86 
62 

77 
48 

8  2 
51 

83 
53 

65 
60 

67 
61 

81 
59 

84 
52 

85 
48 

88 
53 

88 
57 

91 
58 

89 
63 

89 

6  9 

8  3 
51 

82 
56 

60 
48 

87 

66 

82 
54 

WAPDFNSVILLf  "     M  FARM 

MAX 
MIN 

83 
62 

79 
49 

85 

54 

89 

57 

79 
48 

79 
56 

76 
46 

81 

49 

85 
54 

77 
59 

76 
60 

85 
58 

8.8 

66 

78 
51 

84 
46 

85 
58 

85 

64 

85 
61 

S3 
50 

80 
52 

86 
57 

90 
55 

B6 

60 

82 

64 

87 

69 

64 

59 

85 
62 

8  2 
92 

86 
64 

83 

56 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
62 

83 
63 

83 
56 

76 
63 

80 
56 

82 

48 

80 
57 

84 
46 

87 
49 

SO 
55 

79 
64 

86 
58 

88 
62 

78 
63 

81 

57 

85 

52 

86 
56 

87 
60 

82 
62 

83 
63 

84 
57 

9u 

50 

90 
58 

90 
60 

90 
60 

93 
63 

89 
66 

85 
55 

88 
60 

85 

50 

S3 

6i 

84 
Jl 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

78 
66 

83 
61 

83 
63 

75 
55 

77 
54 

77 
54 

80 
51 

83 
64 

87 
55 

80 
62 

81 
63 

90 
63 

85 
66 

71 
63 

7  9 
53 

84 

64 

85 
58 

87 
58 

a-, 
62 

80 
62 

82 
52 

87 
58 

89 
63 

87 
62 

58 

90 
63 

8  7 
65 

86 
65 

91 

64 

88 
63 

82 

59 

8j 
59 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

80 
64 

82 
52 

82 
58 

80 
54 

77 
48 

78 
47 

78 
46 

83 

46 

88 
48 

80 
58 

81 
64 

88 
61 

84 
62 

74 
64 

76 

4B 

84 

50 

84 
51 

87 
51 

85 
61 

78 
60 

78 
49 

88 
52 

88 
56 

Sb 
59 

87 

53 

90 
56 

86 
64 

87 
61 

90 
62 

90 
58 

65 
66 

S3 

ii 

WESTON 

MAX 
MIN 

83 
64 

'8 
64 

83 
59 

83 
63 

78 
54 

79 
52 

82 
53 

80 
49 

83 
51 

85 

54 

74 
62 

80 
61 

86 
62 

87 
64 

75 
56 

SO 
51 

85 
55 

85 
69 

90 
65 

B6 
64 

83 
54 

8  ) 
54 

89 
57 

89 
63 

88 
64 

89 
64 

94 

68 

87 

6  2 

86 
61 

87 

61 

SB 
64 

8. 
59 

WHf FLING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

83 
66 

79 
62 

83 
62 

80 
56 

75 
53 

77 
54 

76 
53 

78 
53 

83 
66 

87 

SB 

72 
63 

79 
61 

89 
62 

82 
65 

72 

55 

77 
54 

82 
52 

84 
57 

86 
60 

64 
63 

79 
55 

81 
56 

86 
60 

86 
64 

86 

6  0 

87 
60 

91 
60 

86 

6  4 

86 
65 

89 
62 

89 
6  2 

8  2 
6V 

WHITF  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
60 

84 
64 

83 
55 

81 
59 

80 
67 

82 
46 

83 
48 

83 

47 

85 

47 

83 
54 

83 
66 

86 
57 

88 
63 

85 
62 

85 
61 

HI. 

50 

87 
54 

86 
60 

85 
64 

85 
60 

86 
56 

89 

49 

89 
55 

91 
59 

88 
58 

87 
65 

85 
67 

83 
55 

81 
68 

86 
51 

87 
57 

8- 
56 

V INFIELD  LOCK! 

MAX 

MIN 

8  6 
67 



80 
1,1 

87 

6  4 

6  8 

78 
68 

82 
56 

84 
57 

82 

64 

85 

64 

66 

78 
66 

BO 
62 

89 
63 

88 
65 

77 
57 

82 
55 

86 
57 

88 
61 

88 
67 

86 
66 

86 
58 

86 
58 

92 
58 

91 
65 

91 

0  6 

91 
66 

92 
59 

90 

1.2 

90 
64 

90 

b4 

6V 
64 

85. 
61. 

i  Nolo*  Following  Suilon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 

WEST    VIRGINIA 
JULY    1960 

St.  boo 

Day  of  month 

is? 

H       < 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LSBTOME   OAK 

EVAP 

. 

. 

.44 

.12 

.18 

.27 

35 

.10 

.23 

.19 

.07 

.16 

10 

.22 

.18 

.00 

.41 

.26 

.21 

.11 

.16 

.17 

.24 

.23 

.21 

.22 

.22 

.18 

.17 

.17 

.20 

5.89 

WIND 

37 

37 

23 

39 

29 

31 

31 

35 

17 

16 

16 

36 

31 

34 

37 

26 

10 

24 

32 

26 

11 

26 

16 

27 

17 

14 

39 

29 

27 

35 

40 

867 

uuutsMmc  i 

EVAP 

.04 

.30 

.15 

.07 

.35 

.16 

.  IN 

.15 

.04 

.07 

.08 

.14 

.08 

.19 

.13 

.12 

.27 

.06 

.08 

.23 

.17 

.27 

.02 

.19 

.17 

.26 

.21 

.17 

.14 

.18 

.14 

4.71 

WIND 

43 

43 

75 

7  0 

64 

:>i 

40 

35 

30 

14 

34 

30 

31 

62 

39 

36 

36 

39 

36 

62 

28 

33 

33 

38 

35 

49 

40 

24 

28 

65 

56 

1299 

icsrrr  gaixipolis  dan 

EVAP 

.00 

.10 

.24 

.03 

.40 

.35 

.01 

.31 

,2<; 

.00 

.00 

.36 

.24 

.00 

.32 

.10 

.29 

.10 

.10 

.40 

.32 

.22 

.16 

.23 

.09 

.12 

.35 

.34 

.16 

.00 

.21 

5.87 

WIND 

40 

59 

11 

90 

30 

30 

4  0 

30 

26 

36 

19 

29 

15 

55 

78 

27 

31 

15 

39 

40 

30 

38 

27 

25 

30 

34 

73 

52 

13 

32 

67 

1161 

4IDBSV1U.E    R    M    KAMI 

EVAP 

.10 

.09 

.21 

. 

.46 

.28 

ie 

.25 

.ao 

.15 

.13 

.08 

.19 

- 

.13 

. 

,34 

.33 

.14 

.20 

.20 

.22 

. 

.50 

.21 

.17 

.24 

.13 

.17 

.14 

.25 

B5.85 

WIND 

27 

30 

20 

* 

93 

38 

16 

26 

17 

17 

15 

18 

15 

22 

30 

* 

10 

19 

26 

24 

24 

16 

• 

42 

20 

22 

86 

12 

13 

24 

42 

774 
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TOTAL  PRECIPITATION 


WEST    VIRGINIA 
JULY    1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST   VIRGINIA 
JULY    1960 


STATION  INDEX 


STATION 


ALBRIGHT 
ALDERSON 

ALPENA  1  NW 
ARBOvALE  2 
ATHENS  C0NCOR0  COLLEG 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BELINGTON 
BELLEVILLE  0AM  20 
BELVA  ?  E 

BENSON 
6ENS  BUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BJPCM  RIVER  6  SSW 


9LUESTONE  0AM 

BRANCHLAND 

BRANDONVlLLE 

BUCKEYE 

BUCKHANNON    2    H 
BUPNSVlLLE 

CABWAYLlNGfl    ST    FOBEST 
CAIRO    3    S 
CAMDEN    ON    GAULEY 

CANAAN    VALLEY 

CENTPALIA 
CHARLESTON    WR    AP 
'CHARLESTON    1 
CLARKSBURG    1 


CLEN0EN1N    1     SW 
COTTON 
CPESTON     1     SSW 


GRAFTON    1    NE 


GRIFF1THSVI 

LE 

HAML [ N 

HARPERS    FER 

Y 

HARPERS    F£R 

Y    NA 

HASTING' 

11CO 

■WGSETT    GALLIPOL 

HOPE MONT 

HORNFP 

HOULT    lock 

5 

■IUN0PE0 

■BJNTIN6T0N 

B    CI 

IAEGER 

IRELAND 

JANE    LEW 

CEARNEYSvILLE    1 

CERM1T 

KEYSER 

KNOBLY    MOUN 

MM 

KUMSRABOW    S 

ATF 

.AKE    LYNN 

.AKIN 

LEwlSRU«G 

LlNDSIOE 

LIVERPOOL 

.OCKNEY 

.OGAN 

LONDON    LOCK 

MADISON 

MANNINGTON 

w 

COUNTY 


PRESTON 

MONROE 

RANDOLPH 

POCAHONTAS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 
BARBOUP 

wood 
nicholas 


NICHOLAS 
MERCER 

SUMMERS 
LINCOLN 

PRESTON 

PENDLETOI 

POCAHONTi 


HUB 


LEWIS 
LEWIS 
JEFFERSON 
MINGO 


GREENBP1EP 

528*.  MONROE 
JACKSON 
GILMER 
LOGAN 


9 

If 

7 

*i 

55 

H 

M 

f 

25 

19 

16 

9 

0? 

g 

09 

BO  2? 

80  oe 
ao  27 
82  27 


80  *0 

81  32 

80  58 

82  00 

81  22 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


GEORGE  R.  HILLYAPO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RASTIS  0.  BOGGS 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 
MRS.  LORENE  T.  YOUNG 
H*  Mi  RURPENTHALt  I  I  I 
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ASHEVILLE:  1960 


WEST  VIRGINIA  -  AUGUST  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  3rd  at  Logan 
Lowest  Temperature:   40°  on  the  26+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:   7.98  inches  at  Grantsville  2  NW 

Least  Total  Precipitation:   1.47  inches  at  Petersburg 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.70  inches  on  the  4th  at  Bens  Run 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Tropical  maritime  air  covered  the 
State  most  of  the  first  ten  days  of 
the  month  resulting  in  the  widespread 
formation  of  instability  thunder- 
showers.   On  the  3rd  and  4th,  thunder- 
showers  were  especially  active  when 
many  stations,  principally  in  the 
Northwestern,  North  Central  and 
Central  divisions,  measured  over  an 
inch  of  rain  in  a  24-hour  period 
while  at  three  stations  over  4  inches 
of  rain  occurred  in  what  was  likely 
less  than  a  6-hour  period.   The  latter 
measurements  were  4.70  inches  at  Bens 


Run,  4.09  inches  at  Smithburg  and  4.07 
at  Benson.   The  zone  of  heaviest  pre- 
cipitation was  oriented  NW-SE  from 
near  Bens  Run  to  Philippi.   As  a 
result  of  the  locally  heavy  concen- 
trations of  rainfall  in  short  periods, 
flash  flooding  resulted  mostly  in 
Willow  Island  Creek  and  its  tribu- 
taries. 

Victor  T.  Horn 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Parkersburg,  West  Virginia 
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REFERENCE  NOTES 
alned  by  writing  to  the  State  Climatologist 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  fr 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received 

Divisions,  as  used  in  "Cliraatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evapora 


ther  Bureau  Office,  Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia, 
post  office. 


his  bulletin 


the 


the 


Bur. 


miles  Monthly  degree  day  to  tali 
Table.  Max  and  Mm  in  "Evaporai 
nt    observations    taken   at    the  prei 


und"  Table, 


al  Snowfall"  Table  Include 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these  stations  s 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Da 
of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


ground  values  are 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  St; 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omls 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
Table  is  indicated  by  no  entr; 


Interpolat 

-   No  record 

+   And  also  o 

■m-   Fas 


liSC 


"Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temper 

es  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

"Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

ind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 


Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however, 
on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to 
M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing. 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage    (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 
SS  This  en*-v  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace,     mount  too  small  to  measure. 
V   Includes,   otal  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

i  month 


the  reference  indicates  that  the  the 


are  exposed  in 


Degree  day  dat 


be  published  later  In  Hourly  Precipita 


That  publication  may  be  obtained  from 
stations  may  be  found  in  the  latest  an 


nges  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this 

Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bur 
,1  issue  of  Local  Cliraatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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79 
58 

76 

6  8 

78 
42 

80 
48 

3  3 
S3 

84 
58 

87 
58 

86 
63 

65 
65 

80.7 
58.2 

soCTxmcm  1   » 

MAX 
MtN 

M 
55 

86 
55 

|9 

...5 

82 
64 

84 
6' 

84 
43 

86 
66 

84 
66 

85 

62 

77 
63 

74 

60 

77 

57 

84 
63 

80 
65 

33 

5  6 

80 

57 

82 
59 

83 
52 

84 
54 

80 
57 

82 
62 

79 
62 

80 
63 

ao 

61 

81 
49 

84 
50 

85 
55 

87 
59 

86 
62 

89 
63 

82 
63 

82.7 
60.0 

CA»«ATLlNGO   ST    FOREST 

MAX 
MIN 

85 
59 

92 
61 

9! 
63 

91 
66 

8>= 
65 

89 
66 

89 

67 

88 
65 

85 
62 

83 
66 

79 
63 

8  0 
68 

84 
63 

86 

60 

87 
61 

87 
58 

89 
61 

S8 
60 

89 
59 

85 
62 

86 
61 

78 
63 

83 
60 

86 

53 

85 
58 

85 
56 

SB 
60 

89 
59 

89 
61 

90 
64 

85 

66 

36.5 
61.6 

CAINO   3   s 

MAX 
MIN 

87 
55 

90 
58 

90 

6* 

83 
67 

s: 

6e 

87 

66 

88 
67 

88 
67 

38 
63 

79 
60 

79 
62 

80 
56 

85 
65 

82 
66 

85 
64 

80 
64 

88 

61 

87 
59 

90 
56 

84 
60 

78 
60 

80 
62 

84 
64 

63 

6° 

84 
53 

85 
53 

87 
59 

89 
59 

88 
62 

90 
64 

6  5 
66 

35.0 
61.6 

aaua  valley 

MAX 
MIN 

ao 

♦  9 

80 
53 

80 
66 

79 
62 

78 

61 

77 
66 

SI 
60 

78 
63 

80 
95 

75 
60 

74 
58 

74 
57 

79 
59 

76 
58 

78 

60 

71 
54 

71 
57 

74 
47 

78 
46 

76 
4>6 

80 

60 

7* 

58 

75 
56 

77 
54 

72 
46 

62 
40 

79 

49 

87 

47 

80 
54 

83 
60 

75 

58 

77.5 
55.4 

OMLESTOM   KB    A» 

MAX 
NIN 

85 
62 

90 
65 

30 
70 

87 
70 

87 
68 

85 

70 

89 

70 

87 
72 

85 
68 

82 
67 

77 
63 

79 

61 

84 
67 

82 

70 

86 
66 

84 
61 

88 
64 

87 
63 

87 
63 

85 
67 

86 
70 

77 
69 

82 

67 

93 
63 

85 
59 

85 

61 

87 
63 

89 
67 

89 
71 

89 
72 

86 
70 

85.3 
66.4 

CMIV.ESTOM    1 

MAX 
MIN 

ao 

62 

69 
6* 

»2 

60 

92 
70 

19 

68 

89 

70 

86 
71 

91 
69 

89 
6  5 

88 

72 

83 
67 

78 
62 

79 
66 

86 
69 

84 
65 

88 

63 

83 
65 

89 

64 

86 
63 

86 
66 

e5 

65 

87 
68 

79 
67 

83 
65 

83 
61 

85 
60 

86 
64 

87 
67 

92 
69 

91 
68 

93 
70 

86.4 
66.4 

CLANKS8UR6   1 

MAX 
MIN 

87 
55 

91 

60 

90 

-o 

81 
67 

86 
66 

88 
66 

87 
67 

86 

73 

65 

77 
64 

79 
61 

82 

6  0 

86 
63 

86 
68 

35 
65 

86 

65 

87 
62 

90 

56 

91 
58 

84 
60 

83 
6? 

80 
67 

(4 

65 

86 
56 

88 
50 

89 
54 

S3 
60 

94 
65 

88 
65 

88 
66 

87 

63 

86.2 
62.9 

crestm  ;  ss* 

MAX 
MIN 

ao 

57 

87 
57 

90 
61 

92 
67 

86 
66 

87 
69 

86 

67 

88 
66 

36 
65 

87 
67 

87 
64 

76 
60 

80 
61 

84 
65 

82 
64 

87 
65 

82 
62 

87 
61 

86 

61 

84 

61 

33 
62 

82 
65 

81 

64 

82 

62 

84 
56 

85 
56 

85 
57 

89 
61 

90 
66 

85 
65 

89 
65 

85.3 
62.7 

sums  AINNORT 

MAX 
MIN 

fainhmt 

MAX 
NIN 

84 
58 

87 
61 

38 
71 

78 
67 

85 

67 

ai 

63 

87 
68 

87 
69 

65 
»7 

75 
63 

77 
62 

77 

59 

85 
66 

31 
67 

83 
65 

83 
65 

84 
63 

64 
57 

85 
59 

82 
62 

ei 

64 

79 
66 

80 
64 

79 
58 

82 
52 

83 
56 

86 
61 

88 
65 

87 
68 

88 
69 

83 
67 

83.0 
63.6 

FLAT  T0» 

MAX 
MIN 

81 

59 

82 

57 

52 
64 

81 
65 

79 
63 

80 
59 

78 
62 

79 
64 

78 
60 

76 
63 

71 
61 

66 

6  9 

76 
61 

76 
64 

76 
60 

78 
54 

76 
62 

76 
55 

78 
54 

77 
61 

77 

57 

68 
64 

74 
61 

75 
61 

73 
58 

77 
55 

78 
64 

80 
56 

79 
62 

82 
63 

SO 
60 

77.1 
59.9 

<>««n.:»  2  n 

MAX 
NIN 

87 
60 

90 
60 

90 

64 

87 
62 

38 
62 

84 
63 

89 
66 

86 
64 

87 

62 

80 
65 

82 

67 

60 
57 

6* 
64 

S3 
65 

85 

60 

79 
58 

79 
60 

81 
54 

84 
53 

88 
56 

87 
59 

83 
62 

82 

62 

31 
60 

83 
54 

85 

53 

89 
57 

90 

60 

88 
63 

90 
61 

80 
63 

84.9 
60.5 

ran 

MIN 

M 
63 

90 
63 

92 

63 

90 
67 

91 
66 

89 

67 

90 
68 

90 
66 

88 
64 

87 
65 

84 
66 

81 
63 

60 
64 

85 
67 

85 
60 

87 
60 

89 
62 

88 
60 

88 
60 

89 
60 

86 
62 

86 
64 

76 
65 

83 
62 

84 
60 

84 
57 

86 
59 

88 
63 

88 
65 

88 

67 

91 

65 

86.9 
63.3 

MHM1 

MAX 

MIN 

87 
62 

89 
62 

90 
67 

87 
66 

86 
'.6 

86 
68 

89 

70 

86 

67 

87 
68 

81 
67 

77 
66 

78 
62 

86 
66 

83 
67 

56 

64 

84 
64 

87 
64 

86 
61 

85 
61 

84 
63 

86 

63 

80 
66 

82 
66 

S3 

64 

85 

59 

86 
57 

87 

62 

89 
66 

88 

67 

91 
67 

83 

68 

85.4 
64.7 

0LEHVIU.E 

MAX 
NIN 

88 
68 

90 
68 

91 

67 

87 
67 

8  6 
66 

as 

67 

89 
68 

89 
67 

•7 

66 

79 
68 

79 
64 

79 
60 

86 
47 

83 

67 

86 
64 

84 
65 

87 
64 

85 
61 

86 

61 

86 
62 

84 
65 

83 
65 

65 
62 

83 

57 

84 

60 

85 
57 

89 
62 

90 
66 

89 
67 

90 
68 

87 
70 

86.0 
64.5 

GRAFTON   1    HE 

MAX 
MIN 

85 
55 

88 

57 

90 
66 

87 
63 

85 
66 

84 
64 

87 
66 

86 
67 

86 

61 

81 
68 

77 
61 

79 
57 

82 

61 

86 
66 

85 
66 

83 
62 

82 
57 

S3 

57 

86 
57 

83 

57 

82 

58 

82 
56 

S3 
66 

81 
61 

83 
46 

84 

51 

87 

57 

90 
62 

88 

63 

89 
63 

B7 
63 

84.5 
60.6 

CRARTWILLE    2    UK 

MAX 

MIN 

88 

62 

90 
67 

e7 

65 

87 
65 

87 
M 

88 
66 

88 
64 

86 
67 

92 
66 

91 
65 

88 
64 

7e 

60 

81 
64 

86 

67 

85 
64 

86 
64 

83 
64 

88 
61 

86 
60 

86 
63 

34 
64 

85 
66 

62 
64 

85 
62 

85 
56 

85 
57 

86 
61 

89 
66 

90 
67 

89 
66 

90 
65 

86.5 
63.7 

*"■'" 

MAX 
MIN 

81 

59 

SB 
62 

93 
65 

92 
70 

'0 
6  6 

90 

42 

90 
67 

9l 
67 

90 

66 

87 
68 

85 
65 

78 

61 

79 
65 

85 

67 

84 
62 

89 
60 

86 

64 

90 

61 

90 
62 

89 
64 

36 
6  3 

86 
67 

80 
66 

83 
61 

84 
59 

86 

58 

86 

62 

90 
65 

90 
66 

90 
66 

91 

69 

87.1 
64.0 

HARPERS   FERRY    NAT    NOIWT 

MAX 
MIN 

90 
•6 

93 

67 

97 
71 

90 
68 

9  0 
63 

87 
67 

85 

71 

93 
70 

90 
65 

87 
69 

81 
64 

ao 

61 

80 
61 

86 
67 

89 
69 

89 
64 

82 
66 

84 

60 

86 
60 

88 
61 

92 

66 

86 
65 

85 
65 

84 

60 

80 
54 

81 
55 

91 
64 

93 

66 

94 

71 

93 
71 

87 
67 

87.4 
65.1 

N06SETT    GALLIMR.I5    DAK 

MAX 

MIN 

82 

61 

88 

61 

90 
63 

92 

73 

a  9 
68 

89 
69 

S7 
70 

90 

71 

88 
70 

86 
69 

81 
64 

78 
62 

80 
63 

84 
64 

83 
68 

87 
67 

83 
65 

90 
63 

90 
63 

88 

63 

86 
65 

83 
66 

60 
67 

8  5 
65 

85 
60 

85 
59 

88 
61 

89 
65 

90 
67 

89 
68 

90 
68 

36.3 
65.4 

MOREMOMT 

MAX 

MIN 

79 
•9 

81 
51 

82 
62 

78 
63 

78 
62 

79 
58 

81 
58 

78 
65 

78 
56 

74 
59 

76 
60 

71 
53 

78 
57 

75 
59 

78 
62 

76 
55 

75 
48 

78 
56 

78 
49 

77 
59 

75 
56 

74 
60 

75 
59 

76 
56 

76 
43 

76 
40 

79 

50 

82 
57 

81 
57 

30 
58 

BO 

60 

77.5 
56.0 

ho«t!iistoh  >e  city 

MAX 
MIN 

H 
63 

n 

66 

92 

72 

87 
72 

92 
70 

91 

71 

88 
69 

91 

71 

86 
68 

82 
66 

79 
65 

80 
63 

86 
66 

82 

70 

60 
69 

86 
66 

93 
66 

91 
66 

91 
65 

85 
67 

82 
67 

80 
71 

86 
67 

86 

66 

89 
62 

90 
64 

90 

66 

91 
67 

90 
72 

90 
73 

88 
71 

87.5 
67.6 

CEARNEvSVlLLE    1    »» 

MAX 
MIN 

89 
63 

95 

64 

»3 

7C 

89 
67 

■'1 
67 

86 

64 

86 
70 

92 
67 

90 
62 

88 

67 

81 
59 

80 
59 

80 
65 

85 
65 

89 
67 

87 
62 

81 
62 

83 
57 

94 
56 

89 
56 

92 

58 

89 
64 

85 
63 

82 
59 

79 
49 

81 
50 

90 
57 

91 
63 

93 

70 

93 
66 

88 

66 

87.4 
62.5 

IETSEO 

NAX 
MIN 

8? 
55 

92 
62 

91 

63 

89 
62 

3  8 
6? 

91 
62 

89 

68 

91 
71 

68 
60 

91 

59 

83 
59 

82 
58 

85 
57 

86 

57 

86 
61 

87 
60 

87 
63 

81 
54 

83 
53 

88 

54 

88 
59 

87 
59 

65 
58 

84 

62 

83 
43 

87 
49 

57 

93 

93 
71 

92 

65 

87.7 
59.4 

XWBRA80M    STATE    FOREST 

MAX 

MIN 

78 
*9 

79 
49 

30 
59 

78 
56 

76 

5  0 

75 
50 

80 
58 

75 
60 

78  1    71 
59       59 

71 
53 

75 

54 

73 
54 

78 
56 

75 
55 

76 
50 

76 
54 

76 
47 

75 
47 

71 
51 

76 
56 

71 
56 

73 
55 

75 

6  3 

76 
44 

47 

81 

80 
56 

76 
56 

75.9 
53.3 

LACK 

MAX 

MIN 

89 

57 

92 
59 

91 

70 

88 
69 

'6 

56 

84 
66 

ea 

66 

88 
66 

88 

67 

ae 

67 

87 
61 

67 
5  9 

86 
59 

86 
60 

86 
60 

87 
60 

90 
59 

90 

60 

90 
59 

90 
60 

90 
59 

90 
60 

83 
64 

90 
60 

85 
63 

88 
57 

8c 
57 

85 
60 

91 
58 

90 
67 

89 
62 

88.1 
61.6 

-EH1SBUOG 

MAX 
MIN 

88 
57 

90 
55 

90 
62 

85 
62 

6! 
62 

82 
60 

85 
60 

83 
60 

82 
62 

80 
60 

78 
60 

75 
58 

83 
60 

82 
65 

84 

58 

83 
53 

82 
60 

83 
50 

82 
50 

84 
58 

82 
55 

72 
59 

80 
57 

84 
54 

79 
52 

85 
50 

88 
56 

86 

62 

38 

60 

85 
62 

85 
60 

83.2 
53.0 

LMM 

MAX 
MIN 

88 
68 

92 
67 

96 
69 

95 

70 

n 

69 

92 

92 
70 

95 
69 

90 
87 

89 
69 

85 
67 

82 
64 

82 
65 

88 
67 

86 
65 

90 
64 

91 
66 

93 

63 

91 
64 

91 
66 

89 
65 

88 
67 

77 
67 

3  6 
64 

85 
64 

88 

60 

96 
63 

92 
69 

92 
67 

92 
68 

95 
70 

89.8 
66.6 

Sen  Reference  N0I03  Following  S la  lion  Index 
-    101     - 


Continued 

D 

AI] 

LY 

T] 

EM 

PE 

R/ 

LT 

UP 

ES 

WEST    VIRGINIA 
AUGUST    I960 

Station 

Day  Ol  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

.3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

LONDON    LOCKS 

MAX 
MIN 

84 
62 

88 
63 

n 

64 

92 
65 

89 

65 

89 
65 

89 

66 

92 

63 

84 

61 

87 
6? 

86 
63 

80 
59 

60 

66 

M 

66 
62 

68 
60 

88 
60 

90 
59 

88 
60 

88 

60 

82 
62 

87 
62 

cO 
6  3 

84 
41 

83 

59 

67 
55 

65 

55 

n 

4. 

N 

64 

90 
M 

91 

65 

67, 

Ml 

MADISON 

MAX 
MIN 

86 

67 

90 

67 

94 
69 

92 
70 

H 

6  9 

90 

70 

90 
69 

90 

6  8 

89 

67 

6  6 
67 

85 
67 

80 
64 

80 
64 

86 

6fi 

63 
64 

87 
63 

86 
63 

89 
64 

89 

64 

87 
65 

86 

65 

86 

67 

77 
69 

83 
49 

8  3 
44 

M 
60 

86 
61 

89 
66 

90 
69 

90 

6* 

92 

69 

67, 
64. 

MANNINGTON    1    N 

MAX 
MIN 

86 

50 

88 
56 

89 
65 

89 
65 

83 
66 

82 
64 

83 
63 

89 
68 

87 
63 

89 
62 

76 
60 

78 
56 

86 
38 

65 
55 

87 
60 

83 

60 

83 
56 

85 
54 

87 
54 

87 
53 

83 
59 

80 
59 

82 
59 

84 
59 

83 

46 

64 

47 

87 
57 

II 

63 

69 
63 

66 
62 

II 

45 

65. 
56. 

MARTINSBURG   FAA    AP 

MAX 
MIN 

92 
65 

95 
64 

96 
70 

89 

68 

90 
61) 

86 
66 

88 

70 

92 

69 

90 
63 

85 
66 

79 
61 

77 
60 

81 
66 

82 
6* 

8  7 
65 

81 

64 

eo 

64 

81 
62 

86 
57 

66 
59 

90 
65 

83 

64 

82 

64 

SO 
56 

79 

5? 

81 

51 

91 
59 

90 
64 

n 

92 

66 

81 
47 

66. 

Ml 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

85 
55 

92 

56 

93 

60 

89 
61 

88 
60 

83 

58 

87 
61 

87 
61 

66 

58 

81 
61 

79 
51 

78 
59 

80 
60 

6? 
60 

81 
59 

81 

56 

78 
58 

82 
48 

65 

47 

84 
52 

69 
96 

83 
57 

8« 
54 

62 
58 

H 

40 

64 
42 

88 
53 

69 
55 

91 

62 

6  7 
69 

83 
56 

:4. 
54. 

MC    ROSS 

MAX 
MIN 

87 
59 

87 
61 

88 
60 

83 

57 

83 
54 

82 
63 

81 
54 

80 
62 

83 
64 

82 
63 

75 
61 

78 
91 

82 
62 

78 

60 

80 
60 

78 
57 

77 
58 

79 
63 

79 

54 

81 
59 

81 

58 

71 
62 

76 

6  0 

79 
59 

77 

56 

82 

5  2 

83 

57 

64 
61 

•5 

62 

19 

62 

60 
41 

Mi 

59. 

MIOCLEBOURNE     2     ESE 

MAX 

MIN 

55 

59 

68 

67 

84 
66 

86 
65 

87 
68 

86 
69 

86 
63 

76 
63 

78 
60 

80 
98 

89 
63 

82 
67 

82 
64 

61 
63 

85 
62 

85 
58 

66 
57 

84 
61 

80 
62 

82 
64 

85 
64 

62 
59 

64 
51 

84 

55 

87 
62 

89 
65 

88 
66 

69 
66 

15 

69 

64. 
62. 

NOOREFIELO    MCNEILL 

MAX 
MIN 

91 
57 

90 
55 

95 

63 

»1 
63 

90 
61 

86 
61 

91 
63 

88 
63 

90 
61 

87 
65 

81 

55 

79 
59 

85 
64 

85 
64 

66 
62 

85 
60 

81 
60 

82 
50 

88 
51 

86 
52 

91 
57 

86 
60 

84 

59 

82 

40 

62 
42 

87 

44 

92 
53 

94 
57 

94 
6  3 

92 

61 

84 
44 

87. 

5a. 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
57 

89 
62 

86 
69 

82 
67 

81 
68 

81 
64 

88 
69 

84 
70 

85 
66 

76 
65 

75 
61 

79 
98 

86 
66 

79 
67 

80 
67 

83 
66 

82 
68 

83 
61 

87 
56 

82 
64 

80 
65 

80 

67 

79 
64 

SO 
99 

83 

56 

85 
57 

86 
62 

66 
65 

67 

66 

90 
7  0 

82 
6* 

63. 
64, 

MORGANTOWN   LOCK    AND    DAM 

MAX 
MIN 

86 
55 

69 
61 

89 

70 

81 
68 

84 
66 

85 
65 

88 

67 

88 
69 

86 
65 

78 
65 

77 
62 

83 
99 

86 

64 

S3 
6* 

84 
65 

83 
61 

84 
62 

86 

57 

87 
58 

S3 

61 

83 

64 

S3 
62 

80 
63 

81 
65 

83 

58 

85 

56 

67 
61 

90 

66 

H 

65 

69 
66 

6  3 
47 

84, 
63, 

NEW    CUMBERLAND    DAM    9 

MAX 
MIN 

85 
51 

91 
55 

as 

69 

78 
61 

82 
65 

84 
57 

92 
64 

89 
69 

90 
61 

89 
6? 

89 
59 

92 
56 

89 
61 

88 
62 

H 

65 

88 
63 

87 
66 

90 
59 

90 

59 

86 
58 

83 
59 

84 
65 

82 
62 

83 
59 

82 

52 

92 
54 

92 
43 

92 
65 

99 
67 

66 
69 

67 
66 

87. 
61. 

NEW    MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

84 
54 

90 
55 

88 
72 

84 
68 

83 
70 

88 

65 

90 
68 

88 

62 

90 
65 

83 
67 

76 
61 

81 
61 

89 
67 

85 
68 

86 
66 

83 
67 

68 
64 

90 
63 

90 
60 

84 
62 

76 
66 

86 
65 

86 
66 

89 

63 

90 

62 

90 
58 

91 
43 

9  2 

67 

91 
66 

91 

68 

87 
70 

86. 
64. 

OAK    HILL 

MAX 
MIN 

83 
61 

87 
61 

69 
62 

90 
64 

It 

65 

87 

63 

85 
65 

aa 

64 

84 

62 

86 
65 

82 

61 

80 
60 

74 
61 

84 
63 

64 
57 

85 

56 

87 
59 

85 

54 

85 
57 

84 
62 

84 
60 

84 
63 

75 
61 

81 
59 

60 
58 

83 
57 

84 
58 

67 
60 

69 
63 

68 
63 

69 
63 

84. 

60. 

PARKERSBURG   FAA    AP 

MAX 
MIN 

85 

58 

90 
62 

89 
73 

84 
70 

84 
70 

86 

67 

87 

70 

87 
71 

85 
69 

77 

68 

77 
62 

78 

60 

84 
67 

81 

69 

84 
68 

60 
64 

86 
66 

85 
63 

85 

62 

82 
67 

76 

68 

80 
69 

66 
64 

82 

64 

85 
57 

84 

60 

88 
49 

69 
67 

85 
70 

•  5 

70 

84 
69 

83. 

64. 

PARKERSBURG   WB    CITY 

MAX 
MIN 

87 
59 

92 
63 

92 
73 

86 
69 

86 
70 

88 

67 

90 
70 

88 
71 

86 
69 

81 
68 

60 
63 

80 
61 

86 
68 

83 
70 

86 
68 

60 
64 

90 
65 

90 
64 

87 

61 

84 
67 

77 
68 

83 
6* 

86 

66 

85 

64 

88 
5* 

69 

62 

90 
45 

92 

64 

68 
70 

89 
70 

89 
69 

86. 
66. 

PARSONS    1    SE 

MAX 
MIN 

85 
60 

86 
60 

88 
65 

83 
64 

83 
62 

83 
64 

87 
64 

04 

64 

85 
64 

83 

65 

77 
62 

76 
60 

84 
63 

82 

64 

83 
63 

82 

61 

81 
59 

83 
54 

83 

54 

80 

57 

82 
60 

80 
61 

80 
64 

81 
62 

82 
50 

83 
50 

88 

54 

88 
5  8 

66 
6  2 

87 
62 

79 

64 

83. 
60. 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

98 

63 

95 

61 

9* 
72 

92 
68 

91 
66 

81 

67 

90 

67 

92 
68 

92 

69 

86 
65 

81 
59 

77 
66 

85 
66 

83 
66 

89 
66 

83 
66 

82 

64 

85 

55 

88 
55 

92 

58 

85 
63 

88 
68 

68 
60 

66 
61 

86 

48 

90 
56 

92 

56 

94 

61 

94 
67 

93 
69 

82 
67 

88. 
63. 

PICKENS    1 

MAX 
MIN 

81 
51 

83 

53 

85 
63 

82 
59 

80 
59 

79 
60 

82 
61 

78 
61 

80 
63 

75 

61 

74 
56 

73 
55 

80 
60 

78 

61 

79 
60 

80 
52 

79 

57 

79 
49 

80 

75 
54 

79 

57 

73 

60 

75 
61 

76 
51 

79 
47 

78 

47 

SO 
53 

84 
55 

60 
61 

82 
60 

79 
62 

79, 
56. 

PIEDMOMT 

MAX 
MIN 

82 
60 

90 
60 

90 
66 

91 
66 

88 

66 

87 
66 

89 
67 

91 

70 

88 
63 

91 
68 

83 
62 

82 

61 

78 
64 

86 
65 

60 
68 

88 

65 

76 
66 

80 
58 

83 

57 

87 

57 

87 
62 

86 
65 

85 
62 

84 
63 

84 

49 

82 
52 

84 
55 

89 
6  3 

91 

68 

91 
67 

93 
67 

86. 
62. 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

89 
62 

91 
62 

92 

65 

90 
67 

89 

65 

89 
65 

89 
70 

88 
65 

76 
63 

85 
65 

82 
64 

81 
60 

78 
63 

86 
67 

79 
39 

87 
59 

90 
62 

89 
99 

89 
60 

74 
65 

84 
60 

85 
59 

62 
57 

87 
41 

89 
63 

86 
66 

69 

64 

90 
65 

86. 
62. 

RAVENSWOOD   DAM    22 

MAX 
MIN 

88 
58 

90 
61 

91 
69 

89 
69 

66 
65 

88 
68 

87 
64 

88 
70 

88 
68 

83 

68 

79 

64 

80 

61 

84 
66 

83 
68 

86 
65 

81 
66 

88 
62 

88 

63 

88 
61 

86 

65 

83 

63 

SO 
67 

64 

65 

86 
64 

85 

53 

8* 
59 

89 

43 

89 
66 

88 
68 

89 
67 

66 

68 

86. 
64, 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

78 
63 

81 
58 

85 
54 

82 

61 

83 
53 

81 
55 

7* 
58 

82 

57 

81 
61 

74 

60 

79 
58 

81 

54 

90 
53 

84 
55 

62 
56 

85 
58 

97 
61 

82 
60 

RICHWOOD    3    NNE 

MAX 
MIN 

79 
58 

81 
58 

60 
62 

80 
61 

78 
63 

78 
62 

81 
63 

77 
61 

60 
64 

7? 
61 

74 
58 

71 
56 

60 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

90 
56 

94 
59 

95 
65 

87 
69 

89 
64 

90 
68 

89 
68 

90 

6e 

67 
66 

80 
68 

60 
62 

81 
59 

87 
65 

85 
67 

88 
67 

84 
63 

89 
61 

89 
61 

90 
61 

85 

64 

84 
43 

83 
66 

82 
61 

84 
63 

88 
5* 

M 
57 

91 
41 

92 
65 

91 

67 

92 
68 

85 
67 

87, 
63. 

ROMNEY    3    NNE 

MAX 
MIN 

92 

58 

93 
59 

95 
65 

89 
65 

99 
65 

as 

64 

87 
68 

89 

68 

90 
62 

89 
67 

80 
60 

81 
99 

84 
65 

84 
65 

89 
64 

80 

65 

81 
62 

83 
56 

87 
57 

88 
57 

90 
61 

88 
64 

85 

60 

83 
63 

80 
47 

86 

50 

91 
54 

94 
61 

94 
66 

94 
6-4 

85 
68 

87, 
61. 

ROWLESBURG    1 

MAX 
MIN 

87 
57 

89 
61 

89 
67 

85 
67 

86 

66 

83 
65 

88 

67 

86 
67 

88 
65 

81 
64 

78 
61 

79 
99 

87 
63 

8? 
65 

86 
6* 

61 
63 

82 

60 

85 

55 

86 
56 

83 
58 

86 
63 

81 
62 

82 
65 

S3 

61 

85 
51 

86 
91 

88 

69 

89 
65 

88 
65 

91 
64 

83 
66 

85. 
62. 

SPENCER 

MAX 
MIN 

86 
58 

90 
60 

91 
69 

86 
68 

87 
65 

89 
68 

87 
68 

87 
68 

85 
68 

79 
67 

76 
63 

80 
60 

83 
65 

81 
67 

85 

65 

81 

61 

67 
61 

85 
60 

85 
58 

84 
63 

82 
64 

SO 
68 

81 
63 

82 
63 

85 
55 

84 
56 

88 
59 

88 
63 

87 
65 

88 

66 

84 
68 

84. 
63. 

SPRUCE    KNOB 

MAX 
MIN 

78 
53 

76 
58 

80 
65 

82 

60 

79 

58. 

so 

38 

78 
58 

80 
60 

76 
59 

80 
62 

75 
54 

75 
92 

78 
54 

76 

58 

76 
56 

75 

54 

78 
55 

73 
49 

75 

50 

79 
55 

76 
38 

78 
60 

76 
56 

78 

53 

75 
47 

75 

47 

77 
50 

80 
57 

85 
55 

83 
62 

60 

58 

77. 
55, 

UNION 

MAX 
MIN 

86 
56 

88 
55 

90 
60 

92 
64 

86 
63 

87 
58 

89 
59 

87 
59 

87 
61 

65 
63 

83 
61 

80 
99 

72 
60 

84 
63 

80 
55 

84 
55 

82 

57 

80 
52 

81 
S3 

82 

57 

84 
55 

S3 

60 

70 
60 

81 
54 

84 

54 

n 

54 

81 
55 

87 

56 

68 
62 

88 

60 

86 
58 

83. 
56. 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

MAX 
MIN 

82 
61 

88 
59 

93 
63 

91 

65 

89 
65 

90 
63 

82 
66 

85 
65 

90 
62 

89 
66 

82 
58 

80 
61 

77 
65 

81 
65 

84 
64 

87 
62 

77 
64 

78 
54 

81 

54 

84 
56 

85 
60 

89 
61 

82 

60 

82 
69 

79 
48 

77 

49 

82 

54 

90 

62 

91 
65 

89 
64 

90 
65 

84. 
61. 

WEBSTER    SPRINGS 

MAX 
MIN 

89 
60 

90 
59 

9  0 

65 

81 
64 

86 
63 

85 

65 

89 

67 

85 
65 

88 

67 

81 
63 

81 
66 

77 
60 

85 
63 

84 
65 

85 
67 

8  7 
57 

86 
60 

85 
54 

84 
53 

80 
58 

85 
59 

76 
62 

81 

65 

82 
60 

84 
55 

85 

50 

88 

59 

89 
63 

S8 
66 

89 
65 

84 
63 

84. 
61. 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

85 
51 

90 
59 

85 

71 

75 
66 

83 

6  8 

89 
60 

68 
65 

86 
70 

89 
64 

82 
67 

80 
59 

82 

98 

85 
58 

H 

69 

83 

70 

8  3 
78 

83 
65 

87 
57 

89 

59 

85 
62 

SO 
66 

84 
65 

8  3 
60 

63 
60 

84 
52 

89 
54 

98 
65 

91 

6  9 

90 
69 

84 
69 

85 
69 

84. 
63. 

WELLSBURG    3   NE 

MAX 
MIN 

85 
47 

90 
51 

86 
65 

78 
66 

83 
58 

84 

57 

90 
63 

87 

69 

89 

61 

82 
64 

78 
56 

80 
93 

85 
61 

85 
64 

80 
61 

81 
62 

85 

57 

87 
52 

88 

53 

85 
55 

80 
63 

82 
63 

81 

61 

82 

57 

83 

45 

88 
49 

90 
59 

91 

61 

90 
6  3 

66 
66 

85 
67 

84. 
59. 

WESTON 

MAX 
MIN 

80 
59 

87 
61 

90 
63 

90 
64 

85 
65 

87 
68 

89 
69 

H 

69 

87 
69 

87 

69 

79 
63 

77 
60 

78 
62 

88 
67 

84 
6  5 

82 
63 

82 
63 

86 

58 

85 
58 

88 
59 

82 
65 

84 

66 

83 

6  6 

82 
62 

80 
53 

M 
54 

87 
56 

8  9 
62 

90 
49 

B9 
67 

90 
68 

85. 
63. 

WHEELING    WARWOOD    DAM    12 

MAX 
MIN 

79 

54 

85 
55 

90 
60 

88 
68 

711 
70 

84 
60 

83 
62 

86 
64 

87 
64 

87 
68 

79 
61 

77 
59 

80 
60 

85 
65 

86 

67 

(2 
69 

82 

64 

86 
60 

87 
60 

89 

61 

83 
67 

81 
46 

82 
64 

81 
61 

81 

55 

82 

55 

87 
58 

88 
66 

67 

69 

70 

81 
69 

84. 
62. 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

MAX 
MIN 

91 
61 

90 

60 

91 

5  9 

88 
60 

88 
64 

89 

62 

88 

64 

87 
62 

87 
63 

u 

64 

81 
63 

73 
61 

86 
63 

82 
65 

8  6 
60 

84 

82 
63 

62 
54 

82 
54 

86 

58 

65 
58 

73 
61 

81 
61 

85 
58 

80 

55 

85 

51 

89 
57 

"0 
60 

89 

42 

90 

62 

64 

85. 
60. 

WINFIELO    LOCKS 

MAX 
MIN 

80 
58 

89 
62 

96 
67 

"11 
69 

90 

89 

88 

88 

81 

81 

80 

80 

85 

M 

87 

84 

90 

91 

91 

85 

84 

80 

85 

84 

U6 

90 

90 

9? 

9  0 

91 

Ill 
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EVAPORATION  AND  WIND 

WEST    VIRGINIA 
AUGUST    1960 

SUbon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

Is? 

USSTOXX  DAM 
_UUSBURC    1 

eaarn  gallipolis  dam 

AKDUOVIU-I    R   M    WARM 

KVAP 

HSU 

KVAP 
UND 

IV  AP 
WIND 

KVAP 
WIND 

.02 

N 

.17 

.:>6 
.u 

.11 

B 

.32 
34 

.12 
40 

.05 
32 

.21 
18 

.30 
31 

.22 
65 

.38 
34 

.23 
27 

.18 

.17 

■SO 

.07 
74 

.It 

.1* 

.16 
38 

.02 
39 

• 
36 

.17 
25 

.20 
30 

.21 
25 

.22 
20 

.26 
35 

.1  1 
87 

.13 
M 

.'5 
47 

.08 

12 

.24 

31 

.07 
53 

.10 
49 

.13 
30 

.17 
42 

31 

.36 
50 

.23 
51 

.16 
32 

.05 
15 

.29 
33 

.20 
30 

.15 
27 

.16 
29 

• 
37 

.15 
21 

.15 
23 

.09 
0 

.26 
24 

.14 
19 

.01 
28 

.10 
11 

.19 
20 

.08 
6 

.15 
18 

.06 
9 

• 
34 

.15 
2 

.15 
41 

16 

.20 
34 

.09 
3 

.20 
25 

.16 

.14 

39 

12 

.18 
18 

.06 

.09 
37 

.10 
3 

.16 
20 

.17 

.33 

28 

.14 

5 

.18 

22 

,08 

,34 
18 

.18 
2 

.19 
23 

.24 

.20 
30 

.22 

2 

.20 
41 

,33 

* 
47 

.13 
5 

.15 
26 

.07 

* 
42 

.09 
8 

.04 
24 

.11 

.44 

43 

,09 

3 

.18 

33 

.11 

.11 
27 

.17 

3 

.23 

28 

.11 

.21 

25 

.20 
6 

.18 
31 

.11 

.18 
36 

.19 
3 

.19 

25 

.04 

.04 
40 

.21 
1 

.20 
18 

.06 

.26 
10 

.19 

1 

.15 
15 

.15 

.06 
30 

.05 
2 

.17 

30 

.09 

.21 

50 

.19 
3 

.18 
21 

.06 

.00 
30 

.OH 

8 

5.31 
867 

B3.61 

5.34 
1079 

B4.77 
407 
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TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRCIKIA 
AUGUST  1960 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1960 
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STATION  INDEX 


STATION 


ALBRIGHT 
ALOERSOM 
ALPENA    1    NW 
ARBOVALE    2 
ATHENS    CONCORD    i 


BENSON 
BENS    RUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEFIELO    FAA    AIRPORT 

BLUESTONE    OAM 

BRANCHLAND 

BRAND0NV1LLE 


CABWAYLlNGO    ST    FORES 
CAIRO    3    S 
CAMDEN    ON    GAULEY 

CANAAN    VALLEY 
CENTPAL1A 
CHARLESTON    HB    AP 
CHARLESTON    1 
CLARKSBURG     1 

I  CLAY    1 
ICLENDENIN    1    SW 

COR TON 

CRESTON    1    SSW 
iDAVIS 

EAST    RAINELLE     1     SE 
ELKINS    AIRPORT 
FAIRMONT 
FLAT    TOP 
FRANKLIN    2     N 

FREEMANS6URG 


COUNTY 


PRESTON 
MONROE 
RANDOLPH 

POCAHONT, 


ft  11 

BARBOUR 

WOOD 

661    NICHOLAS 

679   HARRISON 

68T    TYLER 

710 

MORGAN 

NICHOLAS 

921 

MERCER 

939 

SUMMERS 

075 

LINCOLN 

PRESTON 

204   PENDLETON 

215    POCAHONTA 

220 

UPSHUR 

?».' 

BRAXTON 

319 

WAYNE 

32H 

RICHIE 

363 

WEBSTER 

393 

TUCKER 

326 

BRAXTON 

GASSAWAY 
GLENVILLE 
GRAFTON    1 


2209    TUCKER 

2638   GREENBRIER 
2718    RANDOLPH 
2920   MARION 
3072    MERCER 
3215    PENDLETON 


HALL 

3816 

BARBOUR 

HAMLIN 

38*6!lINC0LN 

HARPERS    FERRY 

13927 

JEFFERSON 

HARPERS    FERRY    N 

T    MONMT 

3932 

JEFFERSON 

HASTINGS 

WETZEL 

HICO 

412B 

FAYETTE 

HOGSETT    GALL  1  POL  IS    DAM 

1.2  00 

MASON 

HOPE MONT 

MM 

PRESTON 

HORNER 

42B1 

LEWIS 

HOULT    LOCK     15 

4309 

MARION 

HUNDRED 

WETZEL 

HUNTINGTON    WB    CITY 

1*388 

CABELL 

IAEGER 

|440B 

MC     OOWELL 

IRELAND 

**78 

LEWIS 

JANE    LEW 

LEWIS 

KEARNEYSVlLLE    1 

4763    JEFFERSON 

KERMIT 

l4816MINGO 

KEYSER 

4836    MINERAL 

KNOBLY    MOUNTAIN 

4941 'MINERAL 

KUMBRABOW    STATE 
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CHARLES    L.    LOBBAN 
OMER    S.    SMITH 
NETTIE    R*    SHEETS 
CONCORD    COLLEGE 

HOWARD    R.     FULK 
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LORENE  T.  YOUNG 
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JOHN    B.    SHREVE 
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OR*    t 

RTHUR    fit    GOULD 

JOHN 

W.    BROWN 

FOREST    SUPT, 

EUREI 

A    PIPE    LINE    CO. 

HOWARD    FLETCHER 

BEN 

.     THOMPSON 

MRS. 

CLARA    F.HOLDEN 

WEATHER    BUREAU 

.    WATER    SVC.    CO. 

KENR 

R.    GAY 

MRS. 

SARAH    8.     FRANKFOP 

HAS. 

HOPI 

NATURAL    GAS    CO. 

SEMI 

0   R.    LYNCH 

MRS, 

MARY    L.    OUMAS 

JOHN 

P.    JONES 

JAME 

N.    RICE 

CITY 

FILTRATION    PLANT 

FRED 

E.    BOWLING 

MRS. 

EAFY    A.    REXROOE 

E0U1 

ABLE    GAS    CO. 

JAME 

KISH 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

FREO 

W.    WELLS 

EARL 

R.    CORROTHERS 

HOPE 

NATURAL    GAS    CO. 

ROBIN    0.    MOORE 

MRS. OPAL    R.    JACKbON 

.    WATER    SVC.    CO. 

MISS 

ELEANOR    J.    WHITE 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
F.  EUGENE  BROWN 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS. 


RIET  SHARPS 


CLARKSBURG    WATER    BOARD 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MFGRS.    LT.    ♦    MT.    CO. 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
MRS    MOLLIE    C.    AUVIL 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 
CLARKSBURG   WATER   BOARD 
UNIVERSITY    EXP.    STA. 
ROY    A.    OEMPSEY 
POTOMAC    STATE    COLLEGE 

PAUL    C.    ROUZER 
FOREST    SUPT. 
WEST    PENN    POWER    CO. 
AGRI.    SUB-EXP.    STATION 
HUGH    A.    SCOTT 

LOUIS    E.    CANTIBERRY 
BROOKS    E.    UTT 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
DANNY    F.    WOOLCOCK 
CORPS    OF    ENGINEERS 

J.    E*    CURRY 

JAMES    N.    MORGAN 
ORA    G.    FROST 
CECIL    A.    CURRY 
FED.    AVIATION    AGENCY 
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H 
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12 
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3P 

JOHN    H.     INGRAM 

SALEM    JACOBS    RUN    1 

788* 

HARRISON 

39 

II 

•0 

35 

1120 

BJ 

THOMAS    P.     STURM 

SALEM    PATTERSON    L    FK 
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HARRISON 

39 

15 

3* 

1140 

t* 

MRS.     IDA    M.    BENEM 

SALEM    POST    ROGERS 

78.  *'/ 

HARRISON 

39 

17 

DO 

36 

1120 

c 

SOIL    CONSERVATION 

SMITHBURG 

„,. 

DODDRIDGE 

39 

IT 

80 

** 

7» 

c 

MOPE    N*TU»*L    GAS 

SMITKVJLLE 

82S6|R1TCHIE 

5  9 

0* 

05 

8*0 

c 

MORE    NATUSAL    GAS 

SPENCER 

6364  1 ROANE 

38 

»8 

81 

21 

964 

fcP 

8* 

•.    VA.    WATER    SVC. 

ISPItlNGFIELO    1    N 

8409    HAMPSHIRE 

39 

28 

78 

42 

799 

c 

HARRY    L.     GRACE 

SPRUCE    KNOB 

8433 1  PENDLETON 

38 

41 

79 

31 

3050 

8A 

a* 

» 

HARRY    J.    GORDON 

STONY    RIVER    OAM 

8536 

GRANT 

39 

0! 

79 

18 

3400 

IA 

FRED   C       ,ECKER 

SUMMERSVILLE    3    NE 

B6n* 

NICHOLAS 

in 

80 

.6 

1630 

7A 

c 

CHARLES    F.    GUM 

SUTTON    DAM 

6662 

BRAXTON 

38 

39 

80 

41 

H 

CORPS    OF    ENGINEER 

TERRA    ALTA 

8762 

PRESTON 

39 

27 

33 

c 

CHARLES    E.    TREHBL 

THOMAS 

BM1 

TUCKER 

39 

01 

79 

30 

3010 

7* 

MRS.    MARGARET    PER) 

TRI8BLE 

892* 

MASON 

38 

41 

■j 

30 

630 

c 

MISS    NORMA    Rt/TH  G 

TYGART    DAM 

B9M 

TAYLOR 

1C 

19 

80 

02 

1200 

c 

CORPS    OF    ENGINEER 

UNION 

Ml] 

MONROE 

37 

36 

80 

32 

1975 

7* 

7A 

c 

MRS.THELMA    SPANGL 

VALLEY    BEND 

9C.9 

RANDOLPH 

10 

38 

79 

56 

2010 

7A 

MRS    VIOLET    L.    SWE 

VALLEY    HEAD 

9CHft 

RANDOLPH 

10 

38 

33 

80 

02 

2425 

7A 

c 

KENT    SWECKER 

VANDAL IA 

910'. 

LEWIS 

6 

38 

56 

60 

24 

1120 

6P 

Clarksburg  water 

WARDENSV1LLE    R    M    FARM 

92B1 

39 

0' 

76 

35 

1200 

',.■ 

9A 

UNIVERSITY   EXP.   S 

WASHINGTON    DAM    19 

9309 

WOOD 

59 

15 

81 

42 

600 

7A 

CORPS   OF    ENGINEER 

WEBSTER    SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

38 

29 

80 

25 
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6P 
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WEIR TON 

<n*^ 

HANCOCK 

8 

M 

2*. 
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*o 
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35 
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60 
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WESTON 
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* 
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0: 
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28 
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8A 
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CORPS    OF    ENGINEER 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 
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GREENBRIER 

37 

*« 

18 
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5P 

7A 
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WILLIAMSON 

960^ 

MINGO 

I 

37 

M 

82 
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GROVER    C.    SMITH 
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R 1 CHWOOD 
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38 

80 

31 
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4P 

7A 
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ASHEVILLE:   1960 


WEST  VIRGINIA  -  SEPTEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  8+  at  Lakin  and  on  the  6th  at  Logan 
Lowest  Temperature:   28°  on  the  27th  at  Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:  8.37  inches  at  Webster  Springs 
Least  Total  Precipitation:  0.58  inch  at  New  Cumberland  Dam  9 
Greatest  One-Day  Precipitation:   3.20  inches  on  the  10th  at  Lewisburg 
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REFERENCE  NOTES 
o  the  State  CllmatoloKl 


i  Office,  Box  986,  ParKersburg,  West  Vlrgl 


Figures  and  lette 
Delayed  data  and 
Monthly  and  seaso 


s  following  the  station  name,  such  as  12  SSff,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  form  th 

orrectlons  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

al  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Is 


of  th 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  to 
Divisions,  as  used  la  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporatl 


lly 


65* 


Evapo 


atio 
Wind"  Table 


rile 


miles.      Monthly   degree   day    total 
nd    Wlr.d"    Table.       Max    and   Mir,    In   "EvapOlfl 
ent   observations    taken   »i 


US 


encies 


wfall  and  Snow  on  Ground"  Table 


and  in  the  "Seas 


al  Snowfall"  Table  include  i 


Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for 
24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. 


Snow  on  ground  in  thi 
Id  the  Station  Index 


"Snowfall  and  Sno 
he  letters  C,  C, 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Statlo; 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
"Supplemental  Data"  Table. 


Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   Fur  these  stations  snow  on 
d  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
n.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  Preciplta 
Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No 


Indicated  by  no 
aue  if  this  publ 
ion  and  Wind"  Table 


try. 


wind  In 


rd  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  iss 
-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporatl 
t   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automat i 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  refer 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

Ait   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to 
M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing. 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 
entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made 


Ground"  Table 


are  exposed  In  a  shelter  1» 


T  Tra. 

V  I Deludes 

X  Observatli 

VAR  This  entr 


tal  for  previous  month. 

time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
In  time  of  observation  column  Id  Station  Index  men 


be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


nd  STORM  DATA, 


Information  concerning  the  history 
That  publication  may  be  obtained  fr 
stations  may  be  found  Id  the  latest 


hanges  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. 

of  subs 

he  Superintendent  of  Documents,  Government  Prin 

ing  Offl 

ual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the 

respect iv 

Ions  through  1955  may  be  found  In  the  public 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar 
tatlons,  obtained  as  Indicated  above,  price 
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51 

70 
52 

71.2 
50.6 

Uf  »  «  M0S»IT»l. 

MAX 

MIN 

(3 

61 

83 

52 

80 
■•9 

81 

47 

8. 
57 

85 
6  2 

61 
62 

82 
57 

81 
69 

78 
62 

74 
62 

66 
51 

64 
50 

61 

16 

72 

'.  i 

n 

44 

69 
58 

68 

60 

77 

-■6 

75 
55 

/4 

74 
56 

76 
52 

73 
45 

73 

43 

75 
46 

73 
45 

68 
54 

65 

54 

72 
55 

74.9 
53.3 

10* 

MAX 
MIN 

»7 
63 

87 
63 

9* 

87 
52 

87 
61 

89 
65 

66 
64 

90 

57 

90 

62 

85 

58 

79 
62 

75 

68 

72 
52 

76 

42 

B2 

46 

81 
51 

83 
55 

70 
60 

79 
59 

77 
60 

>•> 
56 

83 
50 

65 

3) 

85 

51 

84 
43 

63 
43 

80 

50 

73 

65 

75 
55 

77 
51 

81.6 
55.0 

1  »un 

MAX 
MIN 

tl\.f    SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
61 

90 
65 

9  2 

4? 

69 
48 

89 
6- 

91 
63 

94 
59 

86 
55 

66 

81 
63 

74 
59 

70 
67 

72 
49 

74 
48 

79 
42 

31 
51 

76 
51 

67 
61 

6H 
61 

80 
62 

76 
53 

73 
58 

75 

0  0 

75 
46 

73 
50 

70 

4  4 

71 
44 

72 

60 

69 
58 

79 
55 

11.1 
54.3 

CM  llvt«  6  SSM 

MAX 

-  6 

73 
60 

74 
65 

60 

74 
45 

73 

•■8 

76 
62 

78 
64 

76 

55 

-8 

96 

69 
64 

66 
62 

6  6 

55 

58 
46 

64 
Jl 

66 
42 

76 
72 

66 
52 

63 
60 

6  7 

50 

67 
58 

66 

6  2 

71 
53 

69 
65 

69 

48 

65 

50 

65 

37 

60 
40 

63 
49 

61 
53 

71 
53 

68.9 
53.5 

>A  AIRPORT 

MAX 

MIN 

«1 
63 

82 

58 

91 
62 

80 
61 

83 

6] 

85 

66 

77 
65 

so 

64 

8  0 

66 

79 
62 

74 
61 

65 
33 

62 
48 

68 

45 

n 

52 

75 

62 

64 
57 

70 
61 

78 
60 

73 
56 

74 
50 

70 
57 

73 
55 

70 
51 

70 
53 

73 
49 

70 
51 

62 

56 

68 

54 

72 
57 

73.7 
56.9 

->AM 

MAX 

MIN 

89 
67 

88 
64 

8* 
6- 

86 
59 

86 

60 

90 

65 

89 
65 

83 
62 

84 

62 

88 
66 

85 
65 

81 

64 

72 
53 

69 
46 

74 

47 

32 

80 
53 

70 
60 

76 

63 
61 

80 
85 

78 
55 

74 
54 

80 
53 

77 

50 

76 
51 

80 
53 

73 

54 

69 
52 

66 
56 

79.8 

57.7 

WONVloU 

MAX 
MIN 

63 

59 

84 

60 

91 

80 
45 

83 
'-4 

80 
68 

84 
55 

83 
52 

3  6 
55 

84 
64 

72 
61 

67 

54 

68 
50 

60 
40 

3  7 

74 

42 

80 
54 

68 
57 

69 

58 

76 
60 

71 
55 

71 
48 

75 
50 

78 
45 

74 
43 

75 
39 

76 

42 

72 
46 

64 
52 

70 
51 

75.2 
51.1 

XMANMON  2  II 

MAX 

MIN 

66 
63 

84 
62 

32 
56 

83 
48 

87 
65 

36 
69 

88 
58 

88 
53 

84 
61 

76 
65 

72 
63 

67 

57 

65 
52 

70 
19 

76 
41 

79 
47 

68 

55 

68 

60 

77 

38 

73 
58 

7  5 
56 

80 
50 

80 
50 

82 
46 

79 

40 

78 
39 

75 
41 

71 
55 

70 
54 

75 
52 

77.5 
53.4 

■6YLING0  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

89 
64 

91 
61 

8  = 
64 

90 
64 

90 
38 

91 

53 

91 
61 

89 
61 

88 
6  3 

81 
86 

73 
53 

74 

42 

78 

4  6 

B3 

48 

80 
58 

78 
57 

7; 

52 

84 
52 

83 
55 

80 
51 

80 
45 

79 

43 

74 

50 

74 
56 

71 
58 

79 
55 

62.2 

54.9 

10  3  S 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
65 

85 
55 

89 

53 

89 
64 

36 

64 

90 
61 

89 

61 

88 
64 

76 
64 

70 
60 

74 
58 

68 
48 

73 

4  0 

80 

41 

85 
63 

72 
57 

72 
60 

83 
61 

79 

55 

64 

52 

85 

55 

82 

55 

81 

45 

80 
47 

80 
46 

72 
43 

71 
56 

75 
55 

76 
50 

80.5 
55.5 

AAA  VALLEY 

MAX 

MIN 

77 
57 

75 
56 

'» 
40 

76 
60 

'6 
52 

77 

48 

82 

40 

80 
56 

80 
38 

71 
57 

70 
56 

63 
62 

62 

47 

65 
43 

68 
34 

70 

3  6 

62 
52 

66 
56 

72 
54 

67 
53 

63 

4" 

65 
50 

72 
40 

68 

41 

72 
36 

75 

40 

72 
28 

66 

44 

65 
45 

67 
52 

70.7 
47.6 

ItCSTON  «e  AP 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 

67 

86 
61 

88 
56 

92 
69 

3  6 
66 

89 
68 

90 
68 

87 
70 

76 

6  7 

70 
65 

74 

59 

66 
53 

72 

49 

?8 
48 

84 

59 

71 
62 

69 
63 

76 
62 

70 
57 

79 
55 

84 
59 

8  3 
59 

83 
59 

81 
55 

78 

71 
54 

74 
58 

71 
59 

79 
57 

79.6 
59.9 

■lCstod  1 

MAX 

MIN 

89 

67 

90 
68 

9C 
65 

86 
56 

90 
65 

93 
68 

86 

66 

92 
67 

91 

6  8 

89 

67 

77 
66 

70 
60 

75 
57 

70 
50 

75 
49 

79 

34 

82 

60 

64 
62 

6  9 
62 

69 
62 

71 

66 

80 
57 

85 
58 

86 

56 

84 
50 

8  2 
50 

77 
54 

72 

58 

74 
60 

72 
60 

60.4 
59.9 

■cmurg  i 

MAX 
MIN 

89 
65 

87 
64 

87 

55 

87 
54 

11 

65 

93 

6  5 

92 
63 

90 
58 

87 

64 

74 
65 

70 
62 

73 
55 

64 

50 

76 

43 

8  0 
44 

8  5 
52 

70 
58 

70 
61 

SO 

61 

70 
60 

76 

58 

82 
51 

6  3 
54 

89 
52 

65 
45 

62 
48 

72 
52 

70 
57 

75 
56 

76 
54 

60.0 
56.4 

STON  1  SSX 

MAX 
MIN 

84 
69 

90 
65 

so 
57 

89 
55 

39 
57 

90 
66 

87 
62 

90 
61 

39 
61 

87 
65 

74 
61 

70 
60 

75 
54 

6  6 
44 

74 
44 

78 

45 

82 
54 

65 

60 

70 
60 

73 
61 

6  9 
56 

80 
53 

84 

55 

84 
56 

84 
45 

83 

4  0 

78 
51 

72 

59 

77 
57 

76 
57 

79.9 
56.7 

IIIS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

Mil 

MAX 
MIN 

85 
64 

85 
66 

82 
57 

85 
54 

P4 
66 

87 
64 

88 

64 

87 
61 

84 
68 

73 

64 

67 
60 

71 
57 

64 
53 

6  8 
45 

75 

46 

30 
56 

68 

60 

67 
61 

79 
63 

72 
60 

74 

66 

80 
58 

81 
56 

82 
53 

80 
51 

77 
48 

70 
50 

69 

57 

70 
56 

75 
53 

77.0 
57.6 

T  TOP 

MAX 
MIN 

79 
59 

79 
54 

77 

60 

77 
50 

80 
61 

32 
62 

74 
63 

75 
59 

78 
57 

76 
62 

72 
59 

63 
56 

60 
47 

65 
38 

69 

69 

96 

58 
54 

65 
58 

75 
57 

71 
55 

70 

48 

68 
56 

72 
52 

67 
49 

66 

50 

70 
47 

68 
43 

61 

53 

61 
52 

66 

55 

70.6 
53.5 

KLIN  2  N 

MAX 
MIN 

87 
62 

83 
59 

81 
58 

86 
55 

87 
82 

33 
64 

82 
58 

85 
54 

87 
60 

79 
62 

74 
62 

70 

57 

67 
50 

72 
43 

75 
45 

78 
47 

63 
50 

72 
58 

77 
61 

72 

57 

70 

51 

69 

55 

76 

50 

76 
53 

75 
48 

75 
51 

71 
51 

69 

0  3 

66 

50 

78 
53 

76.2 
54.6 

V 

MAX 

MIN 

89 
67 

86 
62 

89 
62 

87 
58 

87 
60 

90 
64 

92 
62 

87 
61 

87 
62 

89 
64 

86 
65 

81 

62 

72 
52 

67 

44 

75 
44 

78 
50 

82 

53 

77 
63 

75 

62 

84 
60 

80 
56 

84 
55 

S3 

52 

84 

50 

82 
46 

81 

3  6 

83 
47 

72 
50 

73 
54 

70 
55 

81.6 
56.3 

SA»«- 

MAX 
MIN 

88 
66 

85 
64 

6« 

86 

3  3 
65 

3  6 
67 

89 
65 

86 
61 

85 

6  6 

76 
66 

75 
65 

70 
59 

67 
55 

71 
45 

77 
46 

79 
52 

73 
58 

70 
62 

79 
62 

75 
61 

30 
57 

82 
55 

81 

55 

79 
54 

79 
47 

76 
49 

73 
51 

71 
57 

71 

57 

76 
58 

78.6 
58.2 

MULE 

MAX 
MIN 

91 
66 

87 
68 

85 

87 
56 

3  9 
68 

8  5 
SI 

90 
65 

89 
61 

87 

65 

76 

67 

71 
64 

74 

60 

69 

55 

74 
45 

79 
47 

82 
53 

75 
58 

70 
62 

80 
62 

76 
63 

80 
3  9 

84 
55 

83 
55 

84 
52 

82 
49 

79 
47 

72 

54 

73 
57 

73 
58 

79 
58 

80.2 
58.6 

MAX 
MIN 

86 

63 

86 

67 

83 

'•8 

85 
51 

83 
61 

35 
59 

87 
59 

87 
52 

87 
61 

81 

61 

83 
63 

79 
58 

66 

56 

70 
41 

77 
43 

80 
51 

77 
55 

77 
61 

79 

60 

76 
61 

77 
57 

81 
50 

82 
52 

82 
48 

80 
43 

79 
42 

79 

46 

72 

61 

79 
52 

77 
53 

80.1 
54.6 

2  N« 

MAX 
MIN 

i?5 
68 

91 
61 

9" 
57 

86 
55 

8  9 
6  3 

9C 
67 

87 
64 

91 
62 

8  9 
6  5 

88 

67 

75 
63 

70 
59 

73 
55 

66 
44 

79 
46 

80 
52 

82 
52 

66 

60 

70 
59 

77 
61 

71 
58 

80 
54 

84 
56 

85 

57 

84 
48 

63 
49 

60 

50 

73 

53 

70 
57 

75 
55 

60.3 
57.2 

III 

MAX 

MIN 

85 
64 

89 
64 

9  0 
6  3 

85 
53 

90 
65 

94 
6  6 

86 
63 

92 
63 

92 

63 

88 
64 

76 
65 

70 
60 

75 
54 

69 
44 

75 

4  6 

79 
51 

82 
55 

65 

62 

67 
61 

79 

60 

72 
53 

78 
54 

3  6 
55 

83 
54 

83 
45 

62 
46 

79 
50 

71 
55 

70 
57 

74 
54 

80.2 
57.0 

•t»S  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
"IN 

91 
67 

88 
66 

87 

35 

B9 

57 

85 

68 

83 
65 

85 
66 

89 
39 

81 
65 

78 
61 

74 
59 

72 
54 

74 
49 

80 
49 

63 
55 

78 
58 

79 
60 

74 
63 

84 
63 

83 
56 

72 
58 

74 
55 

76 

50 

73 
55 

70 
47 

71 
45 

72 
51 

71 
60 

82 
60 

79.2 
57.8 

«TT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

87 
65 

90 
62 

92 

5* 

86 
58 

92 

68 

93 

6  9 

87 
63 

90 
65 

91 

66 

87 
68 

79 
62 

65 

5  8 

77 
58 

68 

47 

74 

4  8 

75 
50 

83 
57 

64 
62 

70 
58 

75 
60 

69 
55 

76 
54 

85 

57 

85 
57 

81 
49 

81 

49 

77 
49 

74 
55 

71 
57 

78 
55 

60.1 
57.6 

f"ON- 

MAX 
MIN 

79 
63 

78 
63 

76 
41 

77 
43 

77 
52 

77 
5  6 

78 
66 

81 
49 

7  9 
51 

75 
60 

71 
60 

66 

54 

63 

50 

63 
42 

69 
36 

74 

45 

72 
49 

71 
55 

72 
57 

69 
57 

67 

55 

68 
50 

73 
45 

69 
46 

73 
46 

71 

40 

72 
42 

6  8 
45 

67 

50 

70 
53 

72.2 
50.6 

TIWTON  MB  CITY 

MAX 
MIN 

94 
69 

94 
68 

69 

53 

92 
59 

94 

71 

90 

69 

93 
66 

92 
69 

35 

70 

70 
65 

65 
62 

75 
57 

67 
53 

77 
48 

82 

50 

83 
55 

69 
62 

68 
62 

78 
60 

72 
59 

77 
56 

86 

57 

87 
60 

83 
58 

84 
53 

80 
50 

74 
55 

72 

60 

75 
59 

81 
57 

80.9 
60.1 

•EYSVILLE  1  NX 

MAX 
MIN 

90 
65 

88 
66 

85 

3  7 

91 
52 

86 

6  6 

81 

6  5 

84 
62 

85 
53 

89 

5  9 

80 

6  4 

78 
58 

72 

".9 

76 
52 

73 
45 

79 
45 

80 
53 

78 
59 

71 

58 

74 
62 

83 
62 

78 

54 

73 
52 

74 
51 

75 
48 

74 
49 

69 

45 

69 

42 

71 

3  1 

69 

60 

82 

57 

78.6 
55.5 

MAX 
MIN 

89 
62 

90 
62 

■-■< 
54 

88 

50 

89 

58 

90 
3  9 

89 
64 

75 
61 

76 
57 

72 
52 

72 

46 

78 
42 

8  i 

52 

61 
53 

71 
59 

70 
61 

80 
61 

75 
52 

75 
58 

78 
52 

78 
53 

76 

'4  7 

69 
4S 

70 
49 

70 

51 

72 
56 

80 
52 

78.7 
54.5 

B»ABO«  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

76 

76 
53 

76 

30 

79 
46 

It 

43 

78 
53 

79 

57 

76 
48 

77 

54 

66 

66 
54 

65 
51 

57 
45 

6  4 
33 

68 
38 

73 
41 

70 
41 

65 
55 

70 
50 

67 

50 

74 

43 

75 
39 

74 
33 

69 
36 

68 

4f 

62 

50 

68 
49 

71.3 
47.1 

IN 

MAX 
MIN 

92 
63 

91 
65 

38 
3  8 

9" 
60 

94 
61 

9  5 
6'. 

95 
62 

95 
56 

9  0 
6  6 

88 
67 

67 
59 

76 
56 

74 
60 

72 
44 

80 
44 

82 
53 

75 
51 

70 
60 

70 
66 

71 
54 

72 
58 

83 
53 

83 
60 

84 
55 

81 
50 

81 
46 

75 
47 

72 
59 

79 
55 

78 
51 

81.5 
56.3 

ISSURG 

MAX 
MIN 

85 
60 

85 
52 

84 

58 

85 
49 

86 
=  6 

80 
60 

9n 

60 

84 
50 

8  5 
56 

84 

55 

77 
65 

72 

67 

65 
45 

70 
35 

75 
43 

76 

46 

70 
54 

75 
55 

80 
55 

76 
48 

77 
45 

72 
52 

75 
60 

75 
45 

75 
40 

76 
45 

67 
45 

7C 

46 

75 

4e 

75 
53 

77.1 
50.9 

JLN 

MAX 
MIN 

91 

69 

94 
66 

93 
M 

93 
59 

94 
64 

95 

76 

91 
65 

93 
66 

90 

6  7 

90 

6  7 

83 
66 

73 

6  0 

76 
56 

71 
49 

76 
50 

82 

52 

83 
56 

69 
65 

69 
62 

84 
63 

75 
57 

84 
57 

85 

56 

84 
55 

85 

50 

83 
51 

83 
51 

77 
57 

76 
60 

72 
60 

83.1 
59.9 

Se«  Rafontnco  Hole*  Following  Suiion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WES  7 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IS 

,4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

m 

30   31 

< 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

B5 

65 

89 
61 

90 
62 

86 

55 

89 

55 

91 
62 

6  3 

91 
62 

8  9 
62 

91 
63 

81 

61 

73 
57 

75 
52 

66 
46 

74 

45 

BO 

4  7 

64 
51 

68 
57 

ro 

58 

81 
58 

75 
53 

81 
54 

82 

6  2 

84 

50 

82 
4« 

62 
46 

SO 

6  6 

7  6 
51 

72 

53 

72 
53 

85. 
5*. 

MADISON 

MAX 
MIN 

86 

6  9 

89 
68 

91 
68 

87 
58 

63 

92 
67 

87 
65 

92 
66 

90 
66 

87 
68 

SO 
66 

71 
60 

74 
55 

70 
49 

76 
49 

79 

51 

84 
54 

66 

61 

66 
62 

82 
62 

72 
57 

62 

57 

B5 

57 

83 

54 

83 

t  I 

83 
50 

BO 
51 

75 
52 

75 
60 

71 

60 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

85 
62 

87 
63 

87 
49 

84 

so 

86 

49 

86 
65 

87 
66 

88 
58 

90 
60 

86 
63 

74 
58 

65 

57 

73 
52 

67 
41 

7? 
40 

78 

5? 

81 
56 

69 

54 

71 
56 

60 
59 

70 
55 

78 
48 

60 
53 

83 
49 

83 

43 

75 
47 

8  1 

66 

72 

5  6 

70 
54 

72 

50 

n 

53. 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

89 
65 

86 
61 

79 
54 

86 
53 

82 
67 

SI 
63 

65 
61 

86 
55 

91 

69 

78 

67 

67 
58 

72 

58 

73 
51 

73 
48 

78 
47 

8 'J 
55 

71 
56 

68 
62 

70 
63 

81 
59 

70 
54 

73 

54 

74 
50 

75 

51 

71 
50 

67 

45 

7  0 

46 

71 
52 

7'.' 

59 

79 
56 

76 
55 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

B2 
56 

88 
58 

80 
50 

87 
49 

85 

60 

78 
61 

Bl 
55 

82 
48 

85 
56 

77 

57 

76 
59 

69 
64 

69 

45 

70 
3B 

76 

42 

76 
43 

65 

46 

72 
55 

76 

58 

76 
53 

70 
46 

70 

54 

74 
42 

72 
46 

66 

4  6 

70 
42 

70 

64 

66 

63 

64 
47 

71 
48 

74 
55 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

83 

64 

85 
56 

78 
61 

81 
52 

79 
56 

81 
63 

80 
54 

81 
56 

81 
60 

80 
63 

75 
60 

65 
55 

64 
48 

69 
38 

74 
42 

75 

45 

71 
56 

66 
58 

78 
56 

73 
56 

73 
49 

72 
56 

rs 

50 

75 
47 

14 

48 

75 
45 

73 

6  8 

64 

53 

64 

51 

73 
54 

7  6 
53 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

88 

63 

87 
66 

85 

53 

88 
54 

66 

65 

87 
65 

87 
62 

86 
61 

66 

64 

74 
66 

68 
60 

74 
59 

66 
56 

74 
44 

76 
45 

80 
55 

70 
56 

71 
60 

76 
60 

70 
62 

77 
57 

81 
53 

80 
5( 

61 

54 

Bl 

48 

76 
46 

71 

50 

70 

75 
53 

75 
52 

78 
56 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

90 
58 

88 
60 

87 
56 

90 
47 

86 
62 

83 
63 

85 
55 

66 

49 

90 
56 

85 
63 

73 
60 

71 
57 

72 
47 

74 
39 

7  8 
40 

81 
46 

75 
49 

69 
59 

77 
62 

80 
56 

78 
49 

74 
54 

77 
45 

76 
46 

76 
43 

70 
43 

72 

43 

72 
52 

49 

80 

54 

78 

a 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

88 
64 

85 
62 

81 
55 

85 
54 

82 
65 

85 
63 

87 
66 

88 
64 

83 

70 

74 
63 

65 
60 

69 

57 

61 

50 

69 
45 

76 
45 

80 

58 

69 
61 

69 
61 

79 

6) 

70 
62 

73 
60 

82 
62 

7  9 
5  8 

79 
53 

60 
53 

76 
49 

70 

49 

68 
56 

71 

5  7 

74 
53 

76 

57 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

87 
63 

87 
60 

82 
55 

86 
52 

83 
67 

88 
62 

90 
63 

90 
56 

87 
60 

78 
60 

69 
60 

73 
56 

64 

55 

69 
46 

76 

47 

82 

55 

70 
56 

70 
56 

79 

6  1 

76 
61 

76 
56 

82 
53 

83 
55 

81 
54 

60 

51 

77 

47 

73 

50 

70 
55 

74 
56 

74 
54 

7? 
56 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 

MIN 

89 
67 

91 
65 

83 
50 

90 
54 

90 
62 

90 
56 

90 
61 

92 

61 

89 
60 

89 
62 

68 
54 

72 
56 

65 

54 

70 
42 

81 

47 

83 
58 

76 
57 

74 
58 

79 
57 

74 
58 

76 

60 

63 
53 

85 
56 

84 
55 

82 
5  3 

80 
54 

81 
54 

73 
59 

62 
5t 

66 
51 

81 

56 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

91 
65 

91 
69 

86 
55 

90 
55 

67 
66 

89 
65 

90 
65 

90 
63 

88 
67 

82 
65 

67 
60 

67 
60 

68 
58 

75 
49 

80 

47 

78 

61 

77 
59 

71 
60 

60 
61 

71 
63 

78 
59 

82 
55 

84 
56 

83 
56 

83 
56 

81 
50 

77 
50 

72 

5  9 

77 
57 

77 
54 

30 
58 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

80 
63 

87 
58 

88 
60 

84 
50 

36 
57 

86 
64 

8  6 
66 

85 
61 

85 

61 

86 
63 

86 
61 

77 
57 

70 
49 

68 
41 

73 

44 

77 
44 

79 
54 

66 

57 

69 

57 

81 

55 

77 
52 

78 
58 

7  6 
53 

82 
50 

78 
46 

79 

49 

BJ 

4  9 

77 
49 

75 
55 

68 
54 

79 
56 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

B9 
66 

89 
69 

84 
58 

89 

57 

87 
71 

87 
67 

89 
65 

88 
67 

85 
71 

72 
62 

65 
59 

73 

57 

65 
54 

71 
46 

76 

46 

81 
57 

65 
59 

71 
61 

70 

61 

69 
59 

76 
56 

83 
58 

83 
59 

80 
60 

61 
52 

75 
53 

71 

54 

72 
56 

77 
54 

75 
50 

78 

56 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

92 
67 

90 
69 

86 
59 

93 
57 

90 
72 

88 
67 

92 
66 

92 

68 

87 
72 

74 
63 

66 
59 

76 

6  8 

68 

55 

74 
46 

81 
49 

85 
59 

66 

60 

72 
61 

71 
60 

71 
60 

77 
55 

65 
58 

86 

60 

63 
59 

84 
54 

78 
51 

74 
52 

73 

5  8 

60 

55 

77 
50 

80 

5  5 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

85 
63 

82 
61 

81 
60 

83 
53 

83 
63 

86 
60 

86 
59 

87 
54 

64 

60 

77 
63 

71 
62 

68 

56 

64 
52 

69 
43 

74 
43 

7  V 
46 

71 
53 

69 
56 

74 
58 

73 
59 

72 
55 

75 
48 

7  9 
49 

77 
49 

78 

45 

77 
44 

73 
45 

70 

5] 

70 
53 

74 
55 

76 

54 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

90 
65 

85 
64 

90 
58 

88 
52 

84 
59 

87 
66 

87 
63 

89 
55 

90 

63 

82 

67 

73 
63 

73 
60 

72 
56 

74 
48 

76 
46 

61 

52 

75 
55 

69 
55 

76 
60 

79 
62 

72 
53 

72 
60 

78 
53 

77 
57 

76 
50 

74 
52 

70 
53 

71 
55 

67 
53 

79 
58 

78 
57 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

81 
61 

79 
56 

78 
52 

79 
47 

62 
60 

81 
55 

62 

54 

82 

51 

80 
59 

75 
58 

68 

60 

64 
53 

60 
47 

66 
36 

70 
41 

77 
45 

63 

56 

66 
58 

72 
50 

70 
54 

74 
49 

75 
53 

76 
47 

78 
42 

77 
37 

76 
36 

73 

37 

6  9 
49 

66 
52 

72 
54 

73 
50 

PIEDMONT 

MAX 

MIN 

79 
64 

90 
64 

89 
55 

85 
52 

67 
56 

86 
65 

64 
63 

67 
60 

88 
60 

89 
64 

75 
65 

68 
60 

70 
51 

66 
46 

75 
43 

79 
48 

81 
55 

66 
56 

70 
60 

70 
62 

79 
54 

71 
57 

75 
55 

76 
53 

75 

55 

76 

50 

69 

50 

68 

50 

71 
54 

72 
54 

77 

56 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
65 

90 
60 

89 
64 

66 
56 

68 
59 

90 
64 

93 
61 

89 
59 

88 
63 

87 
64 

86 
63 

80 
59 

69 
52 

69 
43 

76 
47 

7« 

48 

84 
53 

72 
62 

73 
58 

84 
58 

62 
53 

85 
53 

83 
50 

85 
49 

84 
46 

82 

44 

81 
49 

73 
55 

73 
55 

70 
58 

82 
55 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

90 

68 

90 
66 

90 
59 

90 
54 

93 
68 

91 
66 

89 
63 

89 
68 

69 
68 

76 
67 

68 
60 

74 
56 

75 
58 

72 
42 

80 
45 

82 
53 

79 

60 

73 
60 

71 
60 

71 
56 

76 
55 

83 
56 

83 
57 

63 

55 

82 

52 

81 

48 

76 
49 

71 
58 

77 
55 

76 
52 

80 
57 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

84 
61 

81 
55 

80 
58 

84 
49 

80 
52 

82 

60 

83 
61 

82 
57 

81 
61 

79 
62 

74 
61 

61 

55 

61 

46 

67 
40 

72 
43 

7  6 
46 

66 
55 

74 
54 

71 

56 

74 
55 

73 
51 

74 
54 

77 
52 

78 
47 

79 
46 

77 
45 

77 

44 

66 
51 

66 
51 

72 
55 

75 
52 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

92 
66 

93 
65 

88 
58 

91 
54 

94 
67 

88 
66 

92 
61 

92 
63 

67 
66 

75 
63 

68 

60 

75 
56 

69 
57 

75 
41 

62 
45 

78 
55 

72 
59 

73 
56 

72 

5  6 

78 
53 

85 
52 

35 
54 

84 
53 

63 
58 

83 
47 

81 

45 

74 
54 

70 
57 

78 
55 

60 
52 

81 
56 

POMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

91 
65 

90 
64 

85 

50 

89 

53 

67 
65 

81 
65 

85 
62 

87 
57 

90 
59 

83 
65 

72 
61 

72 
59 

71 
50 

75 
44 

80 
45 

81 
51 

75 
53 

70 
62 

72 
6  ) 

82 
62 

73 
53 

75 
56 

77 

50 

77 
50 

72 

69 
46 

70 
49 

72 
54 

71 
59 

80 
56 

78 
56 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

86 
66 

86 

64 

84 
55 

86 
52 

83 
62 

65 
61 

89 

60 

89 
56 

67 
62 

77 
65 

73 
63 

69 
57 

65 
55 

71 
46 

77 
46 

80 
52 

73 
54 

73 
60 

76 

60 

75 
61 

72 
56 

79 
52 

81 
53 

79 
52 

BC 
41 

63 
47 

75 
52 

7  0 
53 

70 

55 

79 
56 

78 
55 

SPENCER 

MAX 
MIN 

90 
66 

87 
64 

84 
60 

88 
52 

90 
68 

83 
65 

86 
63 

88 
63 

84 
67 

75 
66 

70 
62 

73 
57 

69 
56 

72 

40 

78 
45 

8  0 
50 

75 
59 

69 
60 

74 
58 

71 
64 

76 
53 

81 
56 

62 
56 

80 
56 

80 
51 

77 
46 

72 

5  0 

68 
6  8 

74 
55 

76 
52 

76 
57 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

78 
57 

76 
59 

78 
56 

53 

79 
51 

80 
56 

78 
54 

79 
54 

80 
57 

78 
58 

75 
51 

69 
51 

6  8 
38 

60 
40 

66 
42 

69 
46 

70 
51 

69 
50 

67 
5( 

75 
50 

71 
45 

65 

48 

64 
45 

70 
45 

66 
41 

69 
40 

65 
40 

65 
47 

62 
50 

70 
45 

71 
49 

UNION 

MAX 
MIN 

87 
61 

84 
53 

86 
55 

83 
50 

84 
54 

88 
58 

6? 
60 

81 
53 

82 

57 

84 
60 

62 
59 

79 
59 

70 
45 

67 
35 

70 
41 

75 
46 

76 
49 

64 
57 

74 

56 

82 

50 

79 
46 

76 
46 

70 
49 

73 
40 

73 
42 

73 
40 

75 
45 

75 

66 

70 

48 

66 
51 

77 

50 

WARDENSVILLE  P  M  FARM 

MAX 
MIN 

80 
62 

88 
63 

84 
53 

78 
53 

87 

64 

83 
66 

60 

6  0 

82 
54 

83 
56 

89 
65 

75 
63 

74 
59 

71 
50 

69 
44 

72 
45 

77 

5u 

79 
53 

67 
62 

68 

6  3 

73 
58 

80 
52 

70 
57 

72 
50 

75 
50 

73 
48 

69 
46 

69 

72 

51 

68 
55 

67 
53 

75 
55 

WEBSTE"  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
64 

84 
60 

83 
60 

85 

66 
62 

85 
64 

86 
60 

85 
55 

85 
60 

81 
65 

75 
65 

69 
54 

66 
55 

70 
42 

76 
44 

82 
46 

68 
55 

71 
57 

77 

6  8 

75 
59 

78 
53 

79 
54 

82 
49 

82 

47 

81 
43 

80 
39 

72 
43 

73 

42 

66 

55 

76 
57 

78 
54 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

91 
66 

86 
67 

83 
54 

89 

6  6 

66 
66 

89 
58 

91 
61 

90 
65 

87 
70 

80 
62 

69 
56 

75 
57 

68 
55 

73 
44 

80 
48 

8  2 
61 

74 
58 

73 
60 

79 

57 

70 
60 

77 
56 

62 

56 

84 

58 

82 
58 

83 
53 

81 
49 

78 

53 

73 
60 

79 
55 

67 
53 

80 
57 

WELLSBUPG  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
65 

87 
64 

83 
45 

9  0 

49 

85 
65 

87 
56 

90 
57 

90 
60 

86 
63 

85 
60 

71 
57 

75 
59 

75 
49 

73 
39 

60 
41 

82 
56 

74 
52 

73 
60 

7  9 
5  6 

72 
59 

75 
57 

63 

51 

84 

55 

81 
52 

62 
46 

82 
46 

78 
49 

7  6 

6C 

78 
52 

71 
48 

80 
54 

MAX 
MIN 

85 

6  1 

88 
65 

87 
57 

84 

ss 

89 
56 

88 
66 

H6 

64 

92 
59 

90 
60 

86 

66 

75 
64 

70 
59 

72 
56 

64 

72 
44 

79 
46 

82 
53 

70 
58 

70 
61 

79 
62 

73 
59 

80 
53 

84 
54 

85 

54 

84 
45 

62 
46 

76 
49 

72 

6  9 

74 
57 

72 
56 

79 

86 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

83 
67 

90 
66 

85 
54 

HI 
64 

90 
57 

82 
61 

H  7 
6  1 

90 
64 

89 
66 

87 
63 

76 

57 

76 
58 

76 
58 

66 
47 

71 
47 

78 

50 

82 

57 

65 

58 

7  2 
58 

78 
59 

70 
57 

76 
57 

62 

58 

82 
59 

81 
53 

82 
52 

81 

52 

77 
56 

73 
56 

78 
56 

79 

57 

WHITf               INGS 

MAX 
MIN 

89 

S  7 
57 

87 

ST 

87 
52 

89 
56 

81 
63 

61 
61 

83 
'■4 

87 
59 

85 
60 

78 
63 

75 
61 

68 
47 

71 
40 

76 
43 

77 
45 

74 
57 

75 
59 

83 
59 

79 
55 

77 

51 

73 
57 

74 
5  5 

75 

50 

77 

47 

75 
45 

76 
49 

70 
51 

65 

50 

77 
57 

78 
54 

WINF II 

MAX 
MIN 

86 

90 

91 

87 

90 

92 

66 

91 

91 

85 
66 

74 
66 

71 
60 

74 
59 

68 
49 

75 
48 

Bl 
53 

80 
57 

66 

63 

71 
64 

77 
63 

72 
55 

78 
56 

84 
59 

83 
59 

81 
55 

83 
54 

79 
54 

75 

56 

70 
60 

75 
56 

80 

67 

8e«  Holorrnco  Nolo]  following  Stallon  Lnrfox 
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EVAPORATION  AND  WIND 


1  «G  I N I A 
SKPTSMB! 


Day  of  month 


4        S        6        7        8        9       10      11       12       13      14       IS      16      17      IS       19      20      21      22     23      24      25      26      27     28     29      30      31 


"^  m  o* 
o  o  > 
1-      < 


l'.»5l\1M    DAU 


L1M3BUXG   1 

CALL1P0L1S    DAH 


ILLS    R    II    FARM 


EVAP 


EVAJ'    .20 
WIND         4 


.03 
10 


.18 
12 


16 

.118 


IS 

.16 


L2 
.03 


.06 
25 


.1)'.' 
13 


4.13 
914 


3.86 
909 


B3.36 
192 
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TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  I960 


*  *i  r  1 1 

S   2   ^17""*   :«j    *« 
•  /S'a  s  j  K  "  < 

°#       ■*  *      >-     .  M         * 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1960 


TT 


sg 


H 


e    E 


2       -     JiT0      -  -.1        »j 


/ 

i 
/ 

X            f 

1+ 

I 

1 
_i     / — 

<r     1 

I    H      / 
(-    Z     /J 

o  o/i 

z    T  r 

I?" 

a 

i"  -^'  \_n 

OS        ;\ 

g                 >                 • 

Y-               |o                /       C 

V 

1                 / 

/'  i 

>Ji  _ 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

6 

0 

H 

u. 

8 

P 

< 

TIME  AND 

Z 

fi 

E 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

E 

O 

2 

c 

OBSERVER 

| 

3 

l 

| 

I 

i 

Q 

J 

E 

S 

£s 

ALBRIGHT 

009* 

PRESTON 

2 

39   29 

79 

J* 

1219 

7A 

MONONGAHELA    POWER    CO. 

ALOERSON 

0l02 

MONROE 

37    41 

38 

1560 

7A 

CHAPLES    L.    LOBBAN 

ALPENA    1    NW 

01*3 

RANDOLPH 

2 

36    55 

79 

to 

3020 

7A 

OMER   S.    SMITH 

ARBOVALE    2 

POCAHONTAS 

30    26 

79 

2730 

6A 

NETTIE    P.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

0355 

MERCER 

7 

37    25 

ei 

01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD    COLLEGE 

BAYARD 

0527 

GRANT 

9 

39    16 

79 

22 

2375 

SP 

9P 

H 

HOWARD    P.     FULK 

BECKLEY    V   A    HOSPITAL 

0580 

RALEIGH 

37    47 

11 

2330 

6A 

V.    A.    HOSPITAL 

BELINGTON 

0633 

BARBOUR 

10 

39    02 

56 

1679 

M 

GEORGE    R.    HILLYARD 

BELLEVILLE    DAM    20 

06*5 

WOOD 

a 

39    09 

81 

45 

600 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BELVA    2    E 

0661 

NICHOLAS 

* 

38    14 

81 

10 

740 

7A 

RASTIS    D.    80GGS 

BENSON 

0679 

HARRISON 

10 

39    09 

80 

33 

1080 

4)P 

4P 

H 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

BENS    RUN 

0687 

TYLER 

a 

39    26 

81 

06 

640 

SP 

MRS.    LORENE    T.    YOUNG          1 

BERKELEY    SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39    37 

78 

640 

6P 

6P 

H.    M.    RUPPENTMAL.     III 
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WEST  VIRGINIA  -  OCTOBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   88°  on  the  2nd  at  Spencer 

Lowest  Temperature:   14°  on  the  25th  at  Birch  River  6  SSW 

Greatest  Total  Precipitation:   4.30  inches  at  Benson 

Least  Total  Precipitation:   0.75  inch  at  Wardensville  RM  Farm 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.47  inches  on  the  20th  at  Weston 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   2.0  inches  at  Spruce  Knob 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   2  inches  on  the  24th  at 

Spruce  Knob 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

WEST    VIRGINIA 
OCTOBER    1960 

Tern 

pei.luie 

P 

lecip 

ration 

l 

i 

a 

J 

1 

No   Of   Dayi 

5 

lli 

1 

1 

Snow,  Sleet 

No  ol  Don 

Suw 

to 

1 

s   5 

a 

:• 

1 

I 
5 
o 

l\ 

.;. 

;  NORTHWESTERN 

STON    1    SSW 
*    CUMBERLAND    DAM    9 
.    »»?MNSVILLE 

-  .2" 
69. A 
69.1 

67.7 
67.6 

44.  2M 

41.7 

40.3 

4i. e 

43.  5 

57.  7M 

55.6 

54.7 

54.8 

55.6 

.7 

-  1.0 

-  1.3 

-  .7 

-  1.2 

82 
82 
82 
81 
82 

15  + 
18  + 
14 
12 

13 

23 

27 
19 
26 
24 

26 

22 

26+ 

26 

25 

215 
289 
313 
316 
287 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

5 

6 
3 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

3.33 

2.34 
2.06 
1.34 
3.42 

1.00 

-  .24 

-  .51 

-  1.27 

.90 

.81 

.53 

1.02 

.45 

.77 

9 
27 
20 
19 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 

4 
4 
7 

3 

1 
1 

0 
4 

0 
0 

1 

0 
0 

HERSBURG    FAA    AP 

■   •    MB    CITY            //R 

.LSBURG    3    NE 

:EL|NG    WARwOOO    DAM    12 

65.9 
68.9 

67.4 
67.0 
66.6 

44.6 
45.2 

43.  9 
39." 
42.' 

55.3 
56.9 
55.7 
53.3 
54.7 

.0 
-       .6 

.7 

81 
84 
84 
83 
82 

13 
13 
13 
13 
14 

24 
24 
29 
23 
29 

25 
25 
26 
26 

26 

303 

256 
295 
357 
318 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
2 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.98 
1.66 
1.73 
1.59 
2.31 

-  .46 

-  1.08 

.01 

.55 
.49 
.4° 
.42 

.67 

19 
19 
19 
31 
20 

.0 
.0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
5 
5 

5 
5 

1 
0 

0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

oivision 

55.4 

-       .6 

2.18 

-       .27 

T 

NORTH  central 

:iHANNON    2    » 

5G     1 

68.2 
66.  5 
67.5 
6*. 5 
68.2 

41.0 

40.1 
41.3 
44.5 
45.8 

54.6 
53.3 
54.4 
54.5 
57.0 

-  .7 

-  1.0 

.6 

-  1.4 

83 
78 
83 
79 
80 

13 
17  + 
13 

14 

14  + 

19 
18 
23 
27 
22 

25 
25 
25 
26 
25 

314 
353 
325 

319 
244 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

4.30 
3.93 
2.99 

2.85 
2.71 

1.45 
.70 
.47 
.24 

1.24 

1.43 

.93 

.70 

.90 

9 
23 

19 

31 
20 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

6 

6 

8 
9 

2 

3 
3 

3 
1 

2 
1 
0 
0 
0 

ENVILLE 

ME 
LLE    2    NW 
KNIMGTON    1    s 
DOLEBOURNE    2    ESE 

70.2 
67.9 
69.6 
66.5 
66.6 

45.0 
41.3 
43.0 
39.6 

42.4 

57.6 
54.9 
56.3 
53.1 
54.5 

.2 

-  .3 

-  l.fl 

82 

80 
83 
80 
81 

14  + 
13 
14 
16  + 
13 

22 
22 
21 

20 
20 

25 
26 
25 

26+ 
25 

229 
309 
267 
364 
319 

0 

0 

a 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
5 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.92 
2.49 
2.23 
2.67 
2.86 

.04 

-  .50 

-  .07 
.35 

1.43 

.76 

1.15 

.78 

.50 

20 
20 
20 
9 
31 

.0 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
6 

6 
9 
9 

2 
2 
1 
2 
1 

1 

0 

1 

0 
0 

RGANTOWN    FAA    AIRPORT 
•GANTOWN    LOCK    AND    DAM 
5  TON 

64.5 
66.9 
67.8 

44.3 
43.2 
41.2 

54.4 
55.1 
54.5 

-    2.7 

80 
80 
82 

13 
13 

14 

27 
28 
22 

26 
26 
26  + 

325 
303 
317 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

5 

4 
5 

0 

0 

0 

2.84 
2.27 
3.00 

-  .40 

-  .03 

.56 

.63 

1.47 

31 
20 
20 

T 

•  0 
.0 

0 
0 
0 

7 
6 
7 

1 

1 
1 

0 
0 

1 

DIVISION 

54.9 

-       .9 

2.93 

.15 

T 

SOUTHWESTERN 

BMAYLINGO    ST    FOREST 

"ON    WB    AP                         R 
>N    1 
"LIN 
GSETT    GALLIPOLIS    DAM 

70. 3M 
68.6 
70.8 
70. 2" 
69.9 

41.  3M 
47.5 
47.8 
43.  DM 
43.9 

55. 8M 
58.1 
59.3 
57.  OM 
56.9 

.7 

83 
83 
83 
83 
84 

2 
13 
16+ 

16+ 
16 

22 

27 
27 
21 
24 

25 
25 
25 

25 
25 

317 
215 
191 
251 
252 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
2 
4 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

2.79 
2.21 
1.95 
2.56 

1.91 

-  .60 

-  .42 

-  .08 

1.08 
.74 
.87 
.9" 

1.36 

20 
19 

20 
10 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 
4 
4 
3 

2 
1 
1 
2 
1 

1 

0 
0 
0 

1 

NTINGTON    WB    CITY 

(.IN 

GAN 

NOON    LOCKS 

01  SON 

69.7 
70.] 

72.7 
69.8 
70.4 

47.7 
-2.* 
48.2 
43.3 
47.4 

58.7 
56.3 
60.5 
56.6 
58.9 

-       .5 

84 
82 
86 
83 
84 

15 
1'+ 

3 
14 

3 

29 
21 
27 
23 
24 

25 
25 

26+ 
26+ 
26  + 

204 
264 

170 
260 
200 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

4 
4 
2 

6 

3 

0 
0 

0 
0 

0 

1.77 
1.60 
2.49 
2.86 
3.21 

-       .66 

.18 

.81 

.42 

.98 

1.09 

1.01 

19 

19 

10 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

6 
5 
7 

1 
0 

2 
2 

2 

0 
0 
0 

1 
1 

/ENSWOOO    0AM    22 

=>LEY 

ENCE» 

NFIELO   LOCKS 

70.9 
70.0 
68.9 
69.9 

44.9 
41.5 

43.4 
46.5 

57.9 
55.8 
56.2 
58.2 

.3 

.0 
.2 

83 
84 
88 
84 

13 

13 

2 

14 

22 

19 
20 
28 

25 
25 
25 

26+ 

223 

282 
268 
220 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

4 
5 
4 

3 

0 

0 
0 
0 

1.97 
1.97 
2.14 
1.69 

-  .09 

-  .55 

-  .33 

1.04 

1.00 

1.21 

.85 

20 
19 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

5 

4 
4 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

0 

DIVISION 

57.6 

-       .1 

2.22 

-       .03 

.0 

CENTRAL 

BOVALE    2 

»ARD 

CKLEY    V    A    HOSPITAL 

RCM   RIVER    6    SSW 

ANOONVILLE 

64.  6M 
61.1 
65. 5M 

63.6 

36. 5M 
35.7 
42. 1M 
39.7 
37.1 

50. 7M 
48.4 
5  3.8M 
M 
50.4 

-       .7 

.0 

72 

77 

79 

15 
13 

16 

17 
19 
21 
14 
19 

26 
26 
25 
25 
26 

436 
504 
339 

445 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

13 

7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

1.63 
2.66 
1.97 
2.41 
1.90 

-  .79 

-  .57 

-  .71 

.53 
-    .77 
.81 
.43 
.50 

10 
20 
20 
31 
20 

.0 

T 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
4 
9 
6 

1 
2 

2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CKEVE 

NAAN    VALLEY 

67. 8M 
59.2 

37. 9M 
35.4 

52.91 
47.3 

80 
71 

12 
15 

18 

15 

25 
26 

371 
542 

0 
0 

n 
0 

6 

'3 

0 

0 

1.79 
2.72 

.48 
.82 

20 
20 

.0 

T 

0 

0 

6 
6 

0 

1 

0 

0 

KINS    AIRPORT 
AT   TOP 

°EM0NT 

61.0 
62.9 

41.9 
38.7 

51.5 

50.8 

-       .1 

74 

74 

13 
15 

22 

17 

22+ 
26 

411 
432 

0 
0 

0 
0 

5 
6 

0 
0 

3.17 

.65 

.74 
.86 

20 
20 

.0 
.0 

0 
0 

8 

3 

0 
0 

N8RAB0W    STATE    FOREST 

•OSS 
K   MILL 
•SONS    1    SE 
CKENS    1 

6*. 6 
68.2 
65.2 
'•2.5 

41.9 

42.1 
40.8 
38.8 

M 
53.8 
55.2 
53.0 
50.7 

78 
81 
77 
76 

15  + 

3 
15+ 
13 

16 
19 
24 
22 

17 

25 

25 

25+ 

26 

25 

344 
299 
363 
437 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

n 
0 

0 
0 

5 
6 
5 

f 

0 
0 
0 
0 
0 

3.49 

3.08 
3.12 

3.01 
4.07 

.93 
1.00 
1.19 

.89 
1.20 

31 
9 
10 
20 
20 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
5 

6 
11 

4 
2 
2 
3 
2 

0 

1 
1 

0 

1 

CMWOOO 
•WLESBURG    I 
«UCE    KNOB 
BSTER    SPRINGS 

67.4 
66.8 
58.6 
67.3 

40.6 
42.5 
38.6 

41. ■> 

54.0 
54.7 
48.6 
54.5 

76 
78 
75 
79 

13+ 
15  + 
16 
13 

18 
24 
20 
18 

25 
26 
25 

25 

334 
313 
501 

320 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

6 
5 
6 
5 

0 
0 
0 
0 

2.50 
3.11 

2.94 

1.20 
.92 

.95 

20 
20 

20 

.0 

T 

2.0 

.0 

0 
0 
2 
0 

24 

4 
10 

10 

2 
2 

1 

1 

0 
0 

DIVISION 

51.9 

-       .1 

2.72 

-       .39 

.1 

SOUTHERN 

HENS    CONCORD   COLLEGE 
JCFIELD    FAA    AIRPORT 
JESTONE    DAM 

66.2 
64.0 
68.6 

41.9 
46.0 
45.9 

54.1 
55.0 
57.3 

76 
76 
82 

I 

13+ 

22 
24 
25 

26+ 

25 

25 

332 
305 
239 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

4 

3 

0 
0 

0 

1.81 
1.81 
1.40 

.42 
.58 
.58 

20 

9 
20 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

5 
7 
3 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

See   Reference   Notes  Following  Station   Index 
-    121    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


WEST    /IRGli 
OCTOBEg  l- 


Terr 

peralure 

ree  , 

nation 

No  of  Days 

■. 

■:  4  U 

V 

tin 

II, 

m     § 

%  E 

s, 

|  J  1 

S 

• 

i  3  i 

B  7 

! 

1 

a    £    E 

<  s 

i  S 

< 

o  *r  ^ 

I 

Q 

J 

a 

D 

'" 

° 

6 

0 

^ 

£  s 

a 

- 

- 

GARY 

71  .1 

57.9 

2.0 

84 

6  + 

23 

25 

223 

0 

0 

s 

0 

1.88 

-       .41 

.73 

20 

.0 

0 

' 

1 

0 

LEMISBURG 

67.1 

40.2 

53.7 

77 

15+ 

17 

21 

349 

0 

0 

7 

0 

1.76 

.52 

9 

.0 

0 

6 

PINEVILLE 

71.5 

43.9 

57.7 

83 

16+ 

19 

25 

230 

0 

0 

5 

0 

2.47 

1.08 

10 

.0 

0 

5 

1 

UNION 

67.5 

39.2 

53.4 

-       .6 

79 

15+ 

19 

25 

352 

0 

0 

7 

0 

1.30 

-       .79 

.45 

10 

.0 

0 

3 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

69.1 

41.9 

55.5 

1.2 

79 

14  + 

20 

22  + 

287 

0 

0 

6 

0 

1  .44 

-       .83 

.52 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

55.6 

.1 

1.73 

-       .46 

.0 

NORTHEASTERN 

BERKELEY    SPRINGS 

67.7 

39.8 

53.8 

83 

14 

23 

26 

342 

0 

0 

6 

0 

.99 

.63 

20 

T 

0 

? 

1 

r> 

FRANKLIN    2    N 

66.6 

40.4 

53.5 

80 

14 

22 

26 

35^ 

0 

0 

5 

0 

1.71 

.58 

10 

.0 

0 

6 

1 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

68.4 

45.3 

56.9 

85 

11 

30 

26+ 

260 

0 

0 

2 

0 

.94 

.64 

20 

.0 

0 

7 

1 

ICEARNEYSVILLE    1    NW 

67.1 

40.9 

54.0 

-    2.0 

82 

14+ 

24 

26 

335 

0 

0 

5 

0 

.98 

-    2.42 

.80 

?n 

.0 

0 

■> 

KEYSER 

68. 4M 

40.  5M 

54.  5M 

83 

14 

23 

26 

322 

0 

0 

5 

0 

.91 

.39 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARTINSBURG    FAA    AP 

MATHIAS 

65.1 

36.2 

50.7 

79 

14 

16 

26 

438 

0 

0 

10 

0 

1.29 

.37 

9 

T 

0 

4 

n 

MOOREFIELD    MCNEILL 

68. 7M 

37. CM 

52. 9M 

81 

15  + 

18 

26 

369 

0 

0 

8 

0 

1.39 

.56 

9 

.0 

0 

4 

l 

I 

PETERSBURG 

67.7 

42.1 

54.9 

80 

16  + 

23 

26 

309 

0 

0 

4 

0 

1.35 

.62 

10 

.0 

0 

4 

1 

' 

PIEDMONT 

66.0 

40.4 

53.2 

-    1.9 

82 

14 

25 

26 

358 

0 

0 

6 

0 

1.04 

-    1.78 

.37 

20 

.0 

0 

4 

0 

c 

ROMNEY    3    NNE 

68.5 

41.2 

54.9 

83 

14+ 

20 

26 

309 

0 

0 

5 

0 

1.05 

■  58 

20 

.0 

0 

? 

1 

0 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

67.0 

39.3 

53.2 

-       .7 

84 

15 

22 

26 

361 

0 

0 

7 

0 

.75 

-    2.19 

.47 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

53.9 

-    1.1 

1.13 

-    1.85 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative     humidity    averages  - 
percent 

1 
Number  of  days  with  precipitation 

Station 

> 

o 

;°§! 

si  a  £ 

cms  a 

a 

< 

1    - 

£  1 

1    "s 

;   o  ! 
3       J 

O  ~ 

15  w 

a 
o  H 

O  CO 

•■  w 

o  H 

O  CO 

•  ■  w 

O  H 

O  CO 

a 

O  H 
O  CO 

0) 
0 

s 

.01-09 
.10-49 

0) 

o 

1 

o 
to 

0) 

T 

o 
o 

q  ■§ 

Total 

Percent  of 
possible 

sunshine 

Average 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 
HUNTINGTON  WB   CITY 
PARKERSBURG    WB   CITY 

ESE 

7 

4.1 

4.8 

20 
23 

sw 

NW 

2 
24+ 

88 

92 

60 

73 

2 
4 
5 

3            7 
5      '      4 
5             5 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

0              13              -             7 

0      ]      14 

0              15           54             6 

See  Roleienco  Noni  Followinj    il n  lnd» 

-    122    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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DAILY  PRECIPITATION 
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REFERENCE  NOTES 
o  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  Box  986,  Parkersburg,  Rest  Virgin 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  form  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  ar 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data-  Table  and 


th 


listed  in  the  table 
i  maps,  became  effec 


er  are  missing  or  were  received  too  late  to  be 

th  data  for  January  1957. 

in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches 


nt  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
Wind"  Table.  Max  and  Mir.  in  "fcvaporatl 
observations  taken  at  the  prest 


Ground"  Table, 


he  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.   Entries  of 


Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  to 
24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.  During  the  sunnier  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these  stations  snow 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Preclpi 
ny  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Sta 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  da 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


>n  ground  values  are  at  7:00  i 


Data"  Bullet 


OTHER  REFEH"VCE  NOTES 


So 


Table;  an 


Station  Index. 


exposed  In 


cord  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  i 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference   idica 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AH  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  ne1 

II  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperati 
carried  for  this  station,  hate  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 


d.   Degree  day  data,  1 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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50 

27 

44 
25 

57 
17 

56 

44 

56 
39 

59 
34 

60 
28 

56 
34 

62.9 

36.7 

NGTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

72 

49 

82 
50 

66 
52 

73 

51 

8  J 
4  5 

70 
57 

73 

51 

74 
56 

72 
59 

78 
53 

81 
50 

63 

50 

S3 
53 

80 
54 

84 
55 

73 
58 

73 
50 

77 

44 

58 
49 

54 
42 

56 
32 

63 
31 

70 
50 

53 
32 

56 
29 

63 

33 

58 
51 

60 
51 

64 
46 

73 
45 

58 
50 

69.7 
47.7 

irrsviLLE  1  NW 

MAX 
MIN 

77 
42 

69 
35 

72 

47 

63 

46 

6  9 

3  8 

76 
55 

69 
37 

62 

35 

61 
51 

77 
45 

82 

47 

78 
44 

79 
45 

62 
48 

74 
49 

79 

51 

75 
46 

75 
41 

67 
44 

66 

46 

58 

30 

50 
26 

55 

30 

5e 

34 

53 
36 

55 
24 

56 

40 

56 
42 

66 
37 

63 
30 

55 
43 

67.1 

40.9 

» 

MAX 

MIN 

7, 

44 

68 
35 

70 
45 

67 
45 

7? 
42 

72 
49 

72 
36 

72 

3  9 

59 
53 

77 
42 

80 
52 

82 
48 

83 
46 

SO 

47 

79 

50 

76 
46 

75 

43 

72 

40 

63 
45 

57 
34 

61 
27 

65. 
32 

62 
32 

50 
35 

55 
23 

55 

40 

63 

44 

70 
34 

65 
31 

52 
3A 

66.4 
40.5 

IA60«  STATE  FOREST 

MAX 
-IN 

63 
37 

70 
38 

60 

45 

59 

46 

6  9 
30 

63 

34 

34 

69 
42 

70 
39 

70 

40 

62 

48 

62 
31 

64 
36 

55 
31 

47 
23 

52 
21 

57 
28 

49 
29 

16 

56 
19 

1 

MAX 

-IN 

6  7 
44 

74 
45 

79 
41 

70 

51 

6  9 
60 

68 
52 

77 
38 

70 
»0 

69 
50 

76 
50 

79 
42 

81 
44 

82 
48 

60 
48 

80 

47 

61 

50 

62 
49 

72 

38 

70 
45 

52 

41 

55 
27 

61 

25 

70 
45 

67 
35 

53 
21 

60 
26 

60 
48 

60 

50 

65 

49 

74 
40 

71 
38 

70.1 
42.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
OCTOBI 


Day  01  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

" 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

'. 

I 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

75 
53 

77 
53 

72 
52 

70 
48 

75 
55 

66 

50 

68 
50 

70 
50 

60 
50 

73 
49 

70 
40 

76 
30 

72 
42 

76 
42 

77 
45 

73 

40 

71 

38 

i'i 
33 

70 
40 

65 
35 

52 
17 

58 
20 

55 

30 

60 
35 

62 
36 

6] 
35 

60 
39 

60 
40 

65 
32 

60 
32 

35 

67.. 
40.2 

LOGAN 

MAX 
MIN 

83 
54 

75 
52 

86 
52 

78 
53 

74 

52 

85 
53 

72 
58 

79 
58 

73 
60 

72 

59 

77 
53 

79 
51 

82 
52 

81 

53 

84 
55 

84 
57 

74 
60 

75 
46 

77 
45 

70 
46 

57 

34 

61 
34 

65 

34 

68 

41 

55 
27 

60 
27 

69 

34 

58 

4  9 

62 
49 

66 
45 

76 
50 

72.7 
48.2 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

79 
49 

70 
46 

82 
48 

71 
49 

69 

45 

79 
46 

70 
54 

75 
48 

70 
53 

70 
53 

73 
47 

78 
46 

80 
47 

83 
51 

61 
51 

79 
51 

73 
52 

72 
43 

75 
43 

74 
44 

50 
32 

56 

31 

63 
32 

69 
39 

51 
23 

57 
23 

62 
28 

56 
43 

56 

43 

65 
41 

75 
41 

69. t 
43.3 

MADISON 

MAX 
MIN 

80 
54 

73 
51 

84 
54 

73 
51 

73 

51 

83 

51 

72 
57 

77 
54 

70 
59 

67 
61 

72 
52 

77 
51 

79 
51 

61 
51 

61 
52 

SI 
56 

74 
59 

74 

47 

76 

4  6 

70 
47 

52 
33 

56 
33 

63 

34 

69 
45 

53 
24 

56 
24 

65 
32 

56 
49 

57 
49 

64 

44 

75 
46 

70.4 
47.4 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

72 
36 

67 
34 

72 
45 

65 
45 

69 
36 

72 
49 

73 
37 

72 
37 

66 
54 

65 
51 

71 
41 

77 
39 

77 
45 

80 
48 

80 
45 

80 

50 

66 
46 

71 
33 

71 
45 

62 
41 

48 
29 

63 
34 

66 
34 

61 
31 

42 

20 

51 
20 

57 
37 

56 

44 

66 
39 

62 

31 

73 
53 

66.; 

39. S 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

64 

41 

70 
32 

69 

41 

63 
46 

69 
40 

71 
49 

70 
36 

59 
34 

59 
49 

73 
42 

77 
38 

77 
42 

77 
43 

79 

44 

78 
42 

73 

46 

70 
42 

73 
35 

69 

36 

60 
39 

51 
25 

5  6 
22 

64 
28 

56 
31 

53 
25 

55 
16 

49 
37 

56 
40 

63 

27 

62 
24 

51 
29 

65.1 
36.; 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

70 
46 

77 
48 

69 
52 

67 
51 

74 
42 

68 
56 

69 

48 

60 
52 

60 
52 

69 
56 

70 
41 

73 
39 

78 
48 

76 
45 

78 
46 

72 

50 

68 
54 

73 

35 

67 
38 

65 

37 

53 
27 

58 
22 

60 
30 

55 
37 

50 
19 

62 
22 

55 

42 

51 
43 

61 
41 

69 

34 

56 

45 

65.  « 

41.; 

MIDDLE80URNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

66 

40 

72 
40 

68 
46 

69 
46 

74 
40 

73 
55 

70 
42 

66 
42 

68 

57 

73 
53 

78 
43 

78 
47 

81 

51 

SO 
49 

79 
49 

69 

52 

70 
50 

70 

38 

61 

44 

53 

41 

55 

30 

60 
29 

66 

35 

59 
33 

53 
20 

56 
24 

56 

45 

54 
49 

62 

44 

71 
36 

56 

4  3 

66. 1 
42.1 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

77 
39 

72 
33 

73 
42 

68 
45 

75 
46 

70 
33 

69 

34 

58 
52 

80 
50 

80 
35 

79 
43 

81 
43 

SO 

46 

81 
42 

78 

46 

75 

32 

74 
36 

63 

45 

55 
27 

61 
22 

66 
28 

60 
37 

54 
24 

55 
18 

55 
40 

5  6 
43 

66 
33 

U 

26 

64 

30 

66." 

37.£ 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 

43 

72 
49 

65 
47 

67 
47 

74 
39 

70 
46 

65 
39 

68 

47 

62 
56 

70 
52 

76 
48 

74 
55 

SO 
52 

78 
52 

76 
53 

64 
52 

68 
49 

64 
42 

66 
51 

51 
39 

52 

31 

57 

32 

62 
46 

50 
30 

48 
30 

59 
27 

57 

45 

58 
43 

57 
39 

70 
39 

56 

50 

64.! 

44.; 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 

MIN 

64 

40 

74 
43 

67 
38 

70 
47 

75 
42 

74 
52 

67 
42 

69 

42 

65 
55 

73 
54 

77 
45 

75 
50 

80 
52 

79 
52 

79 
51 

68 
53 

70 
52 

68 

41 

67 
44 

60 
44 

54 
32 

58 
32 

63 
35 

57 
33 

51 
31 

59 
28 

60 

44 

59 

47 

60 
38 

73 
35 

60 

45 

66.; 
43.; 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

MAX 
MIN 

61 
39 

71 
38 

71 
45 

71 
42 

75 
39 

67 
58 

65 
39 

71 
40 

73 
55 

79 

40 

78 
46 

81 
54 

80 
45 

78 
52 

78 

49 

77 

58 

72 
42 

68 
42 

70 
39 

51 

41 

57 
29 

61 

29 

68 
43 

55 
33 

52 

35 

55 
26 

60 

44 

59 

40 

61 

40 

73 
35 

60 
40 

67.' 
41.  f 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

68 
42 

70 

41 

69 
50 

70 
48 

77 
42 

72 
56 

72 
44 

67 
44 

67 
57 

75 
51 

80 
46 

77 
48 

82 
46 

80 
52 

61 
53 

72 
55 

72 
47 

71 

40 

65 

48 

55 
39 

57 
32 

61 

30 

65 

41 

55 

30 

55 
24 

55 
26 

56 

45 

55 

48 

64 
40 

67 

43 

64 
40 

67.  e 
43.! 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

78 
48 

73 
48 

81 
49 

72 
50 

70 
40 

78 
45 

68 
45 

74 
52 

64 
53 

65 

55 

73 
43 

74 
42 

79 
46 

60 
47 

80 

48 

BO 
47 

75 
52 

70 
36 

75 
40 

70 
43 

46 
28 

54 
24 

60 
32 

65 
39 

47 
24 

54 
25 

65 
29 

53 

44 

54 

44 

63 
38 

74 

46 

68.; 

42. 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
43 

75 
45 

66 
48 

69 

46 

75 
43 

70 
50 

70 
44 

64 
47 

69 

57 

74 
51 

76 
46 

78 
53 

81 
53 

78 
53 

BO 
53 

68 
58 

70 
46 

70 

42 

57 

49 

51 
38 

53 
30 

59 
31 

66 

48 

51 

31 

52 
24 

57 
29 

54 
48 

54 
42 

62 

41 

70 
40 

56 
51 

65. < 

44.1 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

69 
44 

77 
45 

68 
50 

72 
48 

79 
41 

75 
51 

72 
44 

68 
49 

71 
59 

76 
51 

80 
44 

81 
50 

84 
53 

83 
54 

83 

54 

70 
57 

73 
48 

73 
42 

59 
50 

52 
39 

56 

31 

62 

30 

68 
49 

52 
34 

55 
24 

59 

30 

56 

4  9 

55 

46 

64 

42 

74 
41 

58 
52 

68.' 
45.. 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

67 

44 

74 
39 

71 
46 

64 
49 

72 
39 

64 

49 

67 

42 

62 

41 

65 
53 

71 
48 

74 
43 

75 
42 

71 
49 

77 
49 

77 

48 

70 
49 

67 
49 

70 
34 

70 
39 

59 
39 

50 
32 

55 
25 

60 
29 

59 
33 

47 
30 

60 
22 

53 
41 

60 

44 

60 
41 

69 
33 

60 
45 

65.. 
40.1 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

71 
48 

71 
39 

73 
48 

64 
52 

74 
43 

70 
59 

71 
38 

66 
39 

65 
41 

76 
50 

80 

41 

80 
51 

80 
50 

80 

48 

eo 

47 

60 
53 

74 
52 

76 

40 

66 
42 

60 
46 

55 
33 

60 
28 

57 
33 

53 
37 

55 

31 

55 
23 

56 

4  2 

60 

45 

66 
39 

66 
32 

60 
35 

67. 
42. 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

64 
45 

71 
41 

64 

51 

60 
45 

70 
35 

62 

50 

66 

36 

63 
42 

62 
49 

63 

48 

70 
38 

73 
40 

76 
46 

74 
43 

75 
45 

68 

46 

64 
45 

66 
34 

66 

40 

54 
34 

49 
25 

56 
23 

57 
31 

52 
31 

45 

17 

61 
22 

5  3 

45 

51 
43 

57 
38 

70 
33 

51 

42 

62. 
38.t 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

79 
42 

68 
38 

69 

40 

70 
47 

65 
42 

69 
43 

72 
39 

72 

40 

60 
43 

56 
45 

75 
49 

77 
50 

77 
49 

82 

51 

61 
49 

78 
49 

70 
47 

70 
42 

75 
42 

61 

45 

52 
32 

56 
29 

60 
30 

64 
34 

41 
35 

48 
25 

54 
29 

50 
43 

62 
35 

6  9 
32 

65 
36 

66.1 

40.' 

PINEVILLE 

MAX 

MIN 

79 
49 

77 
49 

79 
54 

79 

48 

75 
44 

83 
49 

69 

54 

77 
55 

77 
55 

71 
56 

77 
47 

77 
44 

80 
46 

83 
48 

82 

50 

83 
50 

78 
55 

73 

42 

69 

39 

73 
43 

52 
29 

58 
28 

64 
35 

63 

45 

55 
19 

59 
26 

64 

31 

56 

40 

63 

44 

64 

39 

76 
47 

71. 
43. 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

70 
46 

79 
45 

79 
46 

79 
53 

77 
39 

75 
63 

74 
43 

72 
49 

72 

58 

72 
55 

79 
44 

81 
46 

83 
51 

81 
51 

81 
51 

77 
54 

71 
52 

73 
38 

70 
45 

56 
42 

56 
29 

61 

27 

70 
46 

67 
38 

54 
22 

60 
27 

59 
49 

63 
51 

65 
44 

71 

39 

70 

48 

70. 
44. 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

69 

45 

76 
46 

63 

47 

63 

47 

70 
42 

71 
49 

73 
42 

69 
49 

67 
50 

69 
51 

71 
40 

73 
40 

76 
46 

75 
47 

74 

46 

72 
45 

68 

47 

72 
34 

72 
42 

68 

40 

59 
28 

61 
24 

61 
31 

58 
27 

59 
18 

61 

24 

62 

43 

63 
41 

61 
40 

69 

43 

65 
45 

67.- 
40. 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

71 
40 

82 
45 

73 
43 

74 
51 

79 
39 

75 
56 

75 
41 

75 
40 

69 
58 

73 
49 

81 
43 

82 
43 

64 
47 

82 
48 

82 

4  8, 

71 
51 

74 

50 

76 
35 

65 
4  3 

54 
38 

57 
27 

63 
25 

70 
36 

63 

32 

53 
19 

60 
25 

54 
48 

58 
46 

64 
40 

74 
37 

57 

44 

70. 
41. 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

75 
40 

70 
37 

71 
47 

67 
45 

73 
43 

70 
50 

71 
40 

66 
39 

59 
54 

78 
52 

82 

40 

80 
47 

S3 
49 

83 

52 

81 
48 

77 
52 

74 
47 

77 
38 

69 

40 

61 
48 

57 
31 

61 
29 

65 
31 

60 
39 

52 
35 

55 
20 

52 
39 

58 

45 

69 
36 

65 
30 

61 
35 

68. 

41. 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

69 

39 

72 
41 

70 
51 

62 

48 

75 
42 

66 

50 

70 
45 

64 
42 

65 
54 

73 
51 

"75 
45 

76 
47 

77 
53 

78 
50 

78 
49 

66 
52 

70 
51 

71 
38 

70 
43 

59 
42 

53 
32 

59 
29 

62 
31 

65 
33 

50 
31 

60 
24 

56 

43 

63 
45 

63 

41 

71 
36 

6  0 
36 

66. 
42. 

SPENCER 

MAX 
MIN 

67 
45 

88 

44 

75 
46 

70 
52 

78 
37 

67 
50 

70 

42 

71 
50 

68 

57 

70 
54 

78 
43 

79 
45 

61 
48 

80 
48 

77 
50 

75 
52 

70 
50 

71 
40 

66 
45 

60 
41 

52 
28 

6" 
26 

68 

40 

64 

39 

52 

20 

61 
25 

56 

47 

55 

49 

63 

48 

73 
37 

70 

4  6 

68. 
43. 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

MIN 

68 

40 

60 
39 

65 
44 

60 
43 

58 
36 

65 

45 

60 
35 

62 

40 

55 
46 

54 
42 

65 
42 

69 

51 

66 
48 

70 
49 

72 
48 

75 

49 

64 
47 

63 

42 

66 

43 

56 
36 

43 
23 

48 
24 

50 
32 

52 

26 

36 

20 

46 
23 

52 
34 

49 

45 

49 
34 

54 

38 

60 
34 

58. 
38. 

UNION 

MAX 

MIN 

76 
44 

72 
45 

78 
51 

76 
47 

70 
40 

78 
43 

66 
53 

70 
51 

60 

51 

60 
52 

76 
41 

76 
36 

79 

40 

79 
43 

79 
46 

76 

46 

77 
49 

71 
33 

72 
37 

71 
45 

50 
20 

49 

20 

58 
30 

65 

40 

50 
19 

56 

20 

58 

26 

50 

40 

59 
32 

65 
34 

70 
42 

67. 

39. 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

80 
43 

63 
38 

72 
39 

69 
47 

64 

43 

71 
47 

72 

17 

69 

39 

58 
43 

6  0 
46 

75 
40 

80 
46 

77 
48 

81 
49 

84 
48 

BO 
49 

75 
47 

74 
37 

76 

43 

70 
45 

54 
30 

55 
27 

60 
32 

65 

39 

47 
33 

53 
22 

60 

25 

5  1 
43 

52 
32 

6  5 
2  9 

64 
33 

67. 
39. 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

68 
46 

78 
45 

70 
55 

65 
50 

72 
42 

64 
53 

73 
41 

68 
45 

62 
53 

73 

74 
43 

77 
43 

79 
47 

78 
44 

78 
45 

73 
46 

70 
52 

74 
37 

70 
40 

60 
36 

51 
29 

58 
24 

64 
31 

59 

35 

52 
16 

64 
22 

55 
46 

87 
45 

64 
43 

74 
34 

62 

48 

67. 
41. 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

65 
39 

70 
40 

68 
47 

70 
45 

75 
40 

72 
55 

6  8 
41 

68 

40 

72 
56 

77 
41 

80 
41 

77 
56 

84 
57 

82 

53 

81 
52 

7  2 
57 

73 
45 

70 
43 

69 

49 

50 
42 

51 
33 

61 
35 

65 
46 

55 
32 

52 

34 

55 
29 

60 

44 

6  0 
46 

66 

39 

70 

16 

60 
49 

67. 
43. 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

65 
34 

71 
35 

67 
43 

68 
41 

75 
33 

71 
50 

69 

70 
33 

67 
55 

76 
42 

79 
36 

76 
48 

83 
46 

81 
45 

82 
47 

74 
53 

71 
44 

67 
35 

62 
46 

51 
42 

55 
28 

60 
28 

66 
36 

57 
34 

48 
36 

55 
23 

6  0 
44 

99 

43 

65 

39 

68 
31 

58 
98 

67. 
39. 

WESTON 

MAX 
MIN 

79 
46 

68 
43 

78 
48 

69 

50 

70 
41 

79 

41 

0  7 
43 

70 
43 

70 
48 

66 
49 

74 
43 

76 
44 

76 
47 

82 
49 

80 
49 

76 
5  0 

69 
52 

71 
39 

75 
(9 

70 
47 

50 
33 

5  4 

29 

60 
29 

64 

37 

45 
22 

52 
22 

60 
26 

56 

4  4 

59 
46 

60 
37 

74 
36 

67. 
41. 

WHEELING  WARWOOD  DA"  12 

MAX 
MIN 

70 
41 

63 
41 

69 
45 

66 

47 

68 
42 

76 
42 

71 
45 

68 
43 

68 
45 

67 
46 

76 
46 

79 
50 

77 
54 

82 
54 

79 
53 

79 
53 

68 
49 

70 
43 

71 
44 

65 
46 

49 
32 

OS 
3? 

59 
34 

67 
36 

42 

34 

52 
29 

56 

31 

5/ 

47 

59 
40 

65 
39 

71 
40 

66. 
42. 

WHITf               INGS 

MAX 

MIN 

72 
47 

79 
48 

75 
56 

70 
51 

75 
44 

69 
54 

70 
55 

69 
51 

66 
53 

76 
55 

76 

45 

78 
40 

79 
46 

79 
47 

76 
46 

76 

50 

70 
51 

73 
35 

7S 
37 

68 
42 

55 

20 

20 

64 
29 

60 
41 

57 
22 

63 
21 

59 
43 

60 

43 

66 

37 

70 
32 

6  0 

37 

69. 
41. 

W INFIELD  LOCK! 

MAX 
MIN 

79 

4H 

70 
49 

81 
51 

68 
50 

70 
48 

80 
50 

70 
51 

74 
52 

76 
55 

70 

or 

74 
51 

80 
61 

SI 
51 

84 
55 

62 
56 

82 
57 

70 
56 

72 
44 

77 
44 

64 

47 

54 
33 

5  6 

31 

63 
35 

69 
43 

50 
28 

56 
28 

63 
36 

58 
50 

59 

48 

62 

43 

73 
44 

69. 

46. 

So*  Roforcnco  Nolo*  following  Station  Indox 
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EVAPORATION  AND  WIND 


WF.ST    VIRGINIA 
OCTOBER    1960 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 
H       < 

0BTONE  DAM 

juatsBtnr,  1 

C.SFTT   CALLIPOL1S    DAM 
LRDINSVIl.LE   R  II   FARM 

EVAP 

WIND 

EVAP 
EVAP 

■mo 

EVAP 

WIND 

.21 
41 

.01 

.16 
64 

.21 
26 

.13 
20 

.03 

.04 
52 

.09 
8 

.24 

44 

.07 
.23 

3:. 

.07 
21 

.07 
37 

.07 

.06 
80 

.20 

14 

.04 

25 

.02 

.00 
5 

.04 

17 

.10 
31 

.01 

.00 
5 

.03 

27 

.02 

'_>7 

.08 

.00 
23 

,08 

16 

.07 
24 

.02 

* 
41 

.11 
6 

.02 
25 

.05 

• 
15 

.03 
5 

.02 
19 

.08 

.19 

20 

.02 
4 

.13 
44 

.06 

.18 
15 

.14 
6 

.13 
35 

.06 

.23 
25 

.18 
12 

.11 
30 

.04 

.03 
20 

.08 

0 

.09 
20 

.05 

.10 
12 

.09 
0 

.02 
22 

■g 

.10 
0 

.10 
4 

.15 

7 

.08 
0 

.04 
28 

.06 

.02 
20 

.06 
0 

.12 
33 

.05 

.08 
40 

.04 
5 

.09 
22 

.12 
15 

.22 

1 

.04 
28 

55 

.06 
10 

.07 
48 

.12 

.17 
73 

.09 
8 

.07 
29 

.04 

.24 
33 

.08 

1 

.OS 
25 

.09 

.23 

39 

.08 
3 

.05 
57 

.24 

119 

.07 
30 

.05 
63 

.30 
78 

.14 
60 

.13 
38 

.09 

.30 
32 

.08 

15 

* 
12 

.00 

10 

.05 
0 

10 

.05 

.00 
10 

.01 
12 

.04 

11 

.07 

.18 
14 

.04 
3 

.07 
29 

.00 

.05 

11 

.09 
7 

.06 
25 

.11 
26 

.07 
1 

2.38 
904 

B1.30 

B3.64 
1029 

2.73 
318 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CfaMD 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

laaiABOH    STATE   FOREST 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

MCIIINCTON    1    N 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

HTH1AS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

MGiUfTOWN    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

tl  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

31USBIRG   1 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

PSUCF   KNOB 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

EIITON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

MIXING    VARWOOD    DAM    12 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBKR    1960 


128    - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  1960 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

b 

| 

H 

W 

p 

TIME  AND 

z 

6 

P 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

E 

3 

1 

OBSERVER 

Q 

3 

i 

% 

E 

Si 

ALBRIGHT 

009* 

PRESTON 

2 

39    29 

7  9 

38 

1219 

MOMONGAHELA     POWER    CO. 

ALDER SON 

0102 

MONROE 

37    *3 

80 

3ft 

1560 

CHARLES    L.    LOBBAN 

ALPENA     1     NM 

01*3 

RANDOLPH 

2 

38    55 

79 

3020 

7A 

OMER    S.    SMITH 

ARBOVALE    2 

02*9 

POCAHONTAS 

38    26 

79 

2730 

ft* 

NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD   COLLEGE 

0355 

MERCER 

7 

37    25 

81 

01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD    COLLEGE 

BAYARD 

0527 

GRANT 

9 

39    16 

79 

22 

2376 

SP 

5P 

H 

HOWARD    R.    FULK 

8ECKLEY    V    A    HOSPITAL 

0  5  80 

RALEIGH 

81 

1  1 

2330 

6P 

ha 

V.    A.    HOSPITAL 

BEHNGTON 

0633 

BARBOUR 

10 

39    02 

79 

56 

1679 

GEORGE    R.    HILLYARQ 

BELLEVILLE    DAM    20 

0643 

WOOO 

a 

39    09 

61 

600 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BELVA    2    E 

0661 

NICHOLAS 

* 

38    1* 

61 

10 

7*0 

7A 

RASTIS    D.    BOGGS 

BENSON 

06/9 

HARRISON 

10 

39    09 

80 

33 

1080 

*P 

4P 

H 

CLARKSBURG   WATER   BOARD 

BENS    RUN 

0687 

TYLER 

39    26 

81 

06 

640 

5P 

SP 

MRS.    LORENE    T.    YOUNG 

BERKELEY    SPRINGS 

0710 

MORGAN 

39    37 

76 

1* 

6P 

6P 

M.    M.    PUPPENTMAL,    HI 

BIRCH    RIVER    6    SSW 

NICHOLAS 

38    25 

80 

1885 

6P 

6P 

SOUTHEASTERN    GAS    CO. 

BLUEFIELO    FAA    AIRPORT 

0921 

MERCER 

7 

37    18 

61 

13 

2805 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

6LUEST0NE    DAM 

0939 

SUMMERS 

7 

37    39 

80 

33 

1386 

8A 

6A 

BA 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRANCHLAND 

LINCOLN 

3 

38    13 

82 

BERYL    L.    WINTERS 

BRANDONVILLE 

PRESTON 

2 

39    *0 

79 

1796 

I0A 

10A 

JAMES    I.    GALLOWAY 

BRUSHY    RUN 

1204 

PENDLETON 

38    50 

79 

15 

1375 

7A 

JOHN    B.    SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

7 

38    11 

80 

0  6 

2100 

5P 

7A 

MISS     1LEAN    WALTON 

BUCKHANNOM    2     V 

1220 

UPSHUR 

10 

39    00 

130 

16 

1445 

6f 

6P 

DR.    ARTHUR    B.    GOULD 

BURNSVILLE 

1282 

BRAXTON 

5 

38    52 

80 

Ml 

770 

JOHN    w.    BROWN 

CABWAYLINGO    ST    FOREST 

1319 

WAYNE 

a 

37    59 

82 

21 

7*0 

6P 

6P 

FOREST    SUPT. 

CAIRO    3    5 

RICHIE 

5 

39    10 

81 

10 

680 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN    ON    GAULEY 

1363 

WEBSTER 

* 

38    22 

80 

36 

2030 

8A 

M 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39    03 

79 

26 

3250 

6P 

6P 

BEN    F.     THOMPSON 

CENTRALIA 

1526 

38    37 

80 

3* 

950 

8A 

MRS.    CLARA    F.HOLDEN 

CHARLESTON    WB    AP 

1570 

38    22 

36 

MID 

HID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    1 

1575 

38    21 

61 

600 

9A 

CLARKSBURG    1 

16TT 

HARRISON 

6 

39    16 

80 

21 

977 

MID 

HIS 

HID 

C 

HENRY    R.    GAY 

CLAY     1 

1696 

CLAY 

4 

38    27 

81 

0  s 

7Z2 

7A 

H 

MRS.    SARAH    8.    FRANKFORT 

CLENDENIN    1    SW 

172  3 

KANAWHA 

38    29 

81 

22 

6A 

MRS.    BERTHA    J.    YOUNG 

CORTON 

1959 

38    29 

61 

16 

6*0 

C 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    1    SSW 

205*. 

WIRT 

38    56 

61 

17 

SEWARD    R.    LYNCH 

DAVIS 

Z209 

TUCKER 

2 

39    08 

79 

28 

3120 

C 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

EAST    RA1NELLE    1    SE 

2638 

GREENBRIER 

* 

37    56 

80 

45 

2450 

7A 

JOHN    P.    JONES 

ELKINS    AIRPORT 

2718 

RANDOLPH 

10 

38    53 

51 

1970 

MID 

HID 

C   H 

JAMES    N.    RICE 

FAIRMONT 

2  92  0 

MARION 

39    28 

oa 

1298 

MlO 

MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

3072 

MERCER 

37    35 

81 

3225 

FRED    E.    BOWLING 

FRANKLIN    2    N 

3215 

PENDLETON 

9 

38    40 

79 

20 

1790 

6P 

7A 

c 

MRS. LEAFY    A.     REXRODE 

FREEMANS8URG 

3238 

LEWIS 

6 

39    06 

80 

31 

1030 

c 

EQUITABLE    GAS    CO. 

GARY 

3353 

MC    DOWEL L 

37    22 

81 

33 

1426 

8A 

8A 

c 

JAMES    KI5H 

GASSAWAY 

3361 

38    *0 

46 

6*0 

6P 

&P 

c 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLENVILLE 

354* 

GILMER 

38    56 

80 

SO 

7*0 

6P 

7A 

FRED    W.    WELLS 

GRAFTON     1     NE 

3630 

TAYLOR 

10 

39    21 

80 

00 

1230 

5P 

SP 

EARL    R.    CORROTHERS 

GRANTSV1LLE    2    NW 

3MB 

CALHOUN 

5 

38    56 

81 

Oh 

730 

8A 

6A 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

GRIFFIIHSVILLE 

37*9    LINCOLN 

3 

38    1* 

81 

59 

650 

c 

ROBIN   D.    MOORE 

HACKER    VALLEY 

3790 

WEBSTER 

38    39 

2) 

1501 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

)B16 

BARBOUR 

10 

39    03 

60 

07 

1375 

c 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

3S46 

LINCOLN 

3 

38    17 

82 

06 

6*2 

8A 

8A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS    FERRY 

3927 

JEFFERSON 

9 

39    19 

77 

** 

405 

7A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

3932 

JEFFERSON 

39    19 

** 

220 

5P 

SP 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397* 

WET2EL 

a 

39    33 

40 

760 

3P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

H1C0 

•.128 

FAYETTE 

38    07 

81 

00 

1975 

F.    EUGENE    BROWN 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

*200 

MASON 

8 

38    *1 

82 

11 

570 

7A 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HOPEMONT 

■.2b'. 

PRESTON 

11 

39    26 

79 

31 

2490 

SP 

7A 

MRS.    HARRIET    SHARPS 

HORNER 

428] 

LEWIS 

38    59 

80 

12 

1075 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

HOULT    LOCK    IS 

MARION 

6 

39    30 

0  8 

876 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

6369 

WETZEL 

a 

39    *1 

HO 

27 

103* 

c 

MFGRS.    LT.    ♦    HT.    CO. 

HUNTINGTON    -8    CITY 

tssa 

CABELL 

8 

38    25 

02 

2  7 

565 

MID 

MID 

C   HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

IAEGER 

4*08 

MC    DOWEL L 

l 

37    26 

81 

*9 

1040 

flA 

MRS    MOLL  if     C.    AUVIL 

IRELAND 

**7B 

LEWIS 

6 

38    *9 

80 

28 

1142 

5P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

JANE    LEW 

LEWIS 

39    06 

80 

25 

1020 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

4763 

JEFFERSON 

9 

39    23 

53 

550 

SP 

SP 

UNIVERSITY    EXP.    STA. 

KERMIT 

*816 

MINGO 

1 

37    50 

82 

2* 

620 

7A 

ROY    A.    OEMPSEY 

KEYSER 

*636 

MINERAL 

9 

39    26 

76 

59 

930 

SP 

5P 

POTOMAC    STATE    COLLEGE 

KNOBLY    MOUNTAIN 

-9*1 

MINERAL 

39    22 

00 

13*0 

PAUL    C.    ROUZER 

KUMBRABOW    STATE    FOREST 

*97! 

RANOOLPH 

10 

38    35 

HO 

0  5 

3210 

5P 

5P 

FOREST    SUPT. 

LAKE    LYNN 

5  00  2 

MONONGALIA 

2 

39    A3 

51 

900 

c 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LAK1N 

5010 

MASON 

8 

38    57 

82 

05 

615 

5P 

5P 

C   H 

AGRl.    SUB-EXP.    STATION 

LEWISBURG 

522* 

GREENBRIER 

7 

37    *8 

80 

26 

2250 

SP 

5P 

H 

HUGH    A.    SCOTT 

LINDSIDE 

528* 

37    27 

80 

60 

LOUIS    E.    CANTIBtRRY 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

8 

38    5* 

81 

32 

665 

c 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

53*1 

GILMER 

5 

38    51 

80 

720 

C 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353 

LOGAN 

3 

37    51 

M 

00 

664 

e» 

6A 

c 

DANNY    F.    WOOLCOCK 

LONDON    LOCKS 

5365 

KANAWHA 

4 

38    12 

61 

22 

623 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

556i 

BOONE 

38    03 

81 

675 

8A 

J.    E.    CURRY 

5621 

MARION 

6 

39    33 

80 

21 

975 

10A 

JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON     1     W 

5626    MARION 

39    32 

60 

22 

995 

8A 

ORA    6.    FROST 

M4BLINT0N 

5672| POCAHONTAS 

7 

38    13 

,0 

05 

2150 

c 

CECIL    A.    CURRY 

w 

OBSERVATION 

b 

g 

M 

P 

$ 

TIME  AND 

z 

§ 

P 

P 

TABLES 

STATION 

id 

COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVES 

g 

5 

o 

5 

t 

\ 

a 

6 

1 

Cv 

-J 

e 

1 

MARTINSSURG    FAA    AP 

" 

H 

Ml 

ftD.    AVIJ 
ROBERT    <  . 
VIRGIL    L.    - 

MARTINSBURG    2    W 

5712 

BERKELEY 

* 

39    26 

M 

533 

C 

MATHIAS 

5  7  J  '/ 

HAROY 

9 

SB    52 

7« 

52 

1623 

4P 

6Pj 

c 

MATOAKA 

MERCER 

37    25 

61 

15 

2360 

*a*   b,    i.     - 

MC    MECHEN    DAM    13 

9f*l 

MARSHALL 

* 

39   39 

60 

** 

635 

c 

CORPS   OF    < 

MC    ROSS 

5871 

GREENBRIER 

4 

37    59 

M 

4  5 

2445 

5P 

SP 

M 

RUSSELL    D 

MIDOLEBOURNE    2    ESE 

5963 

TYLER 

39    29 

M 

M 

730 

MOOflEFIELD. 2    SSE 

6163 

MARDY 

9 

78 

5* 

630 

MRS.     It.. 

FED.    AVIATION^AfitHC 

MOOREFIELO    MCNEILL 

*>16B 

HARDY 

9 

39    09 

78 

5* 

600 

6P 

*P 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 

',2  02 

MONONGALIA 

6 

39    36 

79 

55 

1245 

"ID 

MIL.1 

» 

MORGANTOWN    LOCK    AND    DAM 

6212 

MONONGALIA 

4 

39    37 

79 

M 

625 

7P 

7A 

CORPS   OF   ENGIMCttl 

MT    STORM 

»2«  j 

GRANT 

9 

79 

14 

26*5 

C 

MRS.    EKEEN   MINMICK 

6  36  2 

RALEIGH 

37    52 

81 

25 

1230 

f* 

c 

MARLEY    f.     . 

NEW    CUMBERLAND    DAM    9 

6442 

8 

40    30 

u 

n 

671 

ftP 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NEW   MARTINSVILLE 

6*6  1 

WETZEL 

e 

39    39 

id 

w 

637 

6P 

ft* 

M 

D».    Z.    W.    ANS»OM 

OAK    KILL 

6591 

FAYETTE 

7 

37    36 

ii 

M 

1991 

7A 

7A 

c 

H 

MILES    H.    MARTIN 

OMPS 

66  7* 

MORGAN 

9 

39    30 

76 

17 

950 

TA 

MRS.    E.    M.    HO/EftMU 

PARKERSBURG    FAA    AP 

6  84  1 

WOOD 

8 

39    21 

81 

1 1 

837 

MIL 

NIC 

FED.    AVIATION   A&UK 

PARKERSBURG    WB    CITY 

6  85  9 

WOOD 

6 

39    It 

8i 

J* 

615 

NIB 

MIC 

j.s.  mc*!hE0  bureau 

PARSONS    1    SE 

tM? 

TUCKER 

2 

39    06 

79 

64 

1660 

ft" 

96 

FERMOW   EXP.    FOREST 

PETERSBURG 

695* 

GRANT 

9 

39    00 

79 

07 

1013 

6P 

7A 

MRS.    BESS   5.    MOHL 

PHIL1PPI 

6962 

BARBOUR 

10 

39    09 

•  0 

02 

1261 
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WEST  VIRGINIA  -  NOVEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   81°  on  the  16th  at  Williamson 
Lowest  Temperature:   -2°  on  the  8th  at  Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:   4.07  inches  at  Pickens  1 

Least  Total  Precipitation:   0.41  inch  at  Martinsburg  FAA  AP 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.12  inches  on  the  1st  at  Harpers 

Ferry 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   13.0  inches  at  Canaan  Valley 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   10  inches  on  the  7th  at 

Canaan  Valley  and  Kumbra- 
bow  State  Forest 
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1.2.      .4? 

.03 

7 

.*2 

.05 

.06 

.21 

t*t»*         -«• 

1.33      .17 

.64 

.64 

.57       t 

.60 

.05 

.06 

.10 

.08 

.60 

JMjOVALt    : 

1.3.      .3. 

■  11 

.13 

■47 

.10 

.17 

-*■*         OMCOMD    COLLEGE 

1.47      .0. 

.24 

7 

.02       .14      .10 

.21 

.07 

7 

.15 

.42 

7 

2.41       .36 

.62 

.33 

.23      .03 

.35 

.06 

7 

.05 

7 

.35 

.19 

.     A    HOSPITAL 

2.1.      .63 

.0. 

.." 

.10      T 

.55 

.08 

.09 

.06 

.18 

.15 

:    .       » 

>.!.-       .»6 

.36 

T 

.< 

.32       .04 

.♦3 

.05 

.01 

.10 

.07      7 

.35 

.23 

■JAM    20 

2.04      .37 

T            .03 

t 

.32 

.45 

7 

.40 

7 

.24 

.25 

7 

•El*A    :    E 

J. 37      .23 

.22 

.*' 

t22 

.56 

.14 

T 

.18 

.10                                                        .63 

.02 

■■■1 

02.4.      .23 

.40 

.48 

.08 

.39 

.08 

.24 

•  39 

D.20 

>E*S    ».  4 

RECORD 

HISSING 

**INOS 

1.27      .41 

7 

.04 

7 

.04 

.03 

.13 

7 

.08 

.28 

T 

IRCh  RIVER    6    SSa 

2.61 

.27 

.56 

• 

.51 

.14 

.39 

.17 

.40 

.15 

^ni,:  faa  airport 

1.23 

.02 

.28 

.03 

.02 

.34 

.03       .14 

T 

.34 

7 

U.UKST0MC    OAM 

1.63      .33 

.02 

.20      7 

•  01 

.48 

.04 

7 

.11 

T 

.05 

.09 

MUMCMLAMC 

2.0.      .0. 

.04 

.49 

.60 

.07 

.56 

T 

.12 

.20 

.06 

.44 

7 

LRAMOOMVILLE 

1.70      .44 

.07 

.10 

.21 

T 

.03 

.16 

.20 

.091 

tRUSMT    RUM 

.4.      .33 

.03 

7 

.14 

.05 

T 

.10 

Mora 

2.00      .33 

.It 

.21 

.52 

.05 

.11 

.10 

.  10 

UCXHAMMOM    2    « 

2.44      T 

.04       .1. 

.61 

.13 

.37 

.11 

.40 

T 

.06 

.20 

.02 

.36 

.0» 

MAftSVILLt 

2.70      .40 

.10 

.63 

.30 

.58 

.05 

.22 

.05 

.22 

.15 

AMMAVIMOO    ST    FOREST 

.03      .10 

.;: 

.30 

.13 

.40 

.30 

AIRC    1    S 

1.43 

.07 

.61 

.17 

.33 

.07 

•  24 

.27 

.0? 

AMM»   ON    UULET 

3..0      .30 

.35 

.51 

.31 

.02 

.52 

.77 

.02 

.02 

.38 

.30 

ARAA*    VALLET 

3.27      .24 

T            .50 

.25 

.32 

.85 

.17 

.38 

.  7 

.05 

.60 

.09 

:*'■*. 1A 

3.13      .37 

.26 

7 

•  62 

.36 

.68 

.06 

.01 

.14 

.05 

•  48 

.12 

J4RMXCSTOM    W8    AP                    R 

2.11 

.04 

.57 

.17 

7 

•  22 

.48 

T 

.10      .20 

T 

7           .23 

.06 

MmXCSTOM    l 

1.95      .13 

.07 

T 

.41 

■  10 

•  04 

•  60 

T 

T 

■  26 

.02 

.21 

■  02 

kJUBLSAUMG    1 

1.47 

.04 

.39 

■28 

.02 

.07 

.29 

T 

T 

•06      .16 

•  26 

.08 

LA*    I 

2.36      .23 

.10 

.56 

.2* 

.71 

.04 

.24 

.64 

..EMM*!*    1    Sn 

2.13      .22 

.06 

7 

.52 

.13 

7 

.64 

7 

.32 

T 

.24 

.02 

*£$T0M    1    SAM 

2.33      .3. 

.05 

.62 

.25 

.48 

.19 

•  24 

.33 

T 

AJT    RAIMCLLE    1    SE 

1.10       .69 

.10 
MISSING 

.35 

•  45 

.16 

.15 

.12 

UtINS    A1RRORT 

RECORD 

A1RM0MT 

1.44 

.09 

.35 

.22 

.05 

.24 

.03 

.04      .15 

.29 

.02 

LAT    TOR 

1.80 

.14 

.26 

.26 

.06 

.06 

.44 

•10        .09 

.35 

.04 

RAMKLlM    2    R 

.42       .30 

.05 

.07 

7 

7 

mt 

1.42       .32 

T 

.18 

.17 

.01 

.52 

.02 

.20 

.021 

.13 

•  05 

•A&SAMAT 

2.03      .03 

.03      .08< 

.52 

.07 

.18 

.19 

•  42 

7 

.22 

.31 

7      | 

-.ERVlLLE 

2.33      .64 

.06 

7 

•  55 

.40       7 

7 

.34 

T 

7 

.05 

.14 

.04 

.26 

.07 

juttom  i  ne 

..7 

.09 

.17 

.0* 

.16 

.07 

.15 

.03 

T 

.03 

.20 

.031 

AamtsvillE   2   mm 

2.63      .66 

.02 

•  57 

.29 

.36 

.14 

.22 

.39 

T 

HOUR    VALLET 

3.06        .69 

.24. 

.63 

.18 

.75 

7 

.23 

.03 

.49 

7      [ 

IAMLIR 

1.97       .OS 

.05 

•  50 

.08 

.03 

.48 

T 

.03 

.03 

.23 

.05 

.41 

T 

WURPERS    FERRY 

2.13    1.12 

.10 

.15 

.12       7 

.20 

.08 

7 

.10 

.05 

.21 

lAARfRS    FERRY    RAT    MOMPtT 

1.64      .62 

T            .09 

.09 

■OS 

.13      7 

.35 

.06 

.29 

T      | 

ULS  TIROS 

2.13       .36 

.02      .28 

.26 

.12 

.17 

.33 

.07 

.05 

.24 

7             .16 

•  07| 

IICO 

1.36.      .32 

.10 

.19 

.39 

7 

7 

.18                                                               .36 

7 

-OOSt"     iALLlROLlS    OAM 

2.35      .23 

T 

.46 

.15 

.03 

.43 

T 

.33      7 

.30 

T                                                                    .40 

7 

.ORE  MOM - 

2.75      .51 

.23 

.53 

.26      .02 

.37 

.17 

.02 

•  12 

.03                                                        ,27 

.22: 

OrmE" 

2.75      .19 

.66 

.06 

7 

.89 

.24 

.41 

T 

•  10 

7           .22 

7 

nTULT    LOCK    15 

2.37      .73 

.10 

•  40 

.22 

.35 

.07 

.20 

.20 

.101 

■jjttimgtom  *e  city 

1.77 
2.33      .30 

.02 

.37 

.05 

I 

.25 

•  18 

.10 

•10      .20 

•05      .45 

7 

RaVJD 

.10 

.05 

.10 

.05 

.35 

•  43 

.05 

.30 

.05 

.55 

2.74      .12 

.24 

.55 

.12 

.30 

.05 

.67 

.15 

.05 

.45 

2.22      .19 

.04 

.66 

.17 

.33 

.07 

.33 

.14 

.13 

.30 

.02' 

EAMHETSvlLLE     1    MM 

1.14      .66 
1.69      .0a 
.94      .39 

.06 

.06 
.16 

•  80 

.04 

.15 

.24 
•  43 

.08 

.17 

.16 
.21 
.16 

7 

MOMl*    MOUNTAIN 

1.30      .40 

.05 

•  12 

.02 

.25 

7                                                              .04 

.22 

.mMmma»OM  state  forest 

D3.13 

T 

.93 

0.10 

D.70 

• 

• 

• 

• 

• 

1.40 

Ml    LTRM 

1.54      .52 

.Hi 

.43 

.15      7 

.16 

.01 

7 

•  11 

.02 

.11 

AA1R 

1.36 

1.03 

.36 

■  11 

7 

.24 

.15 

T 

.11 

.32 

CVISftUMG 

.05 

.10 

.03      7 

.55 

•  10 

.20 

7 

.17 

.04 
.11 
.19 


.45 
.34 
.10 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


9        10       11    '    12       13   !    14    I    IS       16       17       18       19      20       21       22      23      24       25      26       27 


29      30     31 


WASHINGTON  DAM  19 

1.82 

•44 

.02 

WEBSTER  SPRINGS 

3.*8 

.45 

.25 

WEIRTON 

1.62 

.05 

.03 

WELLSBURG  3  NE 

1.45 

.05 

WESTON 

3.08 

.56 

.10 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

2.12 

•45 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

2.24 

.55 

.55 

WIDEN 

2.49 

.22 

.i7 

WILLIAMSON 

1.95 

.05 

WILLIAMSON  2 

RECORD 

MISSING 

WINFIELD  LOCKS 

1  .90 

.11 

.02 

DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1960 


S!*:i^n 


•OV»U  2 

•.CORD    COLLEGE 
YAAO 
OU.EY    V    A    HOSPITAL 

am 

W  Run 

RMlEY   springs 
rcm  river  6  ssd 
.ucfielo  faa  airport 
.ucstone  0am 

lANDONVlLLE 
X«T£ 

.•CIMANNON    2    X 
AWAVLlNGO    ST    FOREST 
»IRO    3    S 

INAAN    VALLEY 


1ARL 


ESTON    MB    AP 


lARLtSTON    1 
lAHHSBURG    1 
RESTON    1     SSW 
LKINS    AIRPORT 


L 


ASS»«AY 
LfllVILLE 
RAFION  1  NE 
RANTSVlLLE  2  NM 
IN 

ERS  FERRY  NAT  HONHT 
OGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 
R5PEMONT 

HJR.TINGTON  «B  CITY 
EARNEYSVILLE  1  NM 
.EYSER 

-UMBRABO.  STATE  FOREST 
(IN 


D«y  Ol  Monlh 


57   59 

*1   37 


55   62 

»0   »0 


56   55 
36   33 


56   62 
39   29 


56   60 
A3   38 


6*   63 
»5   35 


A6   27   22 


5»   60 
39   »0 


53   60 
62   33 


51   56 
A3   37 


59   62 
A2   29 


58   59 
A5   37 


62   70 
Al   3A 


61   62 
53   3* 


51   50 
39   38 


63   65 
A9   A7 


57   6A 

50   »0 


59   59 
A2   A5 


58   52 
*5   3A 


58   60 
A5   A2 


52   59 
37   36 


62   63 
60   33 


60   62 
A2   33 


62   65 
A5   3A 


62   65 
A6   38 


60   59 
A3   35 


59   63 
A6   35 


59   63   65 


67   67 
51   38 


57   61 
A8   68 


57   53 
A0   37 


65   63 
A7   38 


65   63 
A5   33 


62   5* 
29   29 


61   6A 
A7   AA 


52   51   61 
3A   31   28 


5A   50   AA 
3A   29   28 


50   A6   38 
36   33   27 


55   53   A3 

27   31   30 


60   60   60 
29   29   32 


61   56   A5 

A5   A2   37 


21   29   28 


55  A7  38 
36  35  31 

51  69  61 

29  29  25 

56  58  65 

30  33  32 

50  62  57 

25  26  31 

59  68  68 

27  38  32 

62  52  62 

29  38  36 


55   56 
39   29 


55   51 

60   60 


51   62   67 
27   31   32 


51   63   52 
25   31   36 


62   38   33 


50   62   36 
29   29   22 


36   38   36 


38   36   68 
25   22   IS 


66   67 
6   26 


35   69   56 
26   16   31 


58   53 

16   28 


60   50   65 

29   15   23 


27   11   36 


II   12   13   M   IS 


M 

61 

31 

68 

51 

32 

28 

26 

22 

35 

59 

56 

68 

60 

50 

32 

30 

30 

22 

22 

S3 

66 

66 

35 

50 

39 

30 

23 

13 

20 

M 

44 

38 

69 

47 

2  8 

21 

20 

10 

19 

49 

62 

37 

53 

52 

3  6 

30 

22 

16 

27 

69 

58 

52 

25 

18 

30 

M 

65 

A3 

57 

51 

36 

31 

27 

17 

30 

62 

36 

31 

61 

60 

32 

26 

21 

-  2 

29 

55 

67 

A3 

59 

56 

38 

36 

28 

25 

63 

64 

53 

A9 

66 

60 

-3 

37 

30 

23 

33 

»« 

62 

A0 

57 

5  3 

36 

33 

22 

18 

32 

52 

67 

A6 

65 

49 

27 

31 

27 

19 

19 

37   56   52 
26   23   39 


30   66   67 


17 

10 

31 

37 

49 

5  3 

28 

15 

35 

48 

62 

61 

31 

19 

19 

43 

56 

51 

29 

19 

29 

43 

58 

63 

26 

20 

31 

46   54   54 
21   15   28 


47   44 
27   19 


48   47   60 
30   18   26 


5  8 

51 

45 

51 

43 

37 

32 

23 

63 

53 

47 

65 

33 

36 

31 

22 

49 

50 

46 

68 

32 

26 

21 

6 

53 

AS 

45 

56 

36 

35 

30 

26 

56 

49 

63 

69 

60 

36 

30 

2  0 

56 

65 

60 

55 

66   56   61   63   69 
13   13   15   26   35 


30   16   21 


30   66   61 


56   57 
30   28 


51   57 
19   19 


68   56 
19   17 


69   68 
38   21 


29   21   16 


48   58 
20   31 


48   48 
23   26 


66   68 
20   17 


47   48 
15   13 


48   54 
20   17 


47   55 
18   28 


48   55 
18   18 


41   52 
17   20 


48   55 
24   24 


37   50 
26   26 


49   56 
21   20 


61   50 
20   19 


49   53 
22   23 


46   57 
19   26 


67   49 
20   18 


54   66   57 


65   67   68 
27   29   33 


56   62   68 
17   27   32 


61   67   71 
20   29   36 


63   66 
20   33 


66   67   76 
19   31   43 


16   28   37 


59   68 
36   66 


55   60 
26   28 


54   62 
17   36 


66   66 
15   23 


62   67 
20   37 


66   69 
21   46 


55   62 

30   27 


66   68   77 


22 

22 

49 

55 

25 

24 

50 

55 

23 

21 

68 

54 

21 

22 

39 

50 

22 

20 

37 

50 

23 

19 

50 

56 

26 

26 

36 

68 

26 

26 

69 

56 

17 

16 

48 

57 

2b 

25 

69 

53 

23 

19 

50 

56 

25 

21 

45 

56 

19 

19 

59   67 
27   29 


66   69 
21   37 


56   65 
22   31 


62   64 
28   45 


57   66 
26   31 


66   70 
23   29 


63   68 
24   25 


65   72 
23   37 


63   60 
21   35 


57   67 
21   25 


59   67 
23   27 


17 


63 
26 

71 

34 

53 
23 

65 
26 

65 

30 

56 
18 

66 

30 

68 
43 

61 
19 

69 

32 

6  8. 
21 

67 
32 

62   58   59 

31   36   27 


66   60   60 
49   37   28 


61   53   57 
35   35   23 


63   57   56 
62   32   25 


72   60   60 
55   29   25 


69   63   63 
36   67   27 


60   56 
50   38 


70   65 
38   36 


71   61 
53   36 


66   60 
30   31 


78   56 
69   31 


77   66 
35   29 


66   57 
54   33 


57   52 
65   36 


67   59 
56   38 


77   67 
66   35 


65   57 

68   30 


54   60 
38   34 


53   54 
31   28 


65   62   57 


70   79 


65   62 
32   26 


59   61 
32   29 


60   62 
32   29 


59   60 
30   27 


66   68 
30   28 


65   61 
30   28 


19  20  21 

51  56  57 

23  15  18 

58  58  56 

27  21  30 


50   68   51 
27   20   21 

50   57   59 
2A   19   23 

59 


69 

62 

47 

32 

66 

59 

33 

32 

56 

60 

3A 

22 

59 

63 

39 

35 

64   66   62 
60   AA   27 


64   60 
AA   27 


58   60 
24   20 


56   59 
30   26 


19   13   15 


58   56 
30   37 


67   57 
28   26 


53   56 
26   26 


52   55 
17   22 


56   62 
1A   16 


52   57 

20   21 


59   62 

30   30 


57   60 
22   32 


30   16   20 


58   62 

27   32 


57   61 
28   27 


57   59 
24   24 


56   58 
21   22 


55   58 
25   28 


55   5A 
20   27 


60   62 
20   24 


55   62 
23   24 


58   60 
24   23 


58   62 
23   25 


55   57 
20   21 


54   59 
24   25 


51   61 
21   23 


61   65 
31   33 


55   57 
29   28 


50   52 
20   19 


59   65 

29   30 


61   65 
25   38 


62   57 

24   40 


59   55 
22   39 


59   57 
28   36 


17   36   20 


45   41   39 


61   55 
26   27 


57   57 
25   32 


56   55   67 

17   37   30 


60   69 
23   36 


60   68 
25   34 


53   61 
25   25 


61   52 

30   36 


52   47 
30   35 


59   50 
33   33 


66   57   50 
29   36   33 


60   52 
25   25 


23 

60   60   53 
23   25   29 


57  66  40 
29  40  36 

59  60  55 

25  26  21 

65  69  52 

26  25  66 

58  52  48 
25  38  31 

61  51  59 

25  38  25 

57  56  50 

24  42  18 

61  61  53 

24  28  24 


65   61   50 
25   29   30 


62   59   52 
32   46   26 


62   56   53 


56   60   60 
28   19   26 


55   63 

36   29 


29   21   29 


52   49 
30   34 


59   52   51 
33   36   32 


63   56   50 
30   44   19 


62   61 
26   45 


58   58 

30 


55   63 

39   25 


51   63   66 

60   23   30 


53   62   67 
30   26   28 


5A   6A 

40   40 


49   58 
39   32 


49   48 
31   21 


57   60 
30   20 


53   62 
38   23 


59   65 
32   29 


52   60 
38   28 


66   57 
34   20 


56   66 

39   36 


51   58 
39   30 


51   65 
28   26 


56   56 
30   26 


50   50 
25   36 


62   62 
31   65 


61   60 
33   36 


65   66 
26   35 


59   69 
32   33 


66   66 
29   32 


66   66 
29   33 


55   66 
27   28 


57   67 
27   30 


28   29   30   31 


63 

66 

30 

36 

54 

65 

30 

31 

58 

59 

20 

39 

6  5 

69 

34 

43 

62 

67 

24 

31 

50   60   62 


65   67   47 
35   67   23 


65   60   40 
37   38   IS 


68   62   39 
33   38   21 


70   68   -6 
40   43   22 


63   60   69 
39   69   25 


38  3A  21 

67  60  28 

67  25  18 

66  63  62 

36  35  29 


66 

64 

46 

17 

60 

47 

41 

21 

67 

35 

At   36   21 


35 
23 


70 

32 


69  71  54 

37  42  28 

69  66  31 

50  30  26 

56  69  55 

41  66  27 


65   29 
29   20 


65   69 
68   23 


72   59 
34   29 


66  68 

38  21 

68  70  52 
36   65  26 

69  72  50 
34   43  30 


67 

55 

39 

30 

70 

53 

47 

21 

60 

50 

42   30   13 


72   66   32 

69   30   25 


60   63   54 
39   51   27 


66   65   50 
66   67   22 


See  H«l*r«nc»  Noloa  following  Suttoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


1    I960 


Day  Of  Month 


Station 
LEWISBURG 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

HAD I  SON 

HANN1NGTON  1  N 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

MC  ROSS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

NOOREFIELD  MCNEILL 

MOR6ANT0WN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  FAA  AP 

PARKERSBURG  KB  CITY 

PARSONS  1  SE 

PETERSBURG 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RICH WOOD 

RIPLET 

ROMNEY  3  NNE 

ROWLESBURG  1 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

UNION 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WE  IP TON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILUAM'.ON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


61   66   68 
46   37 


59   63 

42   33   37 


60   6*   68 
16   38   40 


65   62   51 


62   63   53 
41   28   36 


59   61 
40   29 


59   58 
44   38 


65   65   60 
30   28 


58   55 

43   42   39 


60   58 

46   35   34 


54   55   53 
48   42   40 


59   60   53 
43   42   42 


53   60   65 
40   34 


57   59 

45   42   40 


60   61 
48   44 


58   57 

43   35   36 


66   65 

46   44   43 


56   55 
36   31 


50   63 

46   33   40 


50   63   68 
40   28   33 


60   60 

49   40   41 


58   59   49 
41   29   34 


62   66 

45   37   32 


66   65   60 
46   33   42 


62   59   51 
43   33 


61   63 

47   46 


47   56   54 
36   36 


51   61   66 
39   31 


54   64 
39   31 


60   62 
46   31 


53   59 
46   44 


55   58 
45   34 


56   60   62 

43   43   40 


65   56   59 
49   48   41 


69   64 
4  3   30 


63   70 
43   32 


60  55 

26  30 

51  64   50 
29  29   34 

49  62   54 

26  26   29 

49  62   53 

27  27 

52  55 
26  36   30 


43   43   36 


56   48   41 
25   30   28 


56   49 
29   29 


58   54   41 
28   37   33 


62   54   46 
34   32   3  5 


55   45 
36   35 


58   49   41 
32   38   32 


55   56   49 
36   39   34 


58   50 
34   40 


45   57   53 
27   29   26 


58   50 
37   35 


63   52   43 
39   37   36 


55   50   40 
34   35   30 


60   53   46 
43   37   36 


55   45   37 
25   31   25 


46   59   45 
42   40   43 


21   26   29 


62   61   46 
29   39   35 


55   49 
24   31 


65   52 
24   31 


62   56   48 
43   36   35 


59   49 
34   36 


62   55   45 
31   35   33 


52   48   42 
32   34   20 


48   60   55 
26   29   27 


51   61   45 


59  49  50 
25  35  28 

60  48  45 
37  36  32 

59  53  40 

30  37 

49  60 

30  31  32 


50   58 
39   42 


58   55   46 


49   59 
23   23 


44   59 
19   19 


45   58 
21   20 


40   41   55 
20   14   21 


50   56 
17   30 


47   48 
11   22 


48   45 
12   29 


56   50 
20   32 


55   53 
12   25 


53   55 
23   44 


55   54 
22   32 


2  6   2  5   44 


56  49 
21  24 

40  51 

20  29 

55  52 

27  43 

57  52 
25  43 

45  45 

13  25 

55  48 

16  38 

48  47 

10  26 

40  50 

19  22 

43  59 

15  21 

57  57 

23  37 

48  51 

29  20 

59  49 

19  30 

55  49 

14  25 

55  48 

18  27 

57  54 

23  43 

35  43 

13  27 

38  52 

12  25 

40  51 

16  23 

5  3  46 

13  28 


32   30   30 

55   68   54 
27   35   32 


52 

30 


52   49 
17   33 


39   57 
22   20 


40   54 
25   29 


52   54 
12   22 


50   64 
19   31 


10   11   12   13   14   15  16   17   18 


67   75  65 
25   35  42 


53   40 
39   25 


53   42 
35   24 


53   39 
38   27 


51   48 
35   24 


46   45 
29   17 


49   47 
29   20 


53   47 
34   19 


54   50 
36   21 


53   46 
29   24 


54   48 
34   23 


52   44 
33   30 


52   49 
32   24 


53   40 
36   22 


52   44 
27   21 


54   46 
29   23 


49   50 
30   22 


55   51 
37   24 


50   48 
31   18 


48   41 
37   27 


53   48 
35   21 


50   51 
19   23 


53   50 
32   22 


50   51 
39   23 


51   52 
33   25 


51   45 
33   21 


48   40 
36   13 


52   45 
34   13 


56   53 
35   25 


58   55 
30   20 


50   47 
33   27 


52   47 
35   25 


54   42 
41   22 


50   42 
36   27 


50   48 
33   15 


55   53 
36   16 


54  65  68 
28  31  36 

55  63  67 
25  26  29 

56  64  67 
23  25  36 


69   73 
32   45 


67   71 
27   41 


67   68 
18   36 


64   67   74 
22   38   45 


66   70   75 


25 

39 

67 

72 

46 

59 

68 

72 

36 

42 

62   69   69 
27   45   59 


67   75 
41   48 


66   70 
26   35 


27  48  56 

66  68  75 

27  46  55 

62  64  72 


70   76 
31   41 


60   66   60 
24   31   47 


65   65 
30   41 


62   70 
29   32 


64   74 
40   46 


68   72 
31   42 


22   32   41 


65   68   72 
23   34   39 


65   75 

31   47 


58   63 

30   43 


63   69 
25   29 


63   70 
29   39 


71   75 
30   42 


68   69 
49   55 


68   71 
40   48 


65   69 
24   41 


30   47 

70   70 


69   75 
32   34 


69   64 

34   30 


70   60 
34   30 


69   61 
33   30 


65   58 
27   25 


61   64 
32   27 


58   61 
39   18 


58   61 
26   28 


65   63 

30   23 


54   58 
37   35 


53   48 
39   24 


58   60 
31   30 


63   60 
38   31 


54   59 
35   34 


57   61 

35   35 


56   60 
32   25 


65   65 
45   27 


53   57 
28   25 


67   56 
42   30 


64   63 
29   21 


65   60 
30   31 


65   60 
30   28 


60   62 
28   28 


63   64 
36   25 


55   62 
33   27 


61   62 
33   31 


56   50 
32   32 


63   60 
35   25 


70   59 
44   25 


60   62 
32   27 


60   57 
38   29 


58   56 
29   23 


65   55 

37   30 


62   61 

43   20 


71   65 
31   27 


62   54   53 

20   17   20 


66  59  62 

29  28  26 

63  55  59 
24  24  25 

64  55  59 
26  24  23 

61  52  57 

21  23  19 

57  60  63 

29  25  29 

54  58  61 

24  16  21 

50  60  58 
26  18  21 

52  56  60 

25  24  23 

60  58  64 

23  11  19 

44  54  56 

31  26  28 

44  54  56 

30  28  26 

52  51  60 

30  31  28 

56  56  60 

29  28  32 

60  52  60 

30  21  22 

51  54  58 

32  30  27 


52  56  61 

32  28  28 

48  54  58 

27  20  21 

58  61  64 

32  20  25 

44  55  56 

24  21  23 

58  55  58 

32  30  27 

63  58  61 

25  21  26 

60  57  60 

26  26  25 

51  59  59 

24  21  22 


56   60   65 
29   19   23 


51   56   60 
29   26   25 


57   57   60 
27   24   23 


50   51   54 
30   23   25 


60  54  56 
21  16  20 

63  55  60 

30  22  25 

55  59  62 

25  22  22 

57  58  61 
35  30  31 

54  54  59 

25  26  25 

61  51  58 
29  23  24 

58  55  55 

31  32  32 

55  57  61 
21  12  20 

70  60  66 

26  25  26 


67   52 
29   37 


54   51 
28   31 


66   50 
28   34 


60   60   52 
20   35   14 


55   44 
34   20 


52   42 
24   14 


57   44 
43   38 


59   53   53 
26   34   19 


48   52 
28   23 


50   53 
33   19 


54   48 
39   25 


62   52   56 
32   31   26 


62   68   50 
28   30   32 


53   54 
32   24 


61   53   54 
32   34   28 


49   46 
36   24 


55   49 
46   19 


55   52   47 
25   30   21 


26   27   28   29   30   31 


60   67 
33   34 


60   56 
28   28 


57   63 
31   33 


51   61 
23   28 


62   69 
25   32 


63   63 
19   29 


64   64 
23   29 


65   68 
18   25 


61   62 
31   48 


62   63 

27   35 


63   66 
30   36 


61   64 

31   36 


60   66 
27   28 


61   64 
30   46 


64   65 
32   42 


62   60 
25   27 


68   63 
23   30 


62   59 
26   32 


60 

55 

46 

53 

56 

32 

21 

24 

29 

31 

65 

60 

60 

56 

21 

40 

40 

35 

58 

52 

53 

63 

66 

46 

24 

41 

29 

37 

55 

47 

57 

61 

65 

40 

31 

35 

26 

31 

54 

52 

55 

66 

63 

41 

21 

35 

27 

32 

56 

51 

56 

68 

69 

38 

17 

29 

22 

27 

50 

45 

52 

65 

64 

38 

23 

37 

29 

34 

55 

50 

54 

63 

6  6 

44 

27 

40 

30 

38 

50 

46 

50 

51 

58 

40 

32 

36 

38 

40 

60 

54 

50 

58 

63 

27 

40 

36 

23 

25 

62 

54 

43 

56 

66 

28 

18 

25 

24 

25 

50 

52 

59 

68 

65 

40 

30 

40 

26 

30 

56 

53 

50 

62 

61 

40 

23 

32 

32 

44 

66 

52 

51 

61 

62 

37 

18 

26 

24 

31 

62 

49 

49 

53 

64 

27 

24 

31 

28 

28 

62 

51 

55 

50 

62 

33 

26 

26 

33 

34 

54 

51 

57 

62 

64 

40 

40 

35 

23 

28 

70 

53 

59 

63 

69 

36 

1H 

40 

32 

19 

72   55 
39   31 


70   57 
37   26 


72   53 
39   31 


67   57 
52   20 


60   35 
34   27 


63   43 
43   20 


60   44 
44   19 


65   33 
33   22 


65   49 
45   25 


68   29 
28   20 


69   37 
35   20 


57   33 
31   23 


60   48 
31   23 


67   31 
31   23 


69   32 
32   24 


66   42 
40   19 


64   59 
48   26 


60   32 
31   17 


66   57 
51   24 


69 

37 

36 

27 

56 

47 

42 

18 

65 

35 

32 

25 

64 

52 

50 

26 

62 

38 

37 

20 

69 

35 

34 

27 

62 

52 

45 

14 

67 

59 

29 

23 

70 

66 

40 

28 

67 

43 

35 

20 

65 

30 

28 

19 

64 

32 

30 

20 

70 

60 

51 

24 

68 

50 

50 

21 

63 

49 

47 

23 

73 

55 

49 

28 

Suo  Roloronce  Nolo*  Following  Slailon  Indox 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1960 


Sl.tton 

Day  01  Month 

• 
a 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      15 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

11 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

1 

■INFIELD   LOCKS 

MAX 
M1N 

60 

10 

♦  5 

t.- 

42 

51 

it 

61 

3* 

5* 
38 

47 

30 

27 

60 
27 

5* 
37 

39 
27 

49 
26 

54 
27 

6t>        6? 
30       42 

76      6S 

AS      35 

59 
3* 

63 

30 

5* 
29 

58 
29 

62 
29 

55 

33 

50 
29 

51 
35 

55 

34 

66 
35 

68 
39 

70 

42 

53 

28 

57.8 

3*.l 

EVAPORATION  AND  WIND 


Sbbon 

)ay  of  month 

3s? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUISTONE   DAM 

EVAP 

.02 

.10 

.07 

.08 

.06 

.02 

.04 

» 

.15 

.09 

.02 

.08 

.00 

.07 

.03 

.07 

.02 

.03 

.07 

.02 

.05 

.01 

.01 

.03 

.05 

.03 

.04 

* 

* 

.09 

1.35 

WIND 

24 

62 

58 

55 

42 

48 

•70 

47 

40 

28 

50 

20 

25 

34 

29 

56 

35 

41 

36 

42 

3 

19 

33 

30 

23 

36 

33 

25 

34 

69 

1147 

BOGSETT   GAU.IPOLIS    DAM 

EVAP 

WIND 

.10 
36 

.08 
87 

.22 
58 

.10 

123 

.10 
80 

.04 
18 

.02 
119 

27 

53 

- 

See  Reference  Notes  Following  SUUoq  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Stabo 


Day  of  month 


1        2       3       4       S       6       7       8       9       10    .11      12      13      14      15      16      17     18      19     20     21     22     23     24     2S     26     27     28     29     30     31 


ARBOVALE  2 

BAYARD 

BENSON 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

BURNSVILLE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

CLAY  1 

CRESTON  1  SSW 

FLAT  TOP 

GLENVILLE 

HUNTINGTON  WB  CITY 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

LEWISBURG 

.MANNING!  ON  1  N 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

MATHIAS 

MC  ROSS 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

PARKERSBURG  WB  CITY 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

ROWLESBURG  1 

SPRUCE  KNOB 

WEIRTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WINFIELD  LOCKS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1960 


5  *i      JJ 


J 
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1 
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a  to 

O  a 

(H   0) 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1960 


/ 

M 

1  + 

a 

-1       / — s 

2  /      s^;v-s 

it-/                   os       «x 

is/S"     .  si  ~~~i 

"    J  "  r   ♦>      io 

n4 

/ 

ojj 

£  gg 

c    ffl 

•h  h 


o  o 

■H  +J 

+»  c 

V  0 


X  v 

h 

tfl 

•  a 

n 

at  - 
3  C 
H  0 

>  *■ 


a  e 

a 
cd  a) 


0  TS 


STATION  INDEX 


IvULt    0*»   N 


0»M   RAlEIG" 
06))    [KS.M 
0*4*   wOOC 
0*41    NICHOLAS 


0*79    HAR4IS0N 

06B7    TylER 
<WGA,N 

s«  :•»«  Nicholas 

l*PO«T  0*21    NCRCER 


Ki»^-"*(   oa- 


:«)' 


«e«s 


1003    MESTON 
120*    PENOlETO* 
121)    POCAHONTAS 


139)   TuCM« 

1*26    9BA«'0 
;■-.:    UMAMM 


2209    KiCkER 
26)0   GREENBRIER 

2710    RANDOLPH 
2  920     MARION 

-  =ce* 

321*   PENOLETO* 


UMk'    MOUNTAIN 

•»"E    FOREST 


41)6  MINERAL 

4941  "1NEDAL 

4971  RANDOLPH 

50C2  MONONGALIA 

$010  MASON 

5224    GREENBRIER 
528«    MONROE 
532)   JACKSON 
5341    GU-EP 
5353    LOGAN 

5365    KANA-HA 
5563    BOONE 
5621    »AP I  ON 
5626    MARION 
5672    POCAHONTAS 


121* 

3020 
27)0 
2600      JP 


MONONGAhEla    POWER    CO. 
CMAtLES    L.    IOBBAN 
ONER    5.     SMITH 
NETTIE    R.     SHEFIS 
CONCORD    COLLEGE 

HOWARD    R.     FULK 
v.     *.    hospital 
i  GEORGE    R.    MULrAop 
COUPS    OF    ENGINEERS 
RASTIS    0.    OOGCS 


tO      ))  10S0        4P         4P 

•1    06  640       5P       5P 

7B    14  6*0      &P       6P 

•0    47  1BBS       6P      6P 

il     1)  2B05  "ID    N|0                    I 

•0    5)  1)61      BA       BA       BA    C    l 


FED.    AVIA 


ION    AGENCY 


1)        02    12 


1798    10A    10A 
79    15       ])?5  7A 

BO    08       2100       5P       7A 


80  16 

80  *C, 
82  21 1 

81  10 

80  36 

79  26 

Br  14 

81  36 


1445  6P  6P 

770  7A 

740  6P  6P 

680  6P  7A 

20)0  8A 

3250  6P  6P 


CORPS  OF  ENGINEERS 
BERtL  L.  WINTERS 
JAMES  I .  GALLOWAY 
JOHN  B.  SHREVE 
Ml^S  1LEAN  WALTON 


JOHN  -.  BROWN 
FOREST  SUPT. 
EUREKA  PIPE  LINE  CO. 

HOWARD  FLETCHER 


MID  MID  MID  C 


thompson 
lara  f.holcen 
eatmer  bureau 

watei 

R.  GA 


C 1 1  - 


81  05 

Bl  22 

81  16 

SI  17 


58  80  45 

53  79  51 

28  80  08 

35  81  07 

40  79  20 


648  7A  7A 
3120 

2450  7A 

1970  MID  N10 
1298  MID  N10 
3225  7P  X 
1790       6P        7A 


R.S. 


GAS    CO. 

DUMAS 


06        80    31      1030 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  01  I 
Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or  to  any  Weather  Bureau  6ffice  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  fee  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stat  ions  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evapora t ion  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat  ion.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station .   Hourly  precipitation  va lues  are  processed  for  spec i a  1  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table .   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snow fa  11  and /or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplement a  1  Data"  Table . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Da  i ly  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabl 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

tf      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See"Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Subs tat  ion  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Prlci    20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  »oney  orders  should  b«  Bade  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  th<-  Superintendent  oi    Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEST  VIRGINIA  -  DECEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   71°  on  the  6th  at  Grantsville  2  NW  and 

Wardensville  RM  Farm 

Lowest  Temperature:   -19°  on  the  23rd  at  Buckeye 

Greatest  Total  Precipitation:   4.60  inches  at  Canaan  Valley 

Least  Total  Precipitation:   0.93  inch  at  Brushy  Run 

Greatest  One  Day  Precipitation:   1.58  inches  on  the  12th  at  Piedmont 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   56.0  inches  at  Pickens  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   23  inches  on  the  23rd  at 

Canaan  Valley 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1960 


Ton 

peta 

ure 

recif 

ilalion 

Swon 

If 

<  i 

5.  1 
II 

| 

.    "5 

J 

X 

Q 

£ 

t3 

o 

No  ot  Days 

5 

1  J  1 

a  e    § 
a  <1  ^ 

o 
6 

Q 

Snow,  Sleer 

No  ol  Days 

Max 

Mm 

1 

ll 
S    o 

o 

S 

o 

S 

1 

o 
q 

kl 

6  t 

a  . 

B  1 

NORTHWESTERN 

AIRO    1    S 

39.1 

14.7 

26.9 

-    8.1 

67 

5 

0 

22 

1173 

0 

4 

31 

1 

1.87 

-    1.21 

.55 

11 

3 

24+ 

4 

1 

0 

RCSTOM    1    SSW 

38.3 

13.2 

25.8 

-    9.2 

67 

6 

-10 

14+ 

1211 

0 

7 

31 

1 

2.21 

-    1.09 

.52 

30 

1.5 

1 

22+ 

5 

1 

0 

U    MARTINSVILLE 

38.4 

18.6 

28.5 

-    6.3 

67 

5 

0 

13 

1122 

0 

6 

29 

1 

1.77 

-    1.63 

.92 

11 

9.1 

7 

12+ 

3 

2 

0 

ARKERSSURG    FAA    AP 

36.  5 

18.5 

27.5 

65 

5 

-    2 

13 

1154 

0 

8 

29 

1 

2.53 

1.35 

11 

6.0 

4 

20 

7 

1 

1 

ARKCRSBURG    W8    CITT            //R 

38.9 

19.2 

29.1 

-    7.0 

69 

5 

2 

22  + 

1107 

0 

5 

29 

0 

2.31 

-       .59 

1.07 

11 

6.2 

3 

14+ 

8 

1 

1 

EIRTON 

35.  T 

17.8 

26.8 

63 

5 

-    1 

23 

1178 

0 

10 

29 

1 

1.38 

.58 

21 

15.7 

7 

21 

4 

1 

0 

ELLSBURG    J    NE 

35.9 

14.2 

25.1 

-    8.0 

63 

5 

-    7 

24 

1229 

0 

12 

29 

3 

1.05 

-    1.47 

.51 

21 

11.4 

7 

24+ 

A 

1 

0 

HEELING    WARWOOD    DAM    12 

34.6 

17.5 

26.1 

-    7.2 

64 

6 

2 

22 

1201 

0 

15 

29 

0 

1.38 

-    1.16 

.53 

21 

9.5 

6 

25+ 

A 

1 

0 

DIVISION 

27.0 

-    7.4 

1.81 

-    1.09 

8.5 

NORTH    CENTRAL 

ENSON 

*3.2M 

14.2 

28. 7M 

-    6.2 

67 

5 

-    5 

13 

1075 

0 

1 

31 

6 

2.54 

-    1.08 

.85 

11 

5 

12 

6 

1 

0 

jvKHANNON    2    W 

38.1 

14.5 

26.3 

-    8.7 

66 

5 

-    5 

23 

1189 

0 

10 

31 

5 

2.88 

-       .79 

.83 

29 

14.6 

5 

12 

8 

2 

0 

LARKS8URG    1 

38.2 

14.6 

26.4 

-    6.7 

68 

5 

0 

23  + 

1188 

0 

8 

31 

3 

2.75 

-       .14 

1.15 

11 

13.0 

8 

11 

7 

1 

1 

AIRXON- 

35.9 

18.3 

27.1 

-    7.5 

65 

5 

1 

13 

1168 

0 

10 

29 

0 

2.66 

-        .41 

1.10 

11 

22.2 

10 

12+ 

8 

1 

1 

A5SAHAV 

Al.A 

16.3 

28.9 

69 

5 

0 

13 

1114 

0 

4 

30 

1 

2.34 

.90 

29 

5.5 

3 

14+ 

6 

1 

0 

LENV1LLE 

41.1 

17.9 

29.5 

-    7.0 

69 

5 

2 

13 

1094 

0 

3 

31 

0 

2.20 

-    1.29 

.59 

1? 

6.0 

2 

14+ 

7 

2 

0 

RAFTON    I    NE 

37. A 

14.3 

25.9 

-    9.0 

66 

5 

-    8 

23 

1206 

0 

B 

30 

3 

2.24 

-    1.18 

.45 

12 

25.0 

12 

19+ 

5 

0 

0 

5ANTSVILLE    2    NW 

39.2 

14.5 

26.9 

71 

6 

-    5 

14 

1176 

0 

7 

30 

2 

1.37 

.63 

30 

4 

1 

0 

ANNINGTON    1    N 

36.5 

9.9 

23.2 

-10.4 

63 

5 

-10 

23 

1288 

0 

10 

31 

5 

2.55 

-       .88 

.72 

12 

18.2 

10 

13+ 

5 

2 

0 

I0OLEBOURNE    2    ESE 

37.6 

14.4 

26.0 

67 

5 

-10 

13 

1200 

0 

B 

31 

4 

1.81 

-    1.10 

.63 

11 

9.0 

5 

13+ 

6 

1 

0 

?R3AN-3»N    FAA    AIRPORT 

35.7 

17.9 

26.8 

64 

5 

2 

23+ 

1177 

0 

12 

28 

0 

1.62 

.53 

11 

8.3 

7 

13+ 

6 

1 

0 

ORGANTOWN    LOCK    AND    DAM 

38.3 

16.2 

27.3 

65 

5 

-    3 

23 

1162 

0 

8 

31 

1 

1.72 

-    1.15 

.64 

12 

10.0 

8 

13+ 

4 

1 

0 

ESTON 

37. A 

16.3 

26.9 

-    9.3 

68 

6 

1 

14 

1172 

0 

10 

31 

0 

3.41 

-       .37 

1.08 

12 

15.0 

4 

14+ 

9 

2 

1 

DIVISION 

26.9 

-    8.2 

2.31 

-    1.03 

13.3 

SOUTHWESTERN 

A8WA»LING0    ST    FOREST 

43. 9M 

16. 4M 

30. 2M 

67 

5 

-    3 

22 

1072 

0 

3 

30 

2 

2.15 

.92 

29 

6 

1 

0 

1ARLEST0N    WB    AP                           R 

40.0 

20.2 

30.1 

-    8.0 

70 

5 

2 

22 

1074 

0 

5 

28 

0 

2.17 

-       .81 

1.04 

29 

4.1 

1 

23+ 

5 

1 

1 

■IARLESTON    1 

40.9 

19.0 

30.0 

70 

6 

4 

22 

1079 

0 

6 

30 

0 

1.69 

-    1.16 

.86 

30 

3.0 

1 

24+ 

4 

1 

0 

ua.il) 

40.7 

15.4 

28.1 

68 

6 

-    4 

22 

1137 

0 

7 

30 

4 

2.23 

.77 

30 

4.9 

3 

23+ 

5 

2 

0 

76SETT    GALL  I  POL  IS    DAM 

38.6 

17.3 

28.0 

67 

6 

1 

22 

1141 

0 

6 

30 

0 

1.76 

-    1.06 

.54 

12 

1 

24+ 

3 

2 

0 

JNTINGTON    WB    CITY 

41.0 

21.3 

31.2 

-    7.9 

70 

5 

2 

22 

1041 

0 

4 

27 

0 

2.32 

-       .85 

.52 

29 

1.8 

1 

23  + 

6 

1 

0 

WIN 

40.3 

17.3 

28.8 

65 

5 

-    1 

22 

1115 

0 

3 

28 

2 

1.59 

.52 

21 

A 

2 

0 

KM 

XDON    LOCKS 

40.8 

18.8 

29.8 

61 

6 

2 

23+ 

1083 

0 

5 

28 

0 

2.39 

-       .81 

.88 

12 

3.7 

2 

12 

4 

2 

0 

39.2 

13.6 

26.4 

58 

6 

0 

22  + 

1188 

0 

7 

31 

2 

2.17 

.95 

30 

2.3 

1 

24+ 

4 

2 

0 

AD  I  SON 

39.0 

16.7 

27.9 

64 

7 

1 

23+ 

1147 

0 

6 

31 

0 

2.11 

.97 

30 

2 

12 

5 

2 

0 

WENSWOOD    DAM    22 

40.9 

18.1 

29.5 

-    6.9 

67 

6  + 

1 

22 

1090 

0 

3 

3  0 

0 

1.78 

-    1.07 

.71 

12 

2 

12 

3 

1 

0 

IPLEY 

41.3 

15.2 

28.3 

70 

5 

-    3 

13 

1132 

0 

3 

30 

2 

3.03 

1.00 

21 

2 

23+ 

6 

4 

1 

'ENCER 

40.2 

18.5 

29.4 

-    6.6 

68 

5 

0 

22  + 

1015 

0 

4 

38 

2 

1.94 

-    1.24 

.63 

30 

4 

2 

0 

:lliamson 

43.5 

19.6 

31.6 

-    7.1 

69 

6 

3 

22 

1027 

0 

4 

29 

0 

2.30 

-       .91 

0 

NFIELD    LOCKS 

39.8 

19.1 

29.5 

-    7.1 

68 

6 

3 

23 

1095 

0 

6 

29 

0 

1.64 

-    1.13 

.70 

30 

1.3 

T 

24+ 

3 

1 

0 

DIVISION 

29.3 

-    7.6 

2.08 

-       .94 

3.0 

CENTRAL 

IYARD 

33.4 

10.9 

22.2 

-    7.5 

57 

7 

-18 

23 

1322 

0 

14 

31 

5 

3.07 

-       .28 

1.07 

12 

33.5 

12 

24+ 

8 

1 

1 

:CKLEY    V    A    HOSPITAL 

38.8 

15.5 

27.2 

-    7.5 

66 

5 

-    5 

22 

1165 

0 

5 

3  0 

2 

2.38 

-       .87 

.75 

12 

8.0 

4 

13 

6 

2 

0 

.  RCH    RIVER    6    SSW 

8.7 

M 

-11 

23  + 

30 

7 

3.35 

1.00 

29 

6 

3 

1 

lANOONViLLE 

32.0 

11.6 

21.8 

63 

6 

-    9 

24 

1331 

0 

17 

31 

6 

2.54 

.49 

12 

8 

0 

0 

CKE'E 

37.8 

9.2 

23.5 

64 

5 

-19 

23 

1282 

0 

8 

31 

5 

2.15 

.72 

12 

15.0 

10 

26+ 

4 

3 

0 

>NAAN    VALLEY 

31.3 

10.5 

20.9 

54 

5 

-12 

9 

1360 

0 

16 

31 

7 

4.60 

.79 

11 

44.0 

23 

23+ 

10 

5 

0 

LKINS    1    SE 

37.3 

11.1 

24.2 

-    8.7 

65 

5 

-10 

23 

1258 

0 

7 

31 

6 

2.86 

-       .27 

.51 

12 

17.9 

8 

21  + 

8 

3 

0 

.AT    TOP 

33.5 

15.2 

24.4 

-    7.2 

64 

5 

-    6 

22 

1251 

0 

14 

3  1 

3 

2.72 

-       .60 

.95 

29 

11.4 

4 

13 

5 

2 

0 

5PEM0NT 

32.2 

9.3 

20.8 

60 

5 

-18 

24 

1368 

0 

15 

31 

7 

2.94 

.97 

12 

23.0 

14 

24+ 

7 

1 

0 

IMBRABOW    state    FOREST 

M 

-17 

23 

0 

:  ross 

38.5 

10.5 

24.5 

64 

5 

-12 

22 

1247 

0 

e 

30 

4 

2.55 

.59 

29 

28.0 

9 

24+ 

8 

1 

0 

.K   HILL 

38.3 

13.7 

26.0 

66 

6 

-    7 

22 

1201 

0 

10 

30 

4 

D    1.54 

.63 

30 

8.5 

4 

24+ 

5 

1 

0 

.RSONS    1    SE 

36.4 

13.4 

24.9 

55 

7  + 

-    8 

23 

1234 

0 

8 

31 

3 

2.69 

.78 

11 

15.6 

9 

19 

7 

2 

0 

OCENS    1 

35.5 

11.0 

23.3 

63 

5 

-    8 

24+ 

1288 

0 

11 

3] 

6 

4.31 

.99 

12 

56.0 

12 

24+ 

13 

2 

0 

CMWOOD 

37. 2M 

12.  6M 

24. 9M 

65 

5 

-    4 

14 

1239 

0 

9 

28 

4 

1.61 

.40 

12 

14.5 

0 

0 

>WLESBU»G    1 

36.7 

14.0 

25.4 

63 

5 

-10 

23 

1220 

0 

9 

31 

3 

3.40 

1.10 

1? 

18.5 

12 

15  + 

11 

2 

1 

RUCE    KNOB 

32.1 

12.2 

22.2 

60 

6 

-    7 

23  + 

1319 

0 

15 

2" 

5 

D    1.91 

.70 

12 

31.0 

9 

24+ 

6 

1 

0 

BSTER    SPRINGS 

41.4 

15.9 

28.7 

65 

6 

0 

22  + 

1120 

n 

5 

29 

2 

3.03 

.90 

30 

10.1 

6 

14+ 

6 

2 

0 

DIVISION 

24.1 

-    8.1 

2.80 

-       .86 

22.3 

SOUTHERN 

HENS    CONCORD    COLLEGE 

39.3 

19.3 

29.3 

65 

6 

-    3 

22 

1099 

0 

G 

28 

2 

2.47 

."74 

11 

5.9 

1 

25  + 

7 

2 

0 

UEFIELO    FAA    AIRPORT 

37.2 

20.1 

28.7 

66 

6+ 

-     4 

22 

1116 

0 

o 

27 

2 

2.16 

.72 

29 

4 

2 

0 

luESTONE    DAM 

37.5 

15.9 

26.7 

57 

6 

0 

23 

1179 

0 

B 

31 

1 

1.62 

.61 

30+ 

3.0 

1 

25+ 

3 

2 

0 

See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
-    147    - 


CONTINUED 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

WEST    VIRGINIA 
DECEMBER   I960 

Temperarute 

F 

teop 

talion 

<  S 

O     £ 
-     1 

<  s 

< 

s 
s  c  « 

Se  e 

o  <r  ^ 

I 

o 

I 

o 

o 
1 

No  of  Oari 

g 

o>  S 
See 

Eli 

<3 

? 

o 

Snow.  SI** 

Station 

Max 

Mia 

5 

1? 
I  8 

I 
2 

1 

s 

g 

I 

s 
1 

;.. 

/   [ 

bj 

GARY 
LEWISBURG 

PI  NEVILLE 

UNION 

41.6 
39.3 
41.  OM 
38.2 

16.4 
10.2 
16. OM 
12.6 

29.0 
24.8 
28. 5M 
25.4 

-  7.7 

-  8.0 

70 
65 
64 
63 

6 

6+ 
6 
6 

l 

-  6 

-  5 

-  2 

23 
22 
22 
22  + 

1107 
1241 
1125 
1218 

0 

0 
0 

0 

6 
5 
5 
8 

3  1 

30 
30 

0 

4 
2 
3 

1.96 

2.12 
1.45 

-  l.n 

-  1.10 

.92 

.82 

.71 

30 

30 
30 

.P 
4.5 
3.0 
3.5 

1 
3 
2 
3 

24 
25+ 

15+ 
14* 

5 

5 

2 

: 
1 

2 

g 

0 
0 

DIVISION 

27.5 

-    7.7 

1.96 

-       .89 

3.5 

NORTHEASTERN 

BERKELEY    SPRINGS 

FRANKLIN    2    N 

HARPERS    FERRY    NAT    MONMT 

KEARNEYSVILLE    1    NW 

KEYSER 

38.1 
40.8 
40.5 
38.8 

13.9 
14.7 
18.6 
14.7 

26.0 
27.8 
29.6 
26.8 

M 

-    8.1 

69 

70 
62 
59 

5 
5 
6 
4 

-12 

-  7 

-  1 
-11 

-  7 

23 
24 
23 
23 
23 

1203 
1145 
1093 
1179 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
7 
9 

11 

30 
30 
29 
30 

2 

4 
1 

2 
1 

1.66 
1.12 
1.38 

1.60 
D    1.25 

-    1.18 

.56 

.57 
.44 
.70 

12 

11 
11 
11 

17.2 

17.5 

12 
5 

12 

13+ 
14+ 
12 

4 

3 
4 

3 

2 

1 
P 
1 

0 

D 

0 
0 

0 

MARTINSBURG    FAA    AP 
MATH1AS 

MOOREFIELD    MCNEILL 
PETERSBURG 
PIEDMONT 

37.5 
38.1 
41.0 
40.4 
35.0 

12.4 
10.1 
7.6 
15.1 
16.9 

25.0 
24.1 
24.3 
27.8 
26.0 

-  9.4 

-  7.1 

67 
70 
68 
69 
66 

5 
5 
5 
5 
6 

-11 
-10 
-12 

-  4 

-  4 

23 
23 

23 
23 
23 

1233 

1260 
1256 
1147 
1204 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 

5 

7 
13 

31 

31 
31 

30 

31 

2 

7 

e 

2 
2 

1.42 
1.28 
1.23 
1.24 
2.14 

-  1.40 

-  .31 

.78 

.64 

.58 

1.07 

1.58 

11 
1? 
11 
12 
12 

14.0 
12.5 
13.0 

22.3 

10 
10 

12 
16 

16+ 
13+ 

12 
12 

1 
3 

3 
1 
3 

1 
1 
1 

1 
1 

0 
0 
0 

1 

1 

ROMNEY    3    NNE 
WARDENSVILLE    R    M    FARM 

39.5 
39.6 

13.0 
9.4 

26.3 
24.5 

-    8.4 

70 
71 

5 
6 

-13 
-    9 

23 
23+ 

1194 
1248 

0 
0 

8 
6 

30 

31 

4 

7 

1.24 
1.68 

-       .49 

.59 
1.37 

11 
12 

13.5 

11 
11 

13+ 
12 

3 

2 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

26.2 

-    7.9 

1.44 

-       .87 

15.7 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h 

Relah 

ve     humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

poaaible 

aunahine 

t 
a 

Station 

'3 

> 
a 

o  «   > 

s 

0 

3  1 

o     a 

O     O    ffl 

S     S 

£  ® 
Q  J 

OH 

o  w 

■•  w 

H 

OH 

O  CO 

..  w 

a. 

OH 

O  M 
..  M 

a 

OH 

O  CO 
..  w 

■ 
o 

H 

O 

q 

**• 

01 

01 

A 

in 

0> 
0> 

I 

• 

0 

CHARLESTON  WB   AIRPORT 

sw 

13 

6.1 

29++ 

tm 

21 

78 

78 

62 

65 

9 

8 

4 

0 

1 

0 

22 

- 

6.7 

HUNTINGTON  WB  CITY 

7 

5 

5 

1 

0 

0 

18 

- 

- 

PARKERSBURG  WB  CITY 

- 

" 

6.7 

24 

w 

21 

- 

" 

- 

" 

8 

3 

7 

0 

l 

0 

19 

44 

6.0 

Sea   Raff"  lowing   Station   Index 

-   148   - 


DAILY  PRECIPITATION 

WEST 

VIRGINIA 

OECEMBEH 

1960 

Station 

1 

Day  of  Month 

'1 

2    1    3 

4   |  5   |   8 

"l 

9 

10   ]   11   ]   12 

13   |    14 

IS 

16 

lf| 

18 

19       20       21 

22 

23 

24 

25 

2b 

27 

28      29 

30 

31 

MIO- 

1.*]    .01 

T 

T 

T 

.76 

.06      T 

.12 

•  01 

.01 

.08 

.12 

.11 

.02 

.01 

7 

.14 

.13 

.39 

02.16       T 

.90 

0 

.  .'0 

.18 

.88 

••**          s. 

2.50 

.06 

.03 

.OS 

T             .95 

.08 

7 

.13 

7 

.11 

.10 

.17 

.07 

.16 

.02      .10 

.40 

.03 

•NTNS    ..•'ICO*©    COlLEG* 

2.47 

T 

• 

T 

.74       .22 

.28 

T 

T 

.26 

.10 

.05 

.71 

.11 

. 

.06 

.06 

.02 

.03 

.11     1.07 

.06      7 

.18 

.09 

.0; 

.10 

.16 

.33 

.06 

7 

.06 

7 

.18 

7           .09 

.34 

T 

.     *   HOSPITAL 

2.36 

.03 

.02 

.07       .75 

.23 

T 

7 

7 

.01 

.17 

.19 

T 

.02 

T 

T 

.21 

.68 

2.96 

.08 

.02                                                        .06 

.03 

.17       .96 

.09      7 

.13 

.03 

T 

•  06 

.09 

.10 

•  09 

7 

.02 

7 

.28 

7             .11 

.64 

T 

^*w    20 

1.76 

T 

.10 

.06       .73 

T 

T 

7 

T 

7 

T 

.53 

T 

7 

T 

7 

.20 

.02 

.14 

02. 60 

.02 

.01       .01      T           T                        .06 

.  >2 

.65 

.13 

.07 

.02 

7 

,01 

.03 

0.18 

0.10 

T 

.01 

.08 

.27 

.86 

I.M 

.06 

.01 

.85      .26 

.01 

.03 

.20 

.39 

.02 

.09 

.19 

.63 

-  RINGS 

1.66 

T 

.61       .56 
.42       .60 

7 

T 

.33 

T 

T 

•  13 

.01 

•CM   «;.(■    fr    SSW 

3.33 

T 

.30 

.93 

.10 

1*00 

UT'IElO    ***    a.RRCvrt 

2.16 

.01 

T 

7 

T 

■01 

.69       .05 
.03      .61 

T 

T 

.03 

7 

.07 

.10 

7 

•  01 

.04 

.01 

T 

7           .T2 

•  01 

.41 

>■     OAN 

1.62 

7 

T 

7 

T 

.05      7 

r 

7 

7 

7 

.23 

T 

T 

7 

T 

.07 

.61 

' 

2.30 

T 

T 

.03 

T 

.0*       .47 
.39       .49 

.11 

T 

.01 

.06 

.51 

.08 

7 

.02 

■  01 

.17 

.81 

AVOt.lLLC 

2.54 

.09 

T 

T 

.06 

.06 

.11 

.05 

.16 

.06 

.41 

T 

.04 

T 

7 

.18 

.24 

.28 

.93 

T 

T             .81 

■  OS 

.03 

T 

.04 

2.1» 

T 

T 

.72 

.06 

T 

7 

7 

•  66 

.07 

•  05 

.18 

.43 

-     -     - 

2.16 

.02 

.03 

.03 

T 

.73       .36 

.02 

.02 

•  10 

•  01 

.12 

.16 

.02 

.01 

.03 

.20 

T 

.93 

•  19 

2.60 

.02 

T 

.02 

.01 

.02       .87 

.04 

.10 

.02 

.02 

.05 

.20 

.04 

.10 

.12 

.10 

.87 

■MVLlMGO    ST    rCMEST 

1. 19 

• 

.10 

.10 

.05 

.05 

.30 

.40 

.92 

•  23 

En  »  s 

1.67 

.09 

.55      .30 

.04 

.07 

-4Z 

.01 

•  09 

•  30 

«CK    ON    GAULCV 

2. TO 

.03 

T 

.03 

.01 

.05       .66 

.17 

.12 

T 

.02 

.07 

.  16 

.08 

.02 

.06 

.16 

.22 

.84 

xa»H     .ALLEY 

6.60 

.61 

T 

.12 

T 

.79       .42 

.12 

T 

.24 

•  07 

T 

.79 

.61 

.06 

7 

T 

.15 

T 

•  60 

T 

STtALlA 

3.29 

.02 

.03 

.04 

.03 

•04       ,92 

.09 

.12 

.02 

.03 

.09 

.25 

.07 

•  04 

•  03 

T 

7            .15 

1,36 

T 

■atesTON  «e  ap            • 

2. IT 

T 

T 

.05 

T 

T 

.43       .10 

.01 

.02 

7 

7 

.03 

.15 

T 

7 

.02 

.05 

T 

.05    1.04 

.01 

.21 

WkXCSTON    l 

1.61 

T 

T 

.02 

T 

.06      .37 

.01 

7 

.01 

.01 

7 

.18 

.01 

.01 

•  01 

7 

•  03 

T           .11 

.86 

VHStltG    1 

2.75 

T 

.06 

T 

1.13       .06 

.03 

.06 

.12 

.20 

.16 

•  06 

T 

.20 

.45 

.22 

2.25 

T 

.71 

.08 

.10 

.14 

•  OS 

.08 

.12 

.94 

v    :    s* 

- 

T 

T 

T 

T 

T            T 

.25 

T 

7 

T 

7 

7 

.22 

.06 

.02 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

ss« 

2.2. 

T 

.08 

.21       .32 

.47 

T 

7 

.36 

.04 

.02 

.03 

,01 

.08 

.32 

ST    R.AINELLE    1    SE 

2.66 

.02 

T 

.02 

T 

■02       .66 

.08 

.05 

7 

.48 

.04 

.02 

.02 

7 

.10 

.20 

.75 

CIAS     .     SE 

2.16 

.17 

.01 

6903 

•  05 

.62       .51 

.05 

.05 

.16 

.01 

.18 

.30 

•  01 

.02 

.02 

.08 

.51 

.10 

IWO*' 

2.66 

T 

7 

.01 

T 

T 

1.10     .11 

.05 

•  04 

.02 

•  16 

.18 

.17 

7 

.01 

.02 

.12 

•  65 

.22 

*T    TO# 

2.T2 

I 

.06 

.04 

T 

.79       .19 

.03 

•  J2 

.02 

7 

.23 

.01 

.02 

•  09 

.08 

.95 

.21 

»   :  n 

1.12 
1.96 

T 

•            .65 

. 

.47 

T 

.02 

T 

.47       .23 

T 

T 

.03 

7 

7 

.12 

.01 

T 

.02 

7 

.02 

.12 

.92 

VM 

T 

T 

T 

•47      .33 

.01 

7 

.07 

7 

.02 

.22 

T 

7 

T 

.12 

T 

.90 

.20 

I 

T 

.01 

T 

.15       .59 

.09 

.07 

7 

T 

7 

.18 

.17 

.05 

.03 

.02 

.04 

•  10 

T           .12 

.56 

»MON    1     11 

2.26 

•  03 

.40       .45 

T 

7 

.40 

.30 

T 

.08 

.05 

.01 

•  01 

.02 

•  63 

.06 

4MTSvILLE    2    N* 

1.3T 

T 

.08 

T 

.36 

.14 

.16 

.63 

NUN 

2.23 

.02 

T 

.02 

T 

.13       .42 

T 

.02 

.06 

.50 

.05 

7 

.02 

.04 

7           .16 

.77 

»#f»S   re**' 

1.69 

t 

T 

1.10 

7 

.10 

.05 

.15 

.28 

.01 

tf>CKS    FERRY    NAT    MONMT 

1.31 

2.61 

.57       .38 

T 

.02 

7 

•  61 

£T|MCS 

.04 

.10 

.02 

T 

.80       .22 

.01 

.05 

.09 

.27 

.50 

7 

.01 

.09 

.07 

•  32 

.02 

T 

2.26 

.23 

T 

.03 

T 

.05       .68 

.05 

.08 

7 

7 

.01 

■  09 

.04 

.01 

T 

7 

T 

.26 

.75 

»S£TT    GALLIPOLIS    0*N 

1.T6 

T 

.05 

T 

•03       .54 

7 

7 

.03 

7 

.53 

7 

T 

7 

.07 

.09 

.43 

man 

2.96 

.11 

.05 

•  09 

.04       .97 

.09 

.07 

.06 

•  03 

.13 

.49 

•  10 

.02 

.03 

■  1  6 

.07 

.43 

MIER 

2.61 

.02 

T 

T 

T             .90       .08 

.08 

7 

•  11 

.30 

T 

.60 

.92 

JtT    LOCK     15 

2.06 

1.20 

T 

.18 

.05 

•  06 

.15 

.12 

.30 

■TlftGTON    MB    CITY 

2.32 

T 

.08 

.01 

T 

.45       .01 

.08 

T 

7 

T 

.32 

.22 

7 

T 

.15 

.06      .52 

•  66 

«• 

.10 

.02 

.47 

.04 

.20 

.05 

-05 

.06 

.10 

OAMO 

3.01 

.03 

.55       .75 

.02 

.62 

.02 

.87 

.35 

•E   LEW 

2.691 

T 

.01 

.84       .37 

7 

.17 

.12 

.30 

7 

T 

.03 

•  11 

•  63 

.11 

WMEYSVILLE    1    «W 

1.60 

•44       .42 

,  26 

.62 

.06 

- 

2. ST 

T 

.05 

.76 

T 

7 

.18 

•  47 

7 

.33 

.12 

.96 

•«• 

01.25 

T 

T 

0.70       .45 

D 

.10 

Mly  mountain 

1.T6 

.01 

T            T          1.36 

T 

T 

.02 

.26 

.02 

.05 

•  02 

toftAaOV    STATE    FOffEST 

- 

- 

.20 

.32 

.40 

7 

.49 

.27 

.33 

.6') 

.12 

.14 

.68 

IE    LYNN 

1.67 

.01 

.02 

.01 

.68 

.03 

.05 

.09 

T 

•  03 

.09 

.31 

.04 

.03 

.05 

.05 

.18 

IN 

1.59 

7 

.60      T 

.06 

.52 

•  12 

.29 

fr- 

2.39 

T 

T 

.01 

T 

T             .88 

.02 

7 

.01 

T 

T 

.25 

.03 

7 

7 

T 

T 

.27 

.92 

WON    LOCKS 

2.17 

.03 

.01 

.07 

.01 

T             .59 

.05 

.03 

T 

.06 

.02 

•  10 

.08 

7 

T 

.IT 

.95 

>ISON 

2.11 

T 

.04 

T 

.11       .55 

T 

.01 

.17 

.03 

.03 

.20 

.97 

•<      I      »• 

2.55 

.03 

.03 

T 

.01 

.35       .72 

T 

.08 

.02 

.29 

T 

.52 

.03 

7 

.04 

7 

T 

.61 

.02 

.      ■ 

1.63 

.01 

.05 

.02 

.75 

T 

•  05 

.02 

7 

.10 

.02 

.35 

.03 

•  01 

.02 

.06 

T           .10 

.24 

rT|NS*U»G    FAA    AP 

1.62 
1.2S 

T 

T 

.78       .11 
.44       .64 

T 
T 

.03 

.05 

.13 

.10 

T 

.30 
.07 

.05 

OAKA 

" 

- 

.15 

.25 

.15 

.32 

.91 

NECHEN    DAM    j  3 

1.35 

.01 

.06 

.01 

.31 

T 

.03 

T 

.02 

.01 

.68 

.03 

.04 

,06 

7           .07 

T 

•OSS 

2.55 

.10 

T 

■Ofl 

.39       .29 

.16 

.08 

.08 

.16 

.20 

.07 

.05 

.59 

.30 

NXEBOUONE    2    ESE 

i.ei 

T 

.06 

.03 

.01 

.01 

.63       .13 

.02 

.03 

7 

•  13 

7 

.38 

.02 

.16 

7 

.22 

-:neill 

1.23 

.58       .4! 

.06 

7 

.16 

&*N--««t    FAA    AIRPORT 

1.62 

.01 

.03       .01 

T 

.53       .06 

T 

.03 

.01 

7 

.15 

.11 

.18 

7 

T 

T 

•  04 

T 

.29 

T 

.IT 

«ANT3«N    LOCK    AND    DAM 

1.72 

T 

.05 

.64 

.02 

.05 

7 

T 

.05 

.06 

.40 

.02 

I 

T 

.02 

.06 

T           .11 

.24 

STORM 

2.69 

.05 

.02      .01 

■  0] 

.02    1.51 

.08 

.02 

T 

•  05 

.03 

.34 

T 

.01 

.01 

.08 

.09 

.16 

«u 

.17       .76 

.07 

.04 

.45 

NARTtNSVlLLE 

1.77 

T 

T 

T 

•92       .03 

T 

•  03 

.07 

7 

.50 

.03 

.09 

.10 

01.56 

.9. 

.25 

.09 
.74 

.15 

0 

.05 
.06 

.14 

.05 

T 

.22 

.15 

.63 

.03 

<^AA    AP 

2.53 

T 

.15 

T 

1.35       .03 

.01 

.02 

T 

.03 

.19 

•  13 

T 

7 

.13 

.09 

T           .17 

•  23 

MB    CITY        f/Q 

2.31 

T 

.13 

7 

T 

1.07       .13 

T 

.01 

7 

.03 

.25 

.23 

7 

7 

.01 

.13 

T           .20 

.12 

SONS    1     SE 

2.69 

.06 

.02 

.02 

.78       .43 

.01 

.03 

.09 

7 

.19 

.21 

.01 

.02 

.11 

.07 

.53 

.11 

EtSSuRG 

1.26 

.05    LOT 

.05 

.OT 

P-Jfl 

3.09 

.05 

T 

.06 

.02 

.13     1.16 

.05      T 

.10 

T 

T 

.07 

.15 

.25 

.05 

7 

.04 

T 

.17 

T           .16 

.65 

KEW<      1 

4.31 

.12 

.12 

.07 

.  1  1 

T             .99 

.22      7 

.25 

.12 

•  03 

.06 

.20 

.19 

.22 

•  05 

.05 

T 

.23 

T           .25 

.96 

•OMONT 

2.16 

.01 

1.58 

.10 

.33 

.02 

.06 

.04 

EvlLLE 

2.12 

.02 

.39       .20 

.40 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

7 

T 

T 

.05 

.12 

.82 

.01 

' NCE'ON 

1.98 

T 

T 

7 

T 

T             .84 

7 

7 

.08 

7 

7 

.14 

•  01 

.03 

T 

T 

.08 

.80 

•ENSwOCO    0*M    22 

1.78 

.08 

.04       .71 

.03 

.02 

T 

.66 

.04 

7 

T 

.06 

.06 

.28 

1.16 

T 

T 

T             .18 

.21 

.75 

1.61 

.20 

T 

T 

T 

.40 

.39 

.03 

• 

.27 

T 

T 

.29 

.03 

T 

3.03 

T 

.08 

T 

.56       .50 

7 

T 

.08 

7          1 

.00 

.11 

T 

.15 

T 

.53 

T 

T 

Hf     |    IV 

1.26 

T 

.59       .46 

7 

T 

T 

.12 

T 

.07 

'  -i  '■--    M     . 

3.60 

.05 

'                                                                    .10 

T 

T             .10    1.10 

.10      T 

.20 

.05 

T 

.15 

.15 

.30 

.05 

7 

T 

T 

•  30 

.20 

.55 

T 

1.91 

.09      .06 

T 

.92      .07 

7 

.03 

.36 

7 

T 

.13 

•  23 

•  UN     1 

02.06 

.06 

0.25    0.80 

7 

T 

7 

• 

•         0 

•  50 

T 

D.10 

D.20 

.03 

.12 

T 

*€»   PATTERSON    L    FK 

1.96 

T 

T                                                             .02 

.02 

.09       .50 

.04 

.03 

7 

T 

T 

.01 

.33 

.03 

.02 

•  03 

T 

.11 

T             .08 

.63 

luCE    K*C9 

D1.91 

.10 

.01 

.03 

.08       .70 

.07 

.07 

.03 

T 

D.20 

.22 

T 

.11 

.07 

.22 

:ny  river  dam 

03.08 

0.30 

0.10 

0.10 

D. 1001. 10 

D.20 

0.20 

D«30 

0 

.30 

.16 

.10 

.14 

«*f»5VlLLE    3    NE 

3.54 

.07 

.04                     7            T                           .06 

.10 

.15    1.17 

.18 

.17 

.06 

.07 

.02 

T 

• 

.2! 

T            .21 

1.01 

J  TON    Dam 

2.35 

T 

7                                                                    .02 

.01 

.91 

.06 

.07 

7 

T 

T 

.01 

.09 

•  03 

7 

.01 

.01 

.14 

T           .16 

.87 

3.39 

.07 

.08                                                        .03 

.06 

.11     1.03 

.08      .01 

.19 

.17 

■02 

.06 

.21 

•  32 

.09 

.02 

1 

.25 

.13 

.46 

.02 

1.45 

.01 

T 

.0,        .56 

.04 

.03 

.01 

T 

.02 

.71 

LEY   BEND 

2.16 

.06 

T 

7 

T 

.12      7 

T 

T 

T 

T 

.10 

.22 

.05 

T 

T 

•  20 

.10 

.55 

LEY    HEAD 

2.37 

.08 

.04 

.05 

7           .63 
.57        .46 

.11      7 

T 

.17 

7 

•  02 

.16 

.21 

.06 

7 

.06 

.13 

T           .10 

.56 

T 

7.96 

.08 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.13 

.16 

.22 

.01 

.06 

.11 

.82 

.28 

DCHSVILLE    •    M    FARM 

1.66 

.01    1.37 

.22 

.08 

KINGTON    0AM    19 

1.95 

.15 

.17       .75 

.05 

T 

•  02 

7 

.45 

T 

.02 

T 

.18 

.02 

.17 

STEP    SPRINGS 

3.03 

.04 

.06 

.04 

.03 

.03      .81 

.18 

.06 

.12 

.03 

•  05 

.05 

.24 

.07 

7 

.07 

.06 

.21 

.90 

HON 

1.38 

.01 

7                                                      7 

.01 

T 

T 

.19      .09 

7 

.06 

7 

.10 

•  08 

.68 

7 

.06 

T 

.01 

T 

.22 

-S*JNG    3    HE 

1.05 

T 

T 

T 

T 

T 

.15      .02 

•  05 

7 

.11 

7 

.51 

7 

7 

.03 

7 

7 

.18 

">* 

3.61 

.06 

T 

.04 

.0* 

.12    1.08 

.10 

.13 

.05 

.06 

.12 

.33 

.07 

.03 

.08 

.02 

•  14 

7            .15 

.79 

7 

e  note*  (oil owing  S1.1 
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DAILY  PRECIPITATION 


WEST     /!W,!«|« 

cecem>e«  l-rtc 


Station 

o 

H 

Day  of  Month 

1    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

'1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  |   14   |  15 

16    |     17 

.8 

te 

20 

21       22       23 

u 

25  ■ 

27      28      28 

WHEELING   WAHWOOD  DAM    12 

WIDEN 

WILLIAMSON 

WILLIAMSON     2 

W INF  I ELO    LOCKS 

1.36 
2.92 
2.30 
2.12 
1.64 

.01 

.09 
.05 

.01 

■  01 

T 

.05 

.32 

.01 

.25 
,8! 

.92 

.A3 
.39 

.01 
.12 

.00                   .02 
.02                   T 

.01       T 

.13      I 

1           » 

.05 

.03 

T 

.531     .01 

.2*       .05       I 

.21 

.30      .20 

.33      .02      1 

.02 

.01 

.09 

.04        I              .1. 
.19      .0*      .10       .95 
.03                  .21       ,«t 
.11                   .28      .Ml 

.05                   .09      .70 

DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1960 


Station 

Day 
■  S 

01  Month 

16  |  17 

• 
| 

1 

|- 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

" 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

:0MCO"D  COLLEGE 

-ax 

MIN 

n 

it 

36 
8 

50 
16 

■■4 

22 

64 

65 
32 

6-> 
.9 

39 

24 

33 

10 

45 

16 

42 
30 

30 
13 

22 
0 

38 

4 

39 

•o 

37 

18 

33 

16 

35 

16 

32 
15 

39 

18 

37 
15 

17 
-  3 

18 
6 

32 

12 

40 

23 

47 
34 

4  6 
34 

43 

19 

36 

29 

43 
28 

40 
29 

39.3 
19.3 

BAYARD 

MAX 

MIN 

22 

is 

31 
11 

41 
11 

42 

16 

52 

.'4 

55 
23 

67 

2  8 

33 
22 

33 

-  - 

35 

10 

34 
23 

25 
9 

10 
0 

29 

4 

43 
21 

36 
16 

24 
11 

27 
18 

28 
2 

30 
-12 

28 

14 

16 
-  3 

10 
-18 

20 
1 

39 

16 

44 
12 

43 
21 

32 
2 

40 
19 

35 
23 

40 
2 

33.4 
10.9 

SCCTLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

24 

IS 

40 

4 

50 
9 

55 

14 

66 
20 

63 
27 

55 
34 

33 

25 

36 

7 

46 

10 

42 
25 

33 

11 

12 
-  1 

36 
2 

38 
27 

36 

18 

33 
16 

35 
8 

32 

14 

42 
12 

36 

12 

16 
-  5 

17 

33 
9 

41 
24 

43 
23 

43 

26 

35 
16 

42 
32 

40 
26 

48 

15 

38.8 
15.5 

■ENSON 

MAX 
MIN 

33 

2J 

37 
11 

50 
13 

53 
14 

67 

19 

64 
22 

69 
3  2 

35 
22 

34 
6 

41 
6 

41 
24 

38 
18 

3? 
-  5 

37 
-  1 

40 
22 

36 
21 

30 
13 

12 

10 

-  2 

19 

-  1 

-  3 

0 

14 

46 

18 

41 

28 

43 

15 

44 
30 

40 
28 

47 
12 

43.2 
14.2 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

27 

42 

18 

52 

19 

57 
16 

60 

31 

62 
22 

61 
36 

36 

29 

92 

10 

47 

7 

42 
20 

22 

15 

19 
6 

39 
5 

30 
2 

40 
26 

35 
19 

35 

18 

37 
3 

26 
2 

33 
23 

23 

4 

17 
-12 

21 
-  8 

47 
13 

41 
10 

47 
24 

27 
2 

26 
14 

38 
24 

41 
6 

38.1 
13.9 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

>7 

0 

5 

9 

15 

18 

18 

16 

-  1 

0 

16 

14 

-  5 

-  6 

9 

18 

5 

1 

4 

1 

12 

-11 

-11 

1 

13 

14 

26 

11 

33 

21 

8 

8.7 

SLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

22 
15 

39 
13 

47 
28 

54 
34 

66 
35 

66 
43 

48 
27 

33 
21 

36 
13 

45 
23 

42 

30 

30 

4 

10 
-  1 

35 
6 

39 

30 

32 

16 

31 
16 

36 
15 

31 
24 

38 
23 

36 
3 

12 
-  4 

20 
5 

32 
19 

38 
29 

43 
32 

33 
23 

36 
23 

42 

34 

37 
26 

46 
19 

37.2 
20.1 

BLUESTONE  0AM 

MAX 

MIN 

32 
23 

30 
14 

32 

14 

50 

14 

51 
16 

57 
20 

54 
29 

54 
25 

36 
15 

35 

11 

48 
13 

36 
23 

23 

7 

17 
5 

38 
6 

42 
28 

34 
15 

36 
14 

37 
14 

37 
17 

41 
22 

31 
1 

20 

0 

22 

11 

33 
15 

45 

17 

44 
20 

35 
18 

35 
18 

39 

32 

38 

17 

37.5 
15.9 

BRA NOON V  ILL E 

MAX 
MIN 

35 

17 

27 
12 

34 
1* 

47 
17 

45 
24 

63 

25 

56 
31 

34 
24 

20 
-  4 

28 

0 

28 
22 

28 
12 

17 

2 

15 
2 

30 
14 

39 
26 

29 

10 

28 
13 

30 

14 

26 

-  4 

38 
5 

23 
-  2 

11 
-  6 

9 
-  9 

33 
9 

39 
26 

43 

2  2 

25 
3 

35 
8 

38 
25 

29 
7 

32.0 
11.6 

BUCKEYE 

MAX 

MIN 

27 
1" 

38 

7 

S3 

8 

w 

9 

64 
10 

59 

17 

53 
31 

42 

18 

35 

5 

48 
3 

40 
19 

32 
1* 

18 
2 

37 
-  9 

38 
13 

37 
19 

31 
10 

35 
1 

34 
2 

32 

0 

34 
19 

20 
-13 

12 
-19 

26 

-  7 

42 
4 

40 
6 

39 

29 

35 
12 

36 
26 

38 
27 

42 
2 

37.8 
9.2 

BUCKHANNON  2  w 

MAX 

MIN 

2! 

20 

35 
10 

49 

13 

53 

15 

66 

22 

62 

24 

55 
28 

32 
22 

31 

41 
6 

36 
26 

34 
15 

15 
-  2 

32 

5 

39 
20 

36 
19 

28 
15 

32 
19 

32 

13 

41 
-  2 

42 
14 

16 
0 

12 

-  5 

35 

-  1 

42 
24 

46 
19 

44 
26 

42 
15 

43 
30 

36 
25 

47 
12 

38.1 
14.5 

CASWAylINGO  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

AT 
16 

40 
9 

51 
9 

57 

16 

67 

20 

51 
37 

46 
19 

39 
14 

30 
9 

30 
-  1 

41 
5 

42 
22 

42 
23 

34 
20 

41 
9 

51 
19 

50 
19 

35 

-  3 

20 
2 

41 
15 

53 
18 

50 
19 

52 
32 

39 
19 

45 
32 

46 
29 

46 
16 

43.9 
16.4 

CAIRO  3  S 

MAX 

MIN 

34 
25 

38 
8 

51 
12 

56 

14 

67 
14 

61 
29 

50 
2B 

34 
29 

33 

20 

40 
5 

35 
25 

35 

17 

20 
6 

38 
4 

39 
14 

38 
21 

31 

7 

36 
9 

36 
15 

36 

4 

35 
16 

19 
0 

16 
3 

37 
6 

47 
16 

48 
16 

43 
25 

39 
17 

40 
16 

37 
22 

44 
12 

39.1 

14.7 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

18 
15 

27 

8 

37 
11 

46 

15 

54 
25 

53 

20 

47 
25 

25 
19 

24 

-12 

33 
15 

30 

20 

24 
8 

8 
-  4 

28 
0 

39 

20 

34 

10 

19 
10 

24 
14 

25 
14 

32 

-10 

30 
20 

20 
-  6 

5 
-  2 

29 
-10 

35 
6 

40 
25 

40 
19 

34 
2 

36 
27 

34 
19 

40 

2 

31.3 
10.5 

CHARLESTON  W9  AP 

MAX 
MIN 

34 
22 

40 
14 

5* 
19 

60 
22 

70 
30 

61 
36 

49 
31 

34 
25 

33 
14 

42 
12 

39 
29 

30 
11 

18 
3 

40 
10 

39 
31 

37 
23 

31 
20 

35 
15 

36 
21 

46 
19 

43 

10 

18 
2 

16 

10 

38 
14 

46 
27 

51 

33 

36 
27 

43 
21 

44 
34 

36 
25 

42 
17 

40.0 
20.2 

CHARLESTON  1 

M»X 

MIN 

33 
2» 

35 

14 

44 
16 

48 

17 

62 
17 

70 
30 

59 
36 

46 
23 

35 
14 

38 
13 

45 
14 

39 
22 

25 

5 

27 

7 

44 
25 

41 
28 

30 
18 

35 
13 

40 
14 

40 
20 

47 
24 

27 
4 

22 
6 

27 
11 

42 
23 

50 
23 

53 
31 

34 
22 

43 
23 

45 
32 

41 
19 

40.9 

19,0 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

30 
22 

33 
14 

53 

15 

56 

16 

68 
22 

61 
26 

48 
26 

32 
23 

33 

9 

39 

10 

34 
27 

27 
9 

17 
2 

35 
12 

40 
14 

36 

15 

29 
13 

36 

14 

32 

5 

39 
0 

40 
12 

17 
0 

15 

0 

37 
8 

49 
23 

48 
19 

36 
21 

39 

14 

42 

30 

36 
20 

46 
13 

38.2 
14.6 

CRESTON  1  SSW 

MAX 

MIN 

32 
25 

35 
11 

41 
11 

53 

13 

58 
16 

67 
20 

61 
31 

49 
19 

34 

10 

35 

8 

41 
10 

35 
20 

27 
-10 

22 

-IP 

40 
14 

38 
20 

33 
12 

32 

10 

38 
10 

37 
10 

40 
16 

18 
1 

18 
1 

19 

8 

38 
19 

48 
24 

49 
24 

33 
17 

40 
16 

40 
17 

35 

15 

38.3 
13.2 

ELKINS  1  SE 

MAX 
MIN 

25 

1« 

36 

7 

48 
9 

61 
11 

66 
20 

60 
20 

55 
23 

29 
22 

3  3 
-  2 

42 

7 

38 
25 

35 
11 

12 
2 

37 

39 
12 

35 
18 

26 
15 

33 
17 

31 

7 

36 
-  6 

39 

13 

17 
-  1 

12 
-10 

33 
-  8 

44 
23 

47 
9 

43 
24 

39 
8 

40 
28 

34 
20 

42 
4 

37.3 
11.1 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

29 

23 

37 
19 

50 
25 

48 
26 

65 
31 

58 
38 

46 
27 

30 
20 

31 
10 

38 

10 

34 
26 

26 

8 

16 
1 

31 
9 

30 
27 

34 

16 

27 
16 

33 
20 

32 

14 

40 

11 

37 
9 

14 
2 

13 
4 

35 

7 

42 
29 

44 
33 

33 
18 

36 
15 

38 
31 

33 
24 

43 
19 

35.9 
18.3 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

2G 

14 

39 

5 

45 
24 

50 
25 

64 
25 

62 

30 

46 
31 

31 
22 

29 

0 

42 
10 

36 
28 

28 

8 

8 
-  5 

33 
2 

37 
24 

25 
15 

30 
13 

33 
10 

30 
17 

34 
10 

16 
9 

11 
-  6 

14 
1 

27 
9 

39 
23 

42 
24 

26 
22 

28 

18 

40 
27 

34 
21 

39 
16 

33.5 

15.2 

FRANKLIN  2  N 

MAX 
MIN 

30 

14 

39 
9 

54 
12 

61 

16 

70 
25 

66 
25 

62 
37 

42 
20 

38 

7 

49 
12 

38 
27 

28 
14 

16 
3 

45 

0 

43 
28 

40 
21 

29 

10 

36 
16 

36 

7 

32 

15 

37 
19 

35 
10 

20 

-  1 

17 

-  7 

40 

0 

48 
18 

46 
22 

47 

2  8 

33 
13 

41 
22 

47 
15 

40.8 
14.7 

GARY 

MAX 
MIN 

33 
23 

30 
10 

45 
10 

55 

12 

61 

16 

70 
20 

64 
30 

53 
23 

36 
23 

41 
13 

52 

13 

46 
24 

25 
6 

20 
5 

37 
6 

42 

30 

33 
12 

38 
11 

43 

12 

38 
19 

50 
23 

25 
2 

24 

1 

29 

14 

41 
28 

45 
21 

50 
20 

35 
20 

42 
21 

43 
21 

43 
19 

41.6 
16.4 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

32 
24 

40 
12 

52 
12 

57 
15 

6  0 
LO 

63 
23 

55 

30 

34 
18 

35 
9 

44 
8 

38 
25 

38 
19 

20 
0 

39 

3 

38 

17 

38 
24 

33 
12 

37 
10 

37 
14 

39 
12 

44 
19 

20 

4 

18 
3 

39 

7 

48 
23 

51 

18 

50 
31 

42 
16 

45 
33 

40 
29 

48 
15 

41.4 
16.3 

GLENVILLE 

MAX 
MIN 

35 
25 

40 
14 

53 
15 

68 
17 

69 
21 

62 
25 

58 
31 

36 
20 

34 
10 

45 

10 

38 
26 

35 
18 

21 
2 

38 
9 

39 
17 

38 
25 

34 
13 

35 

13 

38 
21 

37 
10 

43 
19 

20 
4 

20 
4 

38 
8 

48 
20 

50 
32 

43 
30 

43 
17 

44 
32 

39 
31 

43 
16 

41.1 
17.9 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

34 

22 

35 
13 

49 
13 

50 

15 

66 
25 

59 
26 

56 
33 

33 
22 

31 
3 

38 

15 

32 
15 

25 
1 

16 
1 

38 
9 

39 

10 

33 
22 

32 
17 

38 
20 

33 
9 

38 
-  1 

37 
21 

18 
1 

12 

-  B 

28 
-  4 

42 
22 

45 
17 

43 

26 

39 
10 

39 
29 

38 
26 

44 

10 

37.4 
14.3 

6RANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

33 
24 

35 
10 

40 

12 

54 
15 

59 
17 

71 
22 

63 
35 

50 
18 

35 
8 

35 
8 

43 
9 

32 

19 

2  8 
-  1 

21 
-  5 

42 
15 

38 
26 

37 
11 

32 

10 

37 
11 

36 

10 

41 
21 

25 

2 

22 
2 

26 

7 

38 
20 

40 
22 

50 

24 

33 
16 

42 

16 

43 
30 

35 

14 

39.2 
14.5 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

34 
21 

35 
9 

42 

11 

55 
16 

62 
18 

68 
21 

62 
34 

46 

ie 

37 
11 

37 
9 

50 
11 

37 
21 

26 

-  1 

22 
0 

44 
21 

40 
28 

29 
12 

29 
8 

41 
10 

40 
19 

50 
23 

25 
-  4 

21 
-  3 

30 
8 

40 
19 

50 
19 

51 
32 

34 
19 

40 
20 

44 
32 

41 

15 

40.7 
15.4 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
MIN 

41 
28 

44 
23 

56 
26 

59 
21 

61 
35 

62 
28 

56 

42 

43 
32 

36 

15 

51 
15 

45 
25 

33 

19 

25 

7 

32 
8 

31 
11 

45 
26 

37 
12 

38 
11 

42 
11 

32 

10 

38 
27 

29 
10 

26 

-  1 

23 

7 

47 
13 

38 
12 

45 

31 

32 
12 

30 
20 

41 
26 

37 

15 

40.5 
18.6 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OAM 

MAX 
MIN 

33 
24 

35 

10 

40 
15 

53 

17 

59 

20 

67 
24 

59 

35 

42 
19 

35 
12 

35 
10 

41 
13 

36 

22 

25 
4 

22 
4 

42 

20 

40 
29 

30 
18 

34 
12 

39 
14 

40 
21 

44 
23 

24 

1 

18 
2 

21 

7 

38 
20 

48 
22 

50 
32 

33 
19 

37 
17 

41 
32 

37 
17 

38.6 
17.3 

HOPEMONT 

MAX 

MIN 

24 
9 

26 
13 

42 
10 

45 
16 

60 
20 

55 
21 

51 
27 

38 
21 

26 

-13 

35 
11 

31 
19 

20 
10 

11 

-14 

15 

0 

37 
15 

33 
21 

25 
11 

28 
15 

24 
2 

30 
-13 

37 
12 

22 

-11 

10 
-12 

15 
-18 

37 
15 

41 
25 

34 
22 

35 

1 

37 
29 

32 
22 

42 
2 

32.2 
9.3 

HUNTINGTON  MB  CITY 

MAX 

MIN 

36 
22 

43 

16 

53 

19 

60 
23 

70 
28 

55 
36 

48 
30 

36 
27 

36 
17 

48 
16 

37 
26 

26 
11 

21 
6 

44 
14 

41 
33 

38 
23 

34 
23 

40 
17 

40 
27 

47 
25 

43 
8 

19 
2 

20 

7 

39 

17 

49 
27 

50 
34 

34 
26 

41 
21 

41 
33 

40 
27 

42 

20 

41.0 
21.3 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

38 

26 

44 

20 

55 
19 

59 
16 

58 
32 

58 
23 

57 
39 

40 
31 

33 

10 

51 
9 

49 
24 

26 
16 

20 
4 

30 
6 

29 
4 

42 
24 

38 

10 

32 

10 

38 
6 

32 
3 

36 
25 

28 
8 

24 

-11 

23 

0 

40 
9 

42 
9 

47 
28 

29 
6 

27 
15 

41 
25 

36 

10 

38.8 
14.7 

KEYSER 

MAX 
MIN 

34 
23 

42 
22 

52 
18 

58 
22 

71 
28 

65 
25 

62 

35 

38 
29 

35 
11 

49 
20 

41 
25 

27 
16 

29 
6 

38 
11 

38 
24 

40 
19 

36 

8 

32 
3 

36 
20 

-  7 

27 

KUM8RA80M  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

-  2 

50 
5 

49 

13 

58 
20 

58 
22 

45 
11 

40 
20 

30 

-  4 

30 
-  5 

33 
10 

33 
12 

30 

7 

-  7 

0 

12 
-  8 

9 
-17 

-  2 

LAKIN 

MAX 
MIN 

36 

19 

39 
9 

50 
10 

63 

15 

66 
24 

63 
36 

50 

36 

45 
19 

38 
8 

40 

7 

38 
23 

37 
18 

20 
0 

39 

10 

39 
20 

38 

22 

34 
12 

34 
10 

37 
10 

38 
15 

40 
18 

21 

-  1 

20 
5 

36 

17 

46 

20 

45 
22 

48 
29 

38 

25 

38 
28 

36 
34 

38 

15 

40.3 
17.3 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

27 
15 

40 

7 

50 
6 

65 
10 

60 
17 

65 
24 

60 
35 

50 
10 

40 
6 

47 
5 

40 
22 

33 

12 

20 

-  4 

37 
-  1 

35 

7 

37 
12 

35 
8 

40 
10 

35 

8 

35 
5 

35 

-  4 

20 
-  6 

20 
2 

25 
2 

42 
12 

42 
8 

42 
6 

33 
10 

35 
23 

36 
23 

38 

25 

39.3 
10.2 

LOGAN 

MAX 
MIN 

33 
23 

34 
14 

41 
14 

44 
14 

53 
IS 

61 
22 

56 

33 

49 
24 

36 
19 

40 
15 

«8 

15 

49 
16 

25 
6 

23 
5 

42 
12 

42 
31 

33 

17 

40 
14 

41 
14 

42 
22 

48 
25 

27 

2 

22 

2 

30 
14 

44 
28 

50 
30 

48 
33 

35 
22 

40 
22 

47 
33 

43 
23 

40.8 
18.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 

&ecem«r  19*0 


Station 

Day  Of  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2fc 

27 

28 

■A 

30 

31 

I 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

3? 
19 

32 

10 

40 
9 

48 

11 

53 
19 

58 

?? 

57 
28 

45 
16 

35 

12 

36 

9 

4  6 
9 

45 
17 

23 
1 

19 

0 

43 
8 

39 
24 

3  6 
10 

3  3 

10 

38 

10 

38 

16 

47 

19 

26 
0 

20 
1 

2  6 
6 

38 
1* 

4  8 

18 

54 
21 

3  V 
17 

42 
17 

42 
26 

4  0 
.8 

38.2 
13.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

33 
23 

3  6 
11 

35 
11 

45 
9 

52 
19 

60 
21 

64 
32 

45 
21 

35 
15 

34 
12 

42 
12 

42 
24 

24 

3 

19 
1 

37 
11 

40 
31 

32 
15 

i". 
11 

38 
14 

39 
19 

50 
24 

25 

1 

19 

1 

30 
10 

40 
24 

47 
22 

51 
32 

41 
19 

39 
19 

4  6 

31 

M 

.9 

39.0 

U.7 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

26 
23 

35 
9 

37 
12 

51 
12 

63 

19 

62 
21 

61 
32 

36 
20 

31 

3 

31 
3 

41 
22 

33 

16 

24 

-  7 

28 
2 

34 

4 

40 
15 

29 

6 

36 
6 

3* 

2 

35 

-  6 

39 
5 

24 
-  1 

15 

-iC 

15 
-  5 

37 
13 

44 

13 

47 
26 

30 
6 

40 

11 

M 

28 

3  3 
7 

J6.J 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
27 

43 
22 

53 
18 

59 
15 

67 
30 

24 

57 
32 

37 
20 

32 
9 

48 
9 

40 
17 

21 

7 

20 
5 

32 

4 

27 
5 

39 
22 

33 

13 

34 

7 

37 
5 

31 

4 

35 

14 

20 

-  2 

19 
-11 

2  6 

4 

44 

8 

47 
9 

3  9 

19 

23 

7 

26 

17 

39 

19 

36 
9 

37. J 
12.4 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

31 
18 

39 
8 

53 
14 

59 
10 

70 
24 

64 

21 

53 
32 

34 

16 

32 
1 

47 
5 

38 
22 

28 
9 

20 
0 

35 
-  7 

42 

10 

32 

17 

30 
2 

31 
0 

34 

7 

29 

-  1 

36 

14 

21 

0 

16 

-10 

27 

-  : 

44 
11 

48 
12 

41 
22 

30 
9 

36 

18 

39 

2  6 

41 

8 

31.1 
10.1 

MC  BOSS 

MAX 
MIN 

24 
17 

41 
2 

50 

7 

55 
12 

64 
18 

62 
24 

57 
35 

37 
24 

35 

6 

47 
6 

43 
24 

30 
12 

12 

-  1 

37 
-  5 

36 
16 

34 
12 

31 

1 

35 

5 

33 

6 

35 
6 

3  6 
13 

22 

-12 

27 
-  8 

27 

1 

43 
16 

43 

9 

43 
17 

32 
14 

41 

19 

39 

2  0 

45 

8 

38.5 

10.3 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

32 
23 

39 

10 

51 
15 

51 
18 

67 
22 

59 

27 

50 
29 

32 
20 

32 

7 

39 
9 

36 
24 

34 
15 

18 
-10 

37 
9 

38 
12 

35 

20 

28 

3 

35 
6 

31 
12 

35 

0 

40 

15 

16 

0 

13 

0 

35 
3 

46 
29 

46 

2  0 

40 

26 

36 
12 

36 
29 

-5 

28 

43 

13 

37.6 

14.4 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

38 
28 

42 
6 

54 
6 

56 
8 

68 
20 

55 
17 

58 
31 

42 
24 

33 

4 

48 
3 

43 
25 

30 
16 

26 

1 

36 

-10 

37 
5 

35 

3 

38 
0 

34 
0 

38 

-  1 

33 

-  4 

40 
21 

31 
-  3 

21 
-12 

28 

-  7 

46 

9 

42 

4 

60 
9 

46 
6 

39 
2 

41 

21 

42 
1 

41.0 
7.6 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 
22 

35 
18 

48 
26 

49 
28 

64 
34 

60 

36 

47 
27 

31 
16 

29 
8 

39 

17 

32 
23 

24 

4 

16 
2 

30 
9 

40 
27 

34 

14 

27 
10 

31 
20 

31 
11 

39 

9 

38 
9 

13 
2 

12 
2 

35 
6 

41 

30 

45 
33 

33 

17 

38 
16 

39 

3  0 

34 
24 

45 

19 

35.7 

17.? 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

32 
20 

38 
15 

51 
21 

49 
20 

65 
25 

60 
25 

56 
29 

33 
26 

31 

9 

41 
10 

36 

24 

31 
8 

20 
4 

32 
9 

41 

18 

37 
20 

30 
9 

33 

19 

34 
15 

34 
3 

38 
14 

17 

1 

17 
-  3 

34 

1 

43 
29 

47 
25 

42 
25 

40 
12 

41 

28 

37 

27 

48 
13 

38.3 

16.2 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

36 
23 

38 

19 

51 
24 

51 
26 

67 
26 

61 
30 

46 
35 

38 
24 

34 
11 

41 
12 

32 

29 

31 

15 

22 

0 

37 
12 

39 

18 

36 

17 

31 
6 

36 
13 

36 

19 

35 

15 

33 
14 

19 

3 

12 

4 

36 
5 

47 
30 

45 
35 

45 
22 

37 
IS 

38 

2  8 

36 

2  9 

43 

15 

38.4 

18.6 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

30 
17 

31 
8 

41 
10 

52 

16 

56 
20 

68 
25 

64 
34 

45 
24 

34 
8 

39 

7 

49 
15 

38 
15 

20 

-  1 

19 

-  2 

41 
6 

39 
26 

30 
17 

30 
13 

38 
13 

35 
15 

40 

20 

25 

-  7 

21 
-  5 

23 
5 

35 

5 

45 
5 

46 
28 

32 

20 

37 

24 

42 
27 

40 
17 

38.3 

13.7 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

31 
19 

38 
15 

51 
24 

55 
26 

65 

30 

59 
41 

47 
27 

33 
21 

31 
10 

36 

15 

33 
25 

24 

8 

17 
-  2 

35 

10 

37 
29 

35 

16 

28 

16 

34 
15 

32 
16 

36 

14 

38 
8 

16 

2 

13 
4 

36 

12 

45 
28 

46 
33 

33 

20 

33 

16 

37 
30 

33 

25 

44 
19 

36.5 

18.5 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

3* 
21 

40 
14 

54 
20 

59 
23 

69 
30 

61 
38 

48 
31 

36 

23 

34 

13 

39 
12 

34 
25 

25 
9 

20 
2 

38 
12 

39 
32 

37 
19 

30 
20 

36 

15 

36 

18 

37 
15 

41 
8 

18 

2 

18 
4 

37 

12 

47 
29 

46 
34 

34 

21 

33 

IB 

40 

30 

36 
25 

44 

20 

38.9 
19.2 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

26 

19 

36 
13 

47 
11 

45 
13 

55 
23 

51 
22 

55 

30 

32 

24 

30 
2 

40 

7 

38 

25 

33 
13 

15 
2 

34 

1 

38 
12 

35 
18 

26 
12 

33 
21 

31 
10 

35 
6 

41 

16 

18 

-  1 

11 
-  8 

34 
-  4 

44 
25 

46 
11 

45 

24 

37 
10 

40 
26 

35 

26 

40 

a 

34.4 

13.4 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

34 
25 

44 

13 

54 
15 

57 
15 

69 

24 

68 

24 

59 

40 

41 
29 

36 
11 

48 
10 

46 
15 

30 
11 

20 
8 

43 
5 

38 
17 

38 
23 

35 

17 

35 

16 

35 

8 

27 

1 

39 
24 

24 

6 

18 
-  4 

23 
0 

48 

13 

48 
12 

52 
32 

37 
14 

30 

2  0 

43 

13 

42 
9 

40.4 
19.1 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

22 

16 

35 
2 

46 

13 

50 
18 

63 
25 

61 
26 

50 

27 

27 
22 

32 
-  4 

40 

5 

36 
22 

35 
8 

8 
-  2 

32 

-  3 

35 
15 

35 
16 

23 
9 

30 
10 

29 

5 

39 

1 

39 

10 

13 

-  7 

10 
-  8 

31 
-  8 

40 
16 

43 
15 

40 

22 

38 
10 

40 

32 

34 

18 

44 
11 

35.5 

11.0 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

26 
24 

30 
23 

39 
18 

45 
21 

55 
26 

66 
28 

62 
32 

43 
31 

34 
10 

32 

19 

42 
25 

28 
18 

22 

7 

22 

9 

35 
21 

39 
29 

33 

15 

28 
11 

35 

13 

35 
5 

36 
18 

29 

5 

17 
-  4 

13 
-  1 

16 
12 

45 

16 

46 
26 

32 

9 

27 

19 

37 

23 

35 
12 

33.0 
16.9 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

52 

12 

55 

17 

64 
25 

59 

31 

53 
18 

35 

16 

40 
8 

51 
31 

45 
20 

25 

2 

23 
-  1 

42 
6 

39 

29 

35 

4 

39 
6 

41 
11 

40 
17 

47 
22 

27 

-  5 

25 
5 

27 
15 

40 
26 

48 
25 

39 

30 

35 
15 

41 

21 

40 
29 

42 
14 

41.0 
16.0 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

36 
23 

40 
11 

52 
15 

60 
19 

67 
24 

67 
31 

53 
34 

38 
19 

34 

9 

39 

8 

39 
25 

36 
19 

21 

3 

39 

12 

40 

22 

39 

16 

33 
14 

36 
12 

37 
18 

40 
15 

40 
20 

20 

1 

18 
6 

37 
12 

47 
20 

49 
30 

48 
30 

37 
18 

44 

30 

36 
30 

43 

16 

40.9 
16.1 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

25 
16 

39 
4 

49 

11 

52 
15 

65 

24 

61 
27 

50 
35 

36 
21 

34 

6 

32 

17 

30 

9 

12 
-  2 

37 

-  4 

38 
16 

33 
17 

35 
2 

37 

5 

36 
10 

38 

9 

40 

12 

26 

7 

28 
-  1 

20 
0 

31 

10 

34 
12 

38 
16 

42 

18 

41 
33 

37 
19 

41 
14 

37.2 
12.6 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

36 

19 

41 
9 

54 
13 

62 
16 

70 
20 

60 
25 

48 
33 

38 

15 

36 
6 

42 

7 

36 
23 

35 
16 

23 

-  3 

41 

7 

39 
17 

38 
16 

36 
11 

38 
8 

39 

15 

42 

14 

42 
19 

22 

-  1 

23 

10 

39 
8 

49 

17 

49 

21 

38 

28 

41 

14 

41 

30 

38 

24 

44 
13 

41.3 
15.2 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

35 

25 

44 
15 

54 
12 

65 
12 

70 
24 

56 
21 

60 
37 

38 
32 

33 
5 

48 

5 

45 
29 

30 
18 

21 

5 

41 
-  2 

35 

7 

36 
28 

35 
6 

38 
15 

36 

3 

30 
0 

35 
21 

25 

5 

18 

-13 

18 

-  7 

SO 
9 

38 
6 

48 
28 

30 
8 

28 
19 

41 

25 

42 
5 

39.5 
13.0 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

28 
22 

37 
15 

49 
12 

42 

15 

63 

26 

49 

26 

52 

31 

32 

25 

32 
2 

42 

7 

35 
25 

33 
13 

16 
3 

34 
5 

41 
11 

35 
20 

27 
12 

35 
20 

34 
8 

28 
-  1 

40 
17 

27 
1 

12 

-10 

24 
-  5 

45 

23 

45 

13 

43 
22 

38 
11 

40 

27 

35 

28 

44 
10 

36.7 
14.0 

SPENCER 

MAX 

MIN 

34 
21 

38 

10 

51 
14 

58 

17 

68 
24 

61 

33 

54 
33 

35 
30 

33 
9 

40 

7 

39 
27 

35 
18 

19 
0 

39 

10 

38 
27 

36 
21 

31 
16 

35 

10 

35 
19 

44 
15 

43 

18 

19 
0 

17 
5 

36 

10 

47 
21 

'1 

34 

49 
20 

40 
18 

41 

32 

38 
30 

42 
15 

40.2 
18.5 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

30 
11 

20 
12 

36 

17 

45 
26 

57 
30 

60 
35 

56 
33 

40 
19 

20 

2 

29 
2 

38 
10 

36 

17 

34 
-  5 

18 
-  5 

35 
15 

37 
21 

23 
9 

25 
14 

28 

12 

34 
16 

26 

8 

15 

-  7 

12 

-  7 

12 

-  1 

20 
10 

45 
12 

40 
20 

24 
9 

35 
12 

36 
19 

30 
10 

32.1 
12.2 

UNION 

MAX 

MIN 

32 

17 

20 
6 

41 

7 

52 

10 

57 
11 

63 

25 

62 

35 

54 
21 

37 
8 

36 
5 

49 
15 

33 

16 

23 

0 

17 
-  2 

43 
11 

36 
27 

31 
14 

35 
6 

36 

9 

36 

9 

40 

12 

27 
-  2 

20 
5 

21 

7 

34 
13 

45 
13 

45 
22 

37 
15 

35 
15 

40 
28 

38 
13 

38.2 
12.6 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

33 
26 

35 
14 

45 
15 

54 

14 

62 
26 

71 

22 

62 
25 

52 
21 

35 
8 

35 
5 

50 
10 

29 

15 

22 

7 

19 
-  9 

44 
-  4 

36 
11 

37 
2 

34 
-  2 

35 

0 

37 
0 

40 

5 

40 

8 

23 
-  9 

20 
-  7 

30 

10 

46 
9 

48 
13 

39 
11 

34 
14 

37 

21 

41 

9 

39.6 
9.4 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

MIN 

30 
16 

40 
8 

51 

10 

50 

14 

63 
20 

65 
21 

55 
35 

38 
25 

36 
12 

46 
11 

40 
25 

41 

15 

17 
4 

18 

0 

36 

20 

39 

20 

30 
11 

38 
12 

36 
15 

43 
9 

47 
15 

20 

0 

18 
2 

36 

4 

47 
25 

40 
18 

55 

30 

42 
17 

42 
33 

45 

28 

47 
17 

41.4 
15.9 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

32 
22 

37 

16 

41 
27 

45 
25 

63 
32 

60 
40 

50 
30 

36 
23 

33 
11 

34 

11 

33 

25 

28 
11 

23 

4 

33 

10 

38 
24 

36 
18 

36 
13 

35 

15 

35 
21 

26 

10 

30 
13 

15 
2 

12 

-  1 

31 
1 

43 
21 

45 
35 

38 
21 

32 

7 

33 

22 

32 
28 

41 

17 

35.7 
17.8 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

32 

17 

36 
10 

49 

14 

44 
17 

63 
23 

62 
33 

50 
33 

35 
25 

20 
5 

35 

16 

35 
25 

28 
13 

19 
2 

32 

12 

40 
11 

38 
21 

31 

7 

34 
13 

32 
15 

29 
2 

31 
16 

17 
0 

11 
-  6 

33 
-  7 

43 
30 

44 

20 

41 

21 

30 
2 

34 
19 

34 
26 

43 
4 

39.9 

14.2 

WESTON 

MAX 
MIN 

29 

24 

32 

15 

39 

14 

53 
16 

55 

18 

68 
24 

62 
31 

40 
22 

33 

13 

34 
10 

44 
10 

39 
18 

22 
3 

18 
1 

37 
18 

39 

30 

32 
17 

31 

18 

36 
18 

34 

6 

41 
14 

27 
4 

17 
2 

16 

7 

37 
16 

47 

24 

48 

31 

32 

18 

42 
18 

43 
29 

33 
It 

37.4 
16.3 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

30 
23 

32 
19 

36 
19 

51 
25 

46 
28 

64 
30 

61 
35 

36 
28 

34 

12 

31 
12 

39 
23 

32 

18 

23 
5 

19 
6 

33 
8 

39 
28 

31 
15 

30 
18 

34 
16 

34 
12 

30 

1? 

29 
2 

16 
3 

11 
3 

32 

15 

46 

35 

44 

25 

28 
11 

31 

11 

36 

26 

33 
18 

34.6 
17.5 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

35 
22 

36 
11 

45 
12 

55 

16 

61 
20 

60 

28 

56 
33 

52 
23 

IB 
10 

43 
15 

54 
17 

48 
23 

25 

7 

27 
8 

48 

26 

40 
27 

35 
17 

40 
14 

44 
17 

44 
16 

60 

23 

25 
3 

26 
9 

34 
12 

44 
27 

54 
24 

62 
32 

36 
21 

42 

28 

44 
33 

45 
22 

43.3 

19.6 

W1NFIELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

33 

24 

K 

17 

42 
16 

54 

20 

61 
24 

611 
2  7 

61 
37 

44 
24 

ft 

14 

36 

13 

44 
15 

39 
23 

26 

5 

24 
5 

41 

22 

43 
21 

30 
13 

33 

16 

40 
15 

39 
23 

47 
24 

26 

4 

20 
3 

24 

10 

39 
24 

49 
23 

4  0 

-'3 

34 
20 

42 

20 

43 

10 

38 
24 

39.) 
19.1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST    VIRGINIA 
DECEMBER    I860 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

a 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

IH 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

JO 

31 

BAYARD 

SNOWFALL 

SN    ON   GND 

3.0 
3 

1.0 

4 

2 

1 

T 

1.. 

i 

1 

1.0  12.0 
2        12 

1.0 
12 

10 

a 

1.0 
8 

3.0 
9 

1  ,0 

•J 

1.0 
10 

3.0 
12 

2.. ) 
12 

2.0 
12 

T 
12 

.3 
12 

T 
11 

10 

7 

T 

7 

1.0 
8 

T 

7 

T 
6 

RMGi 

SNOITALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

4 

S 

4 

3 

:i 

3 

3 

- 

4 

3 

3 

3 

3 

BU'ETIKLD    FAA    AIRPORT 

SNOITALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1.0 

1 

T 
2 

1 

1 

1 

- 

- 

2 

- 

2 

2 

2 

- 

- 

BLUBSTONE  DAB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1." 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BRl'SHY    RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.5 
6 

5 

5 

4 

3 

2 

:> 

2 

2 

.4 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

BURNSVIU.E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

.  l 
T 

T 

3.0 
3 

.5 

4 

4 

2 

2 

.5 
2 

2 

.5 
2 

.5 
2 

I 
1 

1.0 
2 

1 

1.0 
2 

1 

CABIAYLIXGO   ST   FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

CAMDEN    ON   GAULEY 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

L.O 
2 

1.0 
2 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

5.0 
6 

3 

3 

1.0 
2 

T 
2 

T 

2 

1 

3.0 
3 

1.0 

:i 

2.0 

4 

1.0 
4 

1.0 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 

SNOITALL 
SN  OH  GND 

WTR   BO.UIV 

T 
T 

T 

T 
T 

.2 

1.1 

1 

1 

1 

.1 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.y 
T 

T 

1 

T 

1 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CLAY    1 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

.5 
1 

1.0 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

CUSTOM    1    SSI 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

1 

T 

.5 
1 

T 

1 

.2 

T 

.3 

T 

KLEINS   1   3E 

SNOWTALL 
SN  ON   GND 

1.1 

1 

T 

.1 

T 

.3 

T 

.5 
T 

3.5 

4 

5.3 
8 

.5 

B 

5 

3 

1.4 

4 

.1 
3 

3 

1.8 
5 

5 

2.7 

S 

T 
6 

.2 

6 

T 
7 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

B 

1 

1 

T 

1.4 

1 

2.6 
3 

4 

4 

.4 
3 

.3 

1 

1 

1 

.2 

1 

T 

1 

3.5 
3 

.9 

.5 

1.0 

2 

2 

T 

T 
T 

T 

GLKXVILLE 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 

2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 
T 

1.0 

T 

T 
1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 
I 

T 

T 

■UNTIXGTON   »B  CITY 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.4 

T 

.1 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.9 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

.4 

KUMBRABOW    STATE   FOREST 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

3 

6 

2.0 
2 

4.0 
4 

4 

8.0 
12 

9 

T 
6 

8.0 
12 

3.0 
15 

15 

6.0 
20 

- 

10.  u 
24 

3.0 
24 

- 

- 

2.0 
19 

- 

- 

8.0 
24 

- 

- 

- 

LAI  IN 

SNOWTALL 
SN    ON   GND 

LXIISBURG 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

2  .  0 
3 

3 

3 

.5 
3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

BADISON 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

1 

1 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

MANNINGTOS   1    N 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

6.0 
10 

T 
10 

9 

9 

1.0 
9 

.5 
8 

6 

3.0 
9 

T 

8 

2.0 
8 

.5 
8 

T 
8 

.5 
9 

T 
7 

6 

T 
5 

5 

.2 

5 

4 

4 

MARTINSBURG   FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

9.0 
9 

1.0 
10 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

7 

1.0 

7 

1.0 
9 

8 

7 

6 

6 

4 

4 

2 

2.0 

4 

4 

T 
3 

MATBIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

4.5 

5 

6.0 
10 

10 

9 

a 

T 
8 

8 

7 

.5 
7 

7 

1.0 
8 

8 

8 

8 

6 

4 

2 

2 

.5 
2 

2 

2 

MC  ROSS 

SNOITALL 
SN   ON   GND 

3.0 
4 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
T 

7.0 
7 

3.0 

8 

6 

4 

1.0 
4 

3 

3 

1.0 
4 

3 

6.0 
9 

8 

1.0 
9 

1.0 
9 

6 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

HOOREFIELD   BC   NEILL 

SNOWTALL 
SN   ON  GND 

6.0 

6.0 

T 

1.0 

MORGANTOWN   FAA   AIRPORT 

SNOWTALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

5.8 
T 

T 
7 

T 
7 

6 

T 

5 

T 

T 
3 

3 

1.5 
3 

3 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

2 

2 

T 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

NEI   MARTINSVILLE 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

7.5 

7 

.3 

7 

6 

5 

5 

.3 
5 

4 

4 

.7 
5 

T 
4 

T 

4 

4 

4 

.3 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

OAK  BILL 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

3.0 
4 

4 

3 

2 

.5 

1 

3.0 
4 

4 

1.0 
4 

3 

2 

PARKKRSBURG    FAA   AIRPORT 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

3.0 

1 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2.0 
3 

4 

1.0 
2 

3 

2 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

PARICERSBURC    IB    CITY 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

1 

1.5 
2 

3 

3 

T 
2 

T 

1 

T 
1 

1 

.5 

1 

T 

1 

.6 
1 

T 
1 

T 

1 

.4 

1 

1 

T 

T 

.4 
T 

.8 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.1 

T 

16. C 
16 

15 

11 

10 

9 

8 

7 

1.5 
8 

8 

4.0 
9 

9 

9 

8 

8 

7 

6 

5 

.5 
5 

.2 
5 

5 

PINEVILLE 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

2 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

ROILKSBCRG    1 

SNOITALL 
SN   ON  GND 

.5 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

10.5 
11 

.5 
12 

T 
12 

12 

.5 

7 

T 

7 

T 
7 

2.0 
9 

1.0 
10 

1.5 

ir 

T 
10 

1C 

T 

10 

T 
10 

10 

8 

a 

1.5 
10 

9 

9 

SPRUCE   KNOB 

SNOWTALL 
SN    ON  GND 

4.0 
4 

2 

1 

2.0 
2 

2.0 
2 

6.0 
8 

3.0 
9 

8 

6 

2.0 
6 

2.0 

7 

5 

l.C 

6 

2.C 

7 

5.( 

9 

9 

9 

T 
9 

8 

a 

T 
5 

5 

1.1 

4 

1. 
2 

IEIRTON 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.5 
2 

1.0 
3 

T 
3 

2 

2 

.5 

1 

T 
T 

T 

1.7 
2 

I.I 

3 

5.( 
7 

) 
6 

T 
6 

5 

T 
3 

T 

T 
T 

T 

3.( 
2 

2 

T 

•HEELING    IARIOOD   DAM    12 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
1 

T 

T 

T 

.5 
1 

T 

3.0 
3 

T 
3 

3 

3 

T 

1 

T 

1 

i 

2 

2 

4.( 
6 

T 
6 

6 

6 

T 
6 

3 

T 
T 

T 

T 

1.. 
2 

J      T 
1 

T 

■  INFIELD   LOCKS 

SNOWTALL 
SN   ON   GND 

.5 
T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGIN!* 
DELAYED  OATA 


Tempeiature 

Piacip 

ilation 

. 

2     | 
<    1 

Si    E 
2    1 

<   S 

< 

111 
a  £    1 

X 

a 
a 

| 

o 

a 
| 

E 

No  ol  Days 

5 

III 

in 

1 

i 

a 

Snow,  Sleet 

Stalin 

Max 

Mm 

J 

s  8 

J 

\ 

s 

B 

i 
- 

\ 

j>l 

;_.-, 

l\ 

SI 

i 

s 
8 

DECEMBER    1959 

WILLIAMSON 

51.2 

30.0 

40.6 

1.8 

75 

28 

10 

24 

752 

0 

1 

21 

0 

2.36 

-      .85 

.42 

7 

.0 

0 

8 

0 

0 

JANUARY   1960 

WILLIAMSON 

48.1 

28.2 

38.2 

.4 

70 

14 

10 

24 

826 

0 

4 

21 

0 

2.90 

-      .77 

.94 

3 

8 

1 

0 

FEBRUARY    1960 

WILLIAMSON 

47.3 

24.3 

35.8 

-      3.4 

70 

11 

4 

21+ 

840 

0 

2 

25 

0 

02.98 

-      .31 

1.07 

6 

7 

2 

1 

MARCH   1960 

WILLIAMSON 

46.3 

21.2 

33.8 

-  12.3 

60 

30+ 

2 

13 

961 

0 

4 

28 

0 

2.75 

-   1.91 

.94 

3 

7 

1 

0 

APRIL    1960 

WILLIAMSON 

76.2 

41.5 

58.9 

2.4 

94 

26  + 

21 

12 

225 

5 

0 

4 

0 

1.78 

-    1.64 

.65 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

MAY    1960 

WILLIAMSON 

79.0 

47.6 

63.3 

-      2.8 

95 

27+ 

34 

2 

140 

5 

0 

0 

0 

2.72 

-   1.20 

.53 

25 

.0 

0 

7 

2 

0 

JUNE    1960 

WILLIAMSON 

87.9 

58.2 

73.1 

-     1.5 

95 

5 

51 

10+ 

1 

15 

0 

0 

0 

5.06 

.65 

1.19 

28 

.0 

0 

6 

5 

2 

JULY   1960 

BENS    RUN 

84. 9M 

57. 5M 

71. 2M 

-     5.5 

92 

26 

0 

3 

0 

0 

0 

3.48 

-      .77 

1.64 

14 

.0 

0 

6 

1 

1 

WILLIAMSON 

90.0 

61.8 

75.9 

-      1.8 

98 

27+ 

54 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

3.38 

-   1.81 

1.44 

11 

.0 

0 

4 

3 

1 

AUGUST    1960 

WILLIAMSON 

92.1 

64.0 

78.1 

100 

3 

49 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

4.06 

.68 

22 

.0 

0 

10 

3 

0 

SEPTEMBER    1960 

WILLIAMSON 

86.5 

57.4 

72.0 

98 

6+ 

46 

26 

6 

11 

0 

0 

0 

2.30 

1.43 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

OCTOBER   1960 

MARTINSBURG   FAA   AIRPORT 

66.5 

41.1 

53.8 

-     1.9 

83 

14 

24 

26 

339 

0 

0 

5 

0 

1.39 

-   1.97 

.62 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

WILLIAMSON 

i 

75.6 

46.3 

61.0 

89 

1 

26 

25+ 

188 

0 

0 

5 

0 

.0 

0 

'■■  -■     r-Vli  !'■ Nnt-".    I  i  Jli  iwihi]     Sl.iluxi    Ind.-. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

l 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DWCRMBU   1959 

•ILLlAMaO* 

.19 

.19 

.42 

.as 

.34 

.02 

.21 

.38 

.01 

.10 

.04 

.08 

.06 

.08 

.03 

2.36 

JAUVARY    1H0 

WILLIAMSON 

.94 

.01 

.11 

.13 

.03 

.23 

.43 

.07 

.10 

.09 

.03 

.02 

.04 

.01 

.11 

.48 

.02 

2.90 

rEMl'ARY    1900 

WILLIAMSON 

.11 

1.07 

.05 

.47 

.02 

D.20 

.76 

.12 

.05 

.12 

02.98 

MARCS    1940 

WILLIAMSON 

.94 

.02 

T 

.46 

.28 

.47 

.18 

.09 

.01 

.15 

.17 

2.75 

APRIL   1»«0 

WILLIAMSON 

.01 

.63 

.17 

.91 

.03 

.16 

.04 

.51 

1.78 

HAY    I960 

■  ILL  I  All  SON 

.35 

.48 

.05 

.03 

.14 

.08 

.05 

.11 

.53 

.39 

.52 

2.72 

JVNB   1960 

WILLIAMSON 

.53 

.01 

.46 

.89 

.80 

1.19 

1.18 

5.06 

JDLT    1960 

RRRS   RUN 

.04 

.04 

.27 

T 

1.64 

.04 

.45 

.34 

.39 

.27 

3.48 

WILLIAMSON 

.63 

.87 

.27 

1.44 

.05 

.06 

.06 

3.38 

AUGUST    1960 

WILLIAMSON 

.40 

.30 

.27 

.64 

.29 

.09 

.31 

.20 

.06 

.16 

,68 

.66 

4.06 

SEPTEMBER  1960 

WILLIAMSON 

1.43 

.22 

.65 

2.30 

October  i960 

ftARTINSBURG    FAA   AIRPORT 

.03 

T 

T 

.01 

.32 

.31 

.03 

.02 

.o: 

T 

.62 

1.39 

WILLIAMSON 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER    1959 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

45 
23 

55 
23 

41 

30 

43 
30 

57 
30 

59 
31 

41 

27 

31 
19 

54 
20 

59 
22 

53 
22 

55 
33 

6  2 
39 

41 
29 

52 
30 

63 
29 

60 
30 

55 
43 

53 

3  5 

47 
23 

43 
26 

41 

29 

43 
21 

47 
24 

42 
34 

56 
34 

62 
42 

75 
46 

69 
39 

42 
35 

i0 
31 

51.2 
30.0 

JANUARY   1960 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

35 
22 

41 
25 

65 
38 

42 

32 

41 

28 

40 
30 

39 
31 

40 
33 

52 
23 

61 
22 

59 
26 

63 
43 

66 

44 

70 
48 

62 
44 

65 
33 

45 
22 

45 
26 

60 

28 

34 
23 

29 
22 

27 
19 

23 
15 

26 
10 

42 
11 

46 
13 

59 
19 

47 
29 

56 
40 

53 
41 

58 
34 

48.1 
28.2 

FEBRUARY    1960 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

63 
29 

62 
30 

49 
21 

55 
21 

55 
32 

52 

45 

48 

32 

35 
24 

55 
25 

63 
39 

70 
43 

43 
32 

34 
21 

34 
20 

29 
8 

45 
12 

46 
14 

61 
32 

37 
25 

29 

4 

40 

4 

40 
28 

42 
14 

47 
15 

45 
23 

62 
33 

40 
23 

45 
27 

47 
28 

47.3 
24.3 

MARCH   1960 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

35 
16 

38 
19 

35 
24 

35 
12 

27 
11 

27 
4 

35 
4 

30 

13 

37 

14 

34 
22 

37 
22 

49 
22 

31 
2 

42 
8 

48 
15 

53 
29 

53 
32 

51 
30 

42 
24 

47 
26 

41 
29 

39 
27 

43 
21 

48 
24 

55 

19 

46 
22 

61 
21 

78 
26 

80 
33 

80 
39 

77 
4  6 

46.3 
21.2 

APRIL  1960 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

50 
46 

82 
41 

79 
43 

70 
50 

52 
42 

49 
33 

67 

33 

70 
39 

79 
31 

48 
28 

47 
23 

72 
21 

84 
43 

90 
44 

87 
41 

86 
46 

87 
49 

85 
44 

66 
33 

78 
34 

87 
45 

80 
50 

93 
16 

94 
53 

93 
52 

94 
56 

89 
56 

64 
41 

79 
38 

85 
44 

76.2 
41.5 

MAY   1960 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

78 
48 

86 
34 

75 
36 

f» 

41 

86 
45 

85 
45 

82 
52 

70 
42 

60 
38 

55 
41 

59 
40 

52 
40 

58 
43 

58 
42 

76 
42 

85 
49 

85 
51 

90 
55 

85 
48 

89 
52 

95 
60 

87 
47 

85 
54 

80 

53 

82 
52 

87 
52 

95 
60 

94 
54 

94 
54 

89 
51 

84 
54 

79.0 
47.6 

JUNE   1960 

WILLIAMSON 

MAX 
MIR 

89 
51 

91 
61 

90 
58 

93 

57 

95 
59 

83 
54 

8  5 

56 

80 
53 

87 
51 

89 
51 

92 
62 

90 
65 

91 
66 

84 
58 

81 

56 

93 
61 

85 
59 

74 

53 

87 

56 

92 
56 

85 
54 

90 
59 

87 
59 

90 

58 

90 
56 

91 
58 

92 
62 

83 
65 

92 

67 

87 
65 

87.9 
58.2 

JULY   1960 

BINS   RUN 

MAX 
MIN 

84 
62 

79 
59 

79 
53 

82 
52 

81 
51 

83 
51 

84 
53 

82 
52 

81 
60 

89 
61 

88 
63 

76 
65 

80 
54 

83 

51 

85 
56 

86 
60 

85 
62 

84 
49 

88 
54 

89 
57 

90 

58 

92 
62 

88 
67 

89 
62 

91 
63 

89 
59 

84.9 
57,5 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

87 
65 

82 
66 

89 
64 

89 
61 

89 
61 

85 
56 

88 
56 

86 
54 

89 
55 

91 

57 

82 
65 

87 
61 

90 

1.2 

92 
66 

78 
58 

87 

56 

91 
60 

93 

61 

92 

66 

88 
66 

90 
66 

91 

60 

96 
63 

95 
67 

94 
66 

98 
66 

98 
66 

94 
64 

95 
61 

92 
61 

92 
61 

90.0 
61.8 

AUGUST  1960 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

96 
66 

95 

66 

100 
67 

96 

67 

93 
66 

95 
67 

96 
69 

94 
67 

94 
49 

90 
65 

87 
65 

84 
63 

82 
64 

90 
67 

90 
63 

92 
63 

93 
63 

95 
63 

95 
63 

94 
63 

88 
64 

89 
65 

88 

65 

88 
62 

88 
62 

90 
58 

92 
59 

93 
65 

92 
66 

97 

67 

98 
66 

92.1 
64.0 

SEPTEMBER   1960 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

94 

68 

95 
65 

98 
66 

95 
60 

96 

61 

98 
67 

97 
62 

95 
63 

95 
66 

89 
64 

93 
64 

74 
59 

80 
54 

75 
47 

80 
47 

86 
50 

86 
54 

75 
62 

72 
61 

87 
61 

81 
55 

87 

55 

90 
54 

89 
47 

89 
47 

87 
46 

88 

47 

75 
55 

77 

58 

71 
57 

86.5 
57.4 

OCTOBER  1960 

MARTI NSBURG    FAA    AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
39 

70 
37 

89 
52 

62 

43 

69 
39 

73 
44 

68 
37 

63 
38 

60 
45 

76 
43 

82 
49 

77 
52 

77 
46 

83 
49 

81 
50 

78 
51 

74 
49 

74 
43 

69 

45 

64 
38 

54 
30 

60 
28 

60 

33 

56 
40 

51 

31 

53 
24 

55 

40 

57 
40 

68 
40 

63 

32 

55 
46 

66.5 
41.1 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

89 
53 

81 
51 

88 
54 

79 

50 

86 
59 

80 
58 

84 
57 

84 
57 

78 
58 

75 

58 

81 

51 

84 
49 

88 
51 

88 
S3 

86 
55 

86 
55 

78 
55 

80 
42 

80 
42 

60 
28 

60 
32 

69 
37 

69 
37 

62 

26 

57 

26 

64 
27 

61 

45 

61 
45 

64 
41 

64 
41 

77 
42 

75.6 
46.3 

S*a  r*iai*DO*>  acta*  iollowiog  SUtlon  Indatx. 
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CORRECTIONS 
MONTH:   SEPTEMBER  1960 


Climatologlcal  Data  Table: 
Birch  River  6  SSW 


Daily  Temperature  Table: 

Birch  River  6  SSW 


Correct  as  follows:   delete  average 
maximum,  average  temperature,  highest 
temperature,  total  degree  days;  Central 
Division  average  should  be  63.1,  depar- 
ture from  long-term  average  +1.1 


Delete  maximum  temperatures  for  entire 
month. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1960 


-8  fe* 


X 


c    E 


?$    •  ^     ^J»      /. 

i  /a:  =   ;  |/  «  i 

"'       !      a      S    ,«  B 


N 


_i       / —   __s 

<      /  i 

cr     / 

x  t    '. 

(-    Z     /! 

o  o  /  |  § 


»     OS 

3 


"till  111] 
^  MM  *U* 

^     $■&■§•?      °9  I; 
j    !}    !  |  6 

e       *  -*-     &  f  1  | 

•     *  ♦   *  *  I S 

o  e  <>  -<>-    *•  «  e 


o  a 
u  to 

■M      U 


AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST    VIRGINIA 
DECEMBER   1980 


S  2 

o  a 
-  o 


a  3 
■w  o 

*<   E 


h  3 
3  U 
O  -H 


a  o 
3  a 


III  o 

E  w 

■H 

x  m 

o  a 

h  cd 

a  E 


O  73 
U   O 


01  P 

H     3 


ss 


STATION  INDEX 


' 1 

1              k 

J           1 

OBSERVATION 

ri                                    u 

*                            l 

C            TIME  AND 

C              TABLES 

B 

STATION 

M      COUNTY     ; 

r^ 

< 

OBSERVER 

1         I 

5 

1 

S 

3    S  5  <  \ 

1 

1 

UftMWl 

DO**    MESTCM 

»•    2* 

•  .« 

iiii          t*1 

NCMOHGAMELA    POWER   CO. 

LOftMM 

■  -.   nomoi 

3T    ft) 

0     !• 

1460                    *i 

CHARLES    L.    LOBBAN 

01  »>    RANDOLPH 

SB    S4 

«     .0 

3020 

ONER    S.    SMITH 

D2**    POCAHONTAS 

•     .9 

2T10 

1     ** 

NETTIE    R.    SHEETS 

twos  concord  coil  em 

0334    «E«CfA 

JT    2» 

2600 

CONCORO   COLLEGE 

0*1*     SAANT 

3*   1* 

•  :; 

2S75 

5P        7. 

H 

HOWARD    R.     FULK 

->S»I T»t 

0*1?    RALEIGH 

JT    ft? 

i   ii 

23SO 

ftp      BA 

V.     A.    HOSPITAL 

8*33    BARBOUR                    1 

3»   02 

9     ■>* 

147* 

7A 

GEORGE    R.    HILLYARO 

UtVIU.1   DAN   W 

0**9   WOOD 

3*    0« 

1     •«• 

600 

CORPS    OF    ENGINEERS 

0»*«    NAM  t  SOU                    1 

)♦    Of 

0    19 

1080 

*p|     *•> 

M 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

IU   BUN 

H»T     TYLER 

3*    21 

I     :^- 

640 

8P       5P 

MRS.    LORENE    T.    YOUNG 

C*KtLt*     3JM»IN«S 

9T10    MORGAN 

3R    3T 

•    IN 

640 

6Pi      *P 

H.     M.     RUPPENTHAL.     1 II 

ito«  tmt  »  ssw 

084*    NICHOLAS 

a  ii 

1988 

ftP       6P 

SOUTHEASTERN    GAS    CO. 

luc»ielo  faa  »tt*o«T 

Mil    "ERCER 

1     13 

2805 

MID    MIO 

FED.    AVIATION    AGENCY 

LUO'OMf    DM 

0*S9     SUNNEAS 

3T    J» 

0   M 

1388 

BA 

c 

M 

CORPS    OF    ENGINEERS 

IMC^»W 

10'*    LINCOLN 

31    13 

I    l? 

600 

BERYL   L.    WINTERS 

RAMOOMVlLLE 

10*5    PRESTON 

39    ftO 

•    11 

17*8 

10A    10A 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office, 
Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue . 

Divisions,  as  used  in  "Clima tologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

E vapor at  ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observation . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Clima to logical  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Sea son a  1  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table ;  "Dai ly  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations .   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m. ,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Clima tological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication . 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
and  the  Station  Index . 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed .   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*   Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

tf      Thermometers  are  genera lly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  ful 1  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered ,  less  than  10  days  record  is  missing.   See "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  issue  of  Local  CI lma tologica 1  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscript  Ion  Price :   20  cents  per  copy ,  monthly  and  annual;  $2. 50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary . )   Checks 
and  money  orders  should  b*  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  tent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CAIRO  3  S 
CANAAN  VALLEY 
CHARLESTON  W6  AP 
CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 
CRESTON  1  SSW 
ELKINS  1  SE 
FAIRMONT 
FLAT  TOP 

FRANKLIN  2  N 
GARY 

GASSAWAY 
GLENVILLE 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY  NAT  MONM 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  WB  CITY 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

KUMBRA80W  STATE  FOREST 

LAX  IN 

LEWISBURG 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
MADISON 
MANNINGTON  1  N 

MARTINSBURG  FAA  AP 
MATHIAS 
MC  ROSS 

MIODLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DA 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 

PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  1  SE 
PETERSBURG 
PICKENS  1 

PIEDMONT 
PINEVILLE 
RAVENSWOOD  DAM  22 
RICHWOOD 
RICHWOOD  3  NNE 

RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 
ROWLES8URG  1 
SPENCER 
SPRUCE  KNOB 

UNION 

WARDENSVlLLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

wELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING   WARwOOD    DAM    1 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

WILLIAMSON 

WINFIELD    LOCKS 


DIVISIONAL    AVERAGES 

NORTHWESTERN 
NORTH    CENTRAL 
SOUTHWESTERN 
CENTRAL 
SOUTHERN 


35.5 
30.0 

34.2 


36. 8M 
M 
29.8 

38.6 
35.3    | 
35.8M. 

29.1MI 
36.7     I 

33. 8M 
38.0 
34.6     I 


31.8 
27.3 
31.1 


31.6       -    1.6 


34.1 
32.1 
33.0 


31.5      -    5.0 


51.0 

32. e 

35.8 


33.6       -    3.T 


28.3     , 

22.5     1-13.5 

27*2      -14.5 

28.5       -13.7 


30.5 
25.6 
27.7 

25.0 
29.4 

23.0 

28.1 

3  3.5M 
29.8 
19.5 
32.7 
33.0 


31 

3 

29 

0 

29 

0 

31 

8 

34 

5M 

33.9 

30.1 
32.7 


28.9 
29.1 

30.0 


30.1 
31.3 
27.1 

30. 4 


-13.6 
-12.2 


30 

1 

29 

9 

26 

6 

26 

1 

28 

0 

55.0 
50.8 
55.1 


5*. 8 
55.1 

50.8 


56.7 
55.8 
58.0 
49.7 


57.1 
54.5 
57.5 

57.6 
60. 2M 
59.1 
55.5 


56. 3M 

59.4 

55.4 


57.6    I  -    3.5 

60. 5M 

59.8     I  -    3.2 

51.3 


60.01 

60. or 

50.81 
60.2 


59.7 
56.1 
56.6 
59.5 
59.9 


59.7 
60.9 
56. 9M 


59.5 
60.3 
59.2 

59.7 
59.0 
58.5 
63.3 
60.8 


NOPTMEASTEON 


770.1 
68.8 


70.6 
67. 1M 
69. 


68.0 
64.1 
67.6 


70.9 

6;. 5 

70.0 


65.7      -    2.0 


72.4 
70. 7M 
62.  2M 


73.1       -    2.6 


68 

9 

7? 

5 

f, 

3M 

70 

8 

73 

5 

72 

9 

68.9      -    2.8 


71.7       -    3.7 


71.4 

-  3.6 

70.9 

-  3.2 

73.2 

-  3.0 

66.0 

-  3.3 

70.5 

-  2.7 

74.9 
70.3 
70.0 

73. 4M 


73.7 
73.8 
74.3 
75.6 
72.7 

75.0 
76.4 
71.8 
75.8 
67.9 


50. 7M 

■'. 

7 

54.1 

M 

1 

46.4   - 

.7 

\l 

8 

53. *M 

.0 

■-> 

4 

54.6   - 

.7 

M 

7 

57. 7M 

.7 

53.8 

44 

7 

55.6      -    1.0 


59 

3 

69 

6 

7 'J 

2 

68 

2 

68 

3 

67 

3 

62 

1 

67.1 
66.  6M 
59. 2M 


64.0 
71.5 
67.9     i 


56.3 
57.  OM 
56.9 
56.9 

50.8 


56.6 
58.9 
53.1 


68.7 

2.1 

54.8 

69.7 

1.7 

55.6 

66.9 

55.2 

66.5 

55.3 

69.9 

1.5 

56.9 

65.3 

53.0 

67.9 

54.9 

44.5 
37.8 
47.3 
46.5 


2.0  45.2 
44.9 
45.9 
44.1 

44.2 
44.6 
48.1 
45.2 
40*9 

47.4 
46.0 

46. 4M 


42.3 
46.3 
43.8 
44.6 

41.7 

44.5 

40.8 
41.7 
43. 4M 
43. 4M 


45.3 
46.6 
41.7 


45.3 
42.9 
47.8 
46.0 


26.9 

- 

8.1 

20.9 

30.1 

- 

8.0 

30.0 

26.4 

. 

6.7 

25.8 

- 

9.2 

24.2 

B.7 

27.1 

- 

7.5 

24.4 

- 

7.2 

27.8 

29.0 

- 

7.7 

26.9 

29.5 

- 

7.0 

25.9 

" 

9.0 

26.9 

28.1 

29.6 

28.0 

20.8 

31.2 

. 

7.9 

26.8 

- 

6.1 

28.5      -    6.3 


29.4      -    6.6 


26.9      -    9.3 


53.9      -    1.1 


44.8 

1.3 

27.0 

-  7.4 

44.0 

.4 

26.6 

-  6.2 

45.6 

•  6 

29.3 

-  7.6 

41.3 

1.0 

24.1 

-  8.1 

43.5   - 

.1 

27.5 

-  7.7 

44.8 

1.2 

26.2 

-  7.9 

52.0      -      1.9 


A   narrative   Special   Weather   Summary   appeared    in   the  March   and 
August    issues    of    this   publication   for   1960. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


M.y 


July 


August 


S*pt«mb*i 


alSa:^' 

A.A1 

aldirson 

E1.9S 

ALPENA     1     NH 

A. S3 

UKvllt    1 

•..'•    - 

athens  concoro 

COLLEGE 

I.tO 

SA'AR.i 

A.A9 

KCIif    V    «    M05»I'»L 

1.99    - 

st.  i«  rw 

a. Da 

MllEvillC  Dm 

20 

5. OS    - 

KL»    I    C 

2.TA 

BENSON 

9.89   - 

BENS    t.4 

- 

BERKELEY    SPRINGS 

2.58 

IIRC"    RIVER    6 

SSK 

5. SI 

Kul'lELO    2    UK 

2.38    - 

RL.E'IElO    FAA 

AIRPORT 

2.SS 

**£    DAN 

1.IS 

IRANCHLANO 

2.92 

BRANOONVILLE 

'.-! 

MuS«v    RUN 

1.70 

BUCKEYE 

9.59 

buckhannon  .-  « 

A. 06    - 

BURNSVILLl 

S.ST 

CABnaylINGO    ST 

FOREST 

s.u 

oin  i  s 

(.50  - 

CAMDEN    OK    iAW.11 

E9.82 

CANAAN     VALLEY 

S.ll 

CINT«ALIA 

3. SO 

CHARLESTON    »B 

>P 

3.29   - 

CHARLESTON    1 

2. SO    -1 

CLARKSBURG    I 

3.9*   - 

ClAV     1 

9. SO    - 

C1.ENDEN1N     1     S» 

3. »S 

C«ESTO«    1    SS» 

'.-•    - 

EAST     AAINELLE 

SE 

E2.SS 

ELKINS    1    SE 

. 

fairmon- 

S.T1 

hat   T0» 

2.61    -1 

FRANKLIN    2    N 

1.37 

Ml 

2. AS    - 

•ASSAnat 

3.60 

•LENVILLE 

9.91    - 

GRAFTON    1    HE 

3.86    - 

MAMTSVILLE    2    NH 

EA.7D 

HA»E>    VALLEY 

" 

HAMLIN 

2.99 

HARPERS    FERRY 

1.S6    - 

HA«»E«S    F£RRv    NAT    HON* 

1.19 

HASTINGS 

3.96 

HI  CO 

2.03 

A.S6       1.30 


1.S1    -2. 96 


3.13    -1.10 


2.71    -    ,3S 


1.75    -l.SA 

1.11 

1.3S    -2. 23 


2.37    -1.A6 


9.S7 
3.29 

6.12 
A.SS 
9.97 

6.A1        1.66 
9.2S    - 
A.S2 
A. 92 
3. 67 

6.13       1.S6 


-    .02 
1.1A 


3.39 

A. OS 
3.92 


A.1A        1.37 


2.80    -    .»5 


NOGSETT    GALLIPOL1S    DAN 

X3PENCN' 

MOULT    LOCK    13 

HUNTINGTON     .9     CITY 


IAEGER 

3.78 

IRELAND 

A. 62 

JANE    LEV 

3.9A 

KEARNEVSVILLE    1    NH 

2.21 

«RH|T 

2.87 

IEYSER 

2.55 

KHOBL'    MOUNTAIN 

2.33 

KUNBRABOW    STATE    FOREST 

7.03 

LAKE    LYNN 

2.22 

LAKIN 

2.1A 

LE«!SBU»G 

1.56 

tftSMrl 

2.A0 

LONDON    LOCKS 

2.9A 

NAOISON 

2.53 

NANNINGTON    1    N 

2.98 

HANNINGTON     1     H 

3.15 

NARTINSBURG    FAA    AP 

2.29 

HA'HIAS 

l.AA 

-i-:*r * 

1.83 

■AC    HCCHEN    OAH    13 

2.A5 

A.A6  1.6A 

3.7A 

A. 70  1.71 

6.20  1.30 

A. 50  l.SA 


3.10      1.01 


3.63       1.23 


3.25      1.29 


A. 09       1.52 


HC    ROSS 

NIDOcEBOUONE    2    ESE 
HOCWEFIELD    HCNEILL 
HORGANTOHN    FAA    AIRPORT 
NDRGANTOMN    LOCK    AHO    DA 


2.93    -    .68 


2.57    -1.01 


NT    STORH 

3.05 

NAONA 

2.A8 

Nl«  Cumberland 

DAM    9 

2.7B 

««   MARTINSVILLE 

2.38 

OAK    HILL 

2.73 

0"»S 

2.65 

PARKER SBURG    FAJ 

AP 

2.99 

PARKER (BURG    »fl 

CITY 

2. 96 

PARSONS    1     SE 

3.99 

PETERSBURG 

1.99 

PHILIPP! 

A. 05 

PICKENS    1 

6.52 

PIEDMONT 

2.30 

PINEVILLE 

2.28 

PRINCETON 

1.6D 

RAVENSHOOO    DAM 

22 

9.02 

RENICK    2    S 

E2.0A 

RICMMOOO 

- 

RICHHOOO    3    NNE 

3.59 

RIPLEY 

3.13 

ROANOKE 

A. 39 

ROMNE-    3    NNE 

2.60 

•OWLESBuwG    1 

9.80 

ST    MARYS 

3.25 

SALEM    JACOBS    RUN    1 

3.93 

3.6A       1.62 


A. 51 

3.AA 
3. 66 
A. 10 
3.AA 
A. 12 


2.05    -1.59 
3.37    -1.22 


1.A5    -2.98 


2.30    -1.5A 


2.70    -1.73 


2.11    -1.32 


1.32    -3.11 


1.9A    -2.1A 
2.36    -1.61 

2.01    -2.07 


2.23    -1.90 
1.92    -1.92 


5.30 
1.75 
El  .06 


2.25    -2.55 


2.62    -1.83 


2.60    -    .7B 


2.18    -1.70 


1.85.  -1.93 


1.A6    -2.5A 

2.92 
6,99 

1.63    -2 
2.09    -1.96 


2.30    -1.96 

3.98 

2.36    -1.50 


1.37    -2.A5 


2.23    -1.6A 


1.87    -1.80 


2.12    -1.17 

1.90    -1.66 
2.21    -1.60 


1.17    -2.35 


2.11    -1.61 
1.96    -1.50 


2.69    -1.11 
5.66       1.69 


1.92 

6.65 

1.96 

-1 

•  28 

9.19 

2.15 

6.01 

1.82 

-] 

.96 

5.2* 

1.B2 

-1 

.«' 

6.96 

7.98 
8.91 
6.01 


1.20    -2.29 


2.08 

-1.57 

6.60 

E2.1* 

-1.66 

6.73 

1.96 

-2.08 

2.98 

2.37 

3.86 

2.51 

6.7C 

2.93 

-    .81 

5.5* 

1.93 

-1.31 

7.82 

1.69 

E3.57 

1.89 

6.30 

1.B1 

6.43 

3.91 

6.*2 

1.66 

-1.83 

6.87 

.96 

3.77 

2.36 

3. 87 

1.56 

-1.83 

2.9* 

2.29 

2.69 

2.61 

3.36 

1.68 

-2.62 

5.21 

2.06 

5.12 

2.11 

-1.18 

7.91 

2.82 

7.55 

1.23    -2.39 


1.77    -1.B7 


1.21  -2.21 
1.28  -2.32 
2.36 

2.**, 

1.68 

1.59    -1.49 

2.95 

1.91 

3.16    -    .50 


1.97    -1.25 


1.57    -1.73 


5.72       1.73 


5.61       1.3* 


6.04 
6.97 
5.82 


5.26       1.05 


3.06 
6.55 
5.69 


2.36 
2.66 


2.63    -1.78 


2.29  -2.60 
1.26  -1.63 
9.06 


3.23    -2.61 


6.3*       1.** 


**    -    .96 

4.79 

.36 

46    -    .33 

5.11 

-    .83 

73 

7.05 

»8    -l.*3 

2.35 

-1.97 

35 

3.38 

43    -2.20 

«.31 

-    .08 

08    -1.47 

3.22 

-1.60 

4.01    -    .0* 


2.99    -1.81 


3.41    -2.09 
2.35    -2.51 

5.3*i      1.00 


2.93!  -2.0* 


1.49   -3.75 


2.22    -1.90 


1.97    -2.78 


1.63    -2.91 


2.23    -2.82 


-1 

.12 

2.86 

-1.90 

-1 

.21 

9.  80 

4.05 

-    .89 

2.741 
2.42J 
3.07 


2.96    -1.17 


6.62       2.91 


3 

42    - 

.74 

5 
1 

64 
61 

3 

.95    - 

1.19 

5 

.26 

5 

,07i 

1.65 

2.64    -1.76 


3.00    -1.02 


7.93       3.58 
6.31       1.66 


6.86       2.09 


5.09       1.66 


3.07    -1.39 


3.57 

-1.27 

4.63 

5.96 

5.65 

4.00 

3.6E 

3.84 

-1.13 

5.40 

3.61 

4.45 

1.52 

-1.94 

4.01 

1.30 

2.82 

2.85    -1.08 


2 .82    -1.75 


2.36    -1.79 


6.05       1.15 


5.16       1.63 


5.03 
5.62 
6.47 
5.01 
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5.80       3.03 


2.26    -1.26 


4.83       1.37 


1.91    -1.51 


3.71 
2.82 
1.92 


2.55    -    .74 


2.67    -    .51 


3.91 
1.76 
3.39 


6.70      2.31 


1.30    -    .84 


1 

.91 

E2 

.32 

3 

.60 

1 

.84 

1 

.77 

3.67       1.02 


1.39| 
1.29J 
1.61 


2. 27' 

2.00i 
1.33i 
1.3*1 
3.42 

3.12 

..7 
1.98i 
1.66 
3.01 
1.35 


1.04    -1.78 


2.13 
1.29 
3.33 

1.39 


2.19    -    .41 

1.32 

2.06    -    .61 


2.11    -1.06 


1.5*!  -1.02 


2.10    -    .66 


1.16    -1.51 


1.55 
1.67 
2.71 


1.93 

E2.16 

2.50 

1.75 


1.60    -1.11 


1.28 

E2.59 

1.35 


1  .61    -1.10 
1.23 
1.62 
1  .72    -1 


49.71 
39.31 
36.41 


3.07    -    .28 


2.54    -1.08 


1.69    -1.16 


2.75  -  .14 
2.25  -1.30 
El. 66 
2.21  -1 
2.46 


1.96    -1.11 


2.20    -1.29 


E31.28 
28.19 

E35.35 
36.81 
31.59 

39.36 
43.57 
45.10 
E39.ll 
E39.55 


56.62 
45.91 
37.37 
33.62 

41.96 
41.75 
E39.35! 


5.51 
8.22 


38.67 
36.80 
34.08 
32.49' 

40.59! 
44.72 
39.97 
E40.13 


38.70 
37.42 
36.69 
39.81 
33.  *6 


E*0.39 
*5.23 

*5.96    -       .40 
34.26    -   4.45 

E36.62 

E31.20: 

31.901 
E59.14I 

33.46    -    7.38 
E25.831 

E30.04| 
34.64:  -    9.43 
40.40 
34,88 
36.96i  -10.60 

37.39 

32.72'  -    5.75 
33.84 
E27.78 
33.61    -    6.37 


2.14, 
2.12 
1.98 

1.78    -1.07 


43.57 
37,57, 
33.58 
33.93 
36.25 

39.22 
E34.62 
E32.44 

33,36 
E37.30 

34,83 
32.61 
32.59 
47.09 
26.47 

46.42 
57.68 
33,79 
E33.45 
31.73 


5.5* 
6.05 


E2 

.96 

1 

.24 

3 

.40 

I 

.91 

12 

.06 

TABLE  1  -  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


WEST    VIBGJNIA 

19*0 


February 


April 


I 


August 


Btptenbw 


SALEM    PATTERSON    L    FK 
SPENCER 
SPRUCE    KNOB 
STONY    RIVER    DAM 
SUMMERSVILLE    3    NE 

SUTTON    D»M 
THOMAS 
UNION 

VALLEY    BENO 
VALLEY    HEAO 

VANOAL1A 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  OAM  19 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOO  OAM  ! 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WIDEN 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWESTERN 
NORTH  CENTRAL 
SOUTHWESTERN 
CENTRAL 
SOUTHERN 

NORTHEASTERN 


3.731  -    .37 


5.57       1.12 
1.23    -1.80 


5.55  1.".7 
1.64,  -  .47 
3.17    -    .23 


2.59    -    .51 


El. 96!  -1.23 


2.90    -    .77 


2.931  -    .56 


2.8SI  -1.00 
4.19  -  .02 
1.971  -1.28 


1.95'  -    .47 


2.90    -    .50 
4.21 
E4.03       1.06 


3.52    -    .47 
4.12       1.45 


4.33       2.62 


1.64 
1.25 
1.33 


E2.98 
4.2S 
4.22| 


E3.64 

1.73    -2 

.60 

3.66 

E4.56       1 

.39 

2.46| 

2.11 

2.96|  -2 

.21 

2.65    -1 

.Of, 

2.»?| 

2.96! 

2.55!  -1 

.8? 

2.46    - 

.S5 

El .67    -2.24 

3.31!  -1.45 
1.65'  -1.86 
2.80    -1.31 


-1.91 
-2.76 


1.67  -2 
Z.22  -2.05 
1.901  -2.45 
3.76  -1.17 
2.79    -1.22 


1.39    -2.23 


4.17    -    .20 


2.43    -1.26 


1.12    -2.22 


1.12    -2 
2.46    -1.39 
1.30  -2 
2.43    - 


1.76    -1.64 

1.76' 

1.96    -1.41 


1.411  -2.10 
1.95  -1.77 
1.85    -1.56 


7.27       1.63 


3.04 
5.87 
4.32 


2  .19 


.92 


6.61       3.12 


3.61    -1.00 

2.94 

3.17    -1.46 


1.69    -2.17 


2.82    -2.26 


3.42    -    .83 


1.72    -2.83 
2.22    -1.48 


3.23    -    .72 


-  .60 
-1.93 

-  .64 
-1.76 

-  .50 

-  .50 


E3.60 
5.62    -    .16 

1.79    -2.51 
E5.72 


6.26       1.03 


3.01    -1.24 


3.36    -1.61 


3.11    -1.39 


7.78 

5.56       1.39 

3.15 

2.86    -1.73 


6.06      2.60 


2.22    -1.72 
7.50       2 
2.56    - 
3.93 


6.96       3.15 


6.76       3.30 
4.22       1.45 


4.92       1.60 


2.06    -1.35 


1.30    -    .79 


3.73    -    .45 


1.69    -    .33 


1.73    -    .46 


1.13    -1.85 


El. 30 

1.92    - 

1.32 
E2.24    - 

2.52 

2.62 


2.12 


2.76    - 

.76    -1.58 
1.82    - 
3.48 
1.62 

1.45    -1.30 
3.08    - 
2.12    - 
2.24    - 
2.49 


1.63 
2.05 
1.95 
2.50 
1.60 


-1.11 

-1.00 

-  .63 

-  .64 


E2.-.6 

1.94 

El. 91 

E3.08 


1.45    -1.10 


2.96    -    .51 


1.05    -1.47 


1.64    -1.13 


1.81  -1.09 
2.31  -1.03 
2.06  -  .94 
2.80  -  .66 
1.96    -    .89 


E39.76 

c4t.45 

40.62 

. 

56.13 

31.95 

£40.93 

45.22 

. 
37.57 
31.96 
50.66 
34.55 

E26.90 
53.16 
31.94 

E31.35 


E34.90 
£37.63 
32.99 


>.2' 
2.99 


4.34 

1.66 
6.53 


11.93 
2.55 

7.01 
■   7.18 


34.19  -  7.42 
41.11  -  5.07 
35.47  -  7.0» 
45.40  -  4.94 
32.53    -    6.65 


.c- 


2.30 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BLUESTONE   DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

B4.79 

4.83 

6.16 

5.89 

5.31 

4.13 

2.38 

1.35 

_ 

_ 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

B1421 

1187 

946 

867 

867 

914 

904 

1147 

- 

- 

CLARKSBURG    1 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

B4.84 

B3.70 

4.58 

4.71 

B3.61 

B1.97 

B1.30 

_ 

_ 

. 

DEP 

1.10 

-1.19 

-1.02 

-1.34 

-1.24 

-1.61 

-0.85 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2737 

1871 

142S 

1299 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAK 

EVAP 

- 

_ 

- 

- 

B2.80 

5.78 

5.87 

5.34 

3.86 

B3.64 

- 

- 

- 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

B1603 

1330 

1161 

1079 

909 

1029 

- 

- 

- 

WARDENSVILLE   R   V   FARM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

B5.31 

B4.71 

B6.41 

B5.85 

B4.77 

B3.36 

2.73 

. 

. 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

-0.82 

0.53 

-0.57 

-0.91 

-0.97 

-0.34 

- 

- 

- 

WIND 

" 

~ 

~ 

B1794 

1162 

950 

774 

407 

192 

318 

~ 

" 

~ 

NEW  NAME 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 
OLD  NAME 


CRESTON  1  SSW 
ELK INS  1  SE 
JODIE 
SUTTON  DAM 


ALDERS ON 

ARBOVALE  2 

BECKLEY  VA  HOSPITAL 

BERKLEY  SPRINGS 

BRANCHLAND 

BUCKEYE 
CRESTON  1  SSW 
EAST  RAINELLE  1  SE 
EAST  RAINELLE  1  SE 
ELKINS  1  SE 

JODIE 
MT  STORM 
OMPS 

SUTTON    DAM 
WELLSBURG   3   NE 


WILLIAMS    2 
WILLIAMS   2 


CRESTON 

ELKINS  AIRPORT 
BELVA  2  E 
SUTTON  2 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Temperature  equipment  removed 
Temperature  equipment  installed 
All  equipment  moved  500  feet  S 
All  equipment  moved  600  feet  N 
All  equipment  moved  0.3  mile  NNE 

Temperature  equipment  installed 
All  equipment  moved  1.1  miles  SW 
All  equipment  moved  0.1  mile  NW 
All  equipment  moved  70  feet  NW 
All  equipment  moved  2.5  miles  NNK 

All  equipment  moved  1.0  mile  ENE 
All  equipment  moved  0.1  mile  N 
All  equipment  moved  300  feet  E 
All  equipment  moved  1.0  mile  E 
All  equipment  moved  0,2  mile  S 

All  equipment  moved  0.5  mile  NE 
All  equipment  moved  0.2  mile  S 


July 

1960 

December 

1960 

December 

1960 

July 

1960 

Hay 

1, 

1980 

October 

:>. 

1960 

January 

1, 

1960 

October 

2H, 

I960 

April 

27, 

1980 

October 

7, 

1960 

July 

18. 

1960 

January 

1, 

1980 

January 

a, 

1980 

December 

1, 

1960 

December 

5, 

I960 

November 

1, 

1980 

October 

18, 

I960 

July 

1, 

1960 

May 

1, 

1980 

February 

23, 

1960 

December 

9, 

1960 

S*>«  B-»f  •rone*  Kotos  Foil  owing  Mlatlo 
-  184  - 


Tib..  S 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


WEST   VIRGINIA 
1960 


BMka 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16'  or 
below 


20"  or 
below 


24  'or 
below 


28°  or 
below 


32*  or 
below 


a      h 


32"  or 
below 


28    or 
below 


24"  or 
below 


20"  or 
below 


16"  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


ALDERSON 

ARBOVALE  2 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

SENSOM 
SENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELD  2  nh 

BLUEF1EL0  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 
BRANDOMV1LLE 
BUCKEYE 
BUCKMANHON  2  W 

CA8WAYLING0  ST  FOREST 
CAIRO  3  S 
CANAAN  VALLEY 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 
CRESTON  1  SSW 
ELK  INS  1  SE 
FAIRMONT 
FLAT  TOP 

FRANKLIN  2  R 
GART 

GASSAWAY 
GLENV1LLE 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 

HAMLIN 

HARPERS    FERRY    NAT    MONNT 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

HOPENONT 

HUNTINGTON  «B  CITY 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

KUNBRABOW  STATE  FOREST 

LAKIN 

LEwISSURG 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
MAO  I  SON 
HANN1NGTON  1  N 

NARTINSBURG  FAA  AP 
NATHIAS 
HC  ROSS 

N10OLEBOURNE  2  ESE 
NOOREF1EL0  MCNEILL 

NORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
NORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
NEW  CUMBERLAND  DAM  9 
NEW  MARTINSVILLE 
OAK  HILL 

PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
PARSONS  1  SE 
PETERSBURG 
PICKENS  1 

PIEDMONT 
PINEVILLE 
RAVENSWOOD  DAM  22 
RICHWOOO 
RICHWOOD  3  NNE 

RIPLEY 
ROMNEY  3  NNE 
ROWLESBURG  1 
SPENCER 
SPRUCE  KNOB 

UNION 

WAROENSV1LLE  R  M  FARM 
WEBSTER  SPRINGS 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOO0  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

WINFIELD  LOCKS 


91 
91 
100 


9-  3+ 

7-26 

7-25* 

7-29* 

8-29* 


7-2  6 

8-  2* 
»-26 
8-28 

9-  5* 
7-27 

8-28 

8-  »* 


9-  6+ 

4-23 

9-  7  + 
7-26 
7-26 
7-26 

7-27 
9-  6* 
A-23 
7-25 
7-2  7+ 

9-  5+ 

8-  2 
7-28 

9-  8* 

8-  3+ 

8-  3+ 
7-27 
8-  3 
7-28 

8-  3 
8-  3 

8-  3 

7-26 

8-  3 

7-26+ 
7-26 

9-  8+ 
7-26+ 


7-26 
7-26 
8-28  + 


8-31 
9-  7+ 


8-  3 
8-  3 
8-30+ 


8-  3 
7-26 

9-  7+ 
9-  1+ 

7-27 
7-27 
8-  3  + 
8-  3 
8-  4 


12-22 
12-23 
3-13 


12-23 

3-13 


12-22 
12-23 


12-22 
12-22+ 

3-  9 
12-22 
12-22 

3-  8 
12-14+ 


12-22 

3-  8 
12-23 
2-15 
3-  8 
12-23 

12-14 
12-22 
12-23 
12-22 
12-24 

12-22 
12-23 
12-23 
3-  9 
12-22+ 

12-22 
12-23+ 
12-22+ 
12-23+ 
3-  8 

12-23 
12-23 
12-22 
12-13 
12-23 

12-23+ 
12-23 

12-13 
12-22 

12-13 

12-22+ 

12-23 

3-    8 


12-23 

12-22 

2-15 


2-15 
12-23 
12-23 
12-22+ 
12-23+ 

3-  8 
12-23+ 

3-13 
12-23 
12-24 

3-    9+ 
12-22 

3-13 
12-23 


3-25 
3-27 
4-11 


3-16 
4-11 


3-14 
3-25 


3-2  3 
3-23 


3-25 

4-11 
3-15 
3-2  5 
3-15 
3-25 

3-16 
4-11 
3-2  5 


3-2  5 

3-14 


3-16 
3-25 


3-25 
3-15 
3-25 


3-27 
3-25 
3-26 

4-11 
3-16 
3-2  5 
3-16 
3-15 

3-15 
3-16 


3-25 

4-11 
4-11 


3-16 
4-11 
3-25 


4-11 

4-11 
4-11 
4-11 
3-25 
3-25 

4-11 
4-12 


3-25 
4-11 

4-11 
4-11 
3-16 
3-26 
4-11 

3-25 
3-23 
3-25 
4-11 
4-11 

4-11 
3-15 
3-26 
3-26 
4-11 

3-16 
4-11 
4-11 
3-27 
4-11 


3-25 
3-25 
3-27 

3-25 

3-25 


3-26 
3-25 
3-25 


4-11 
4-11 


4-11 
4-11 
4-19 

5-    2 

4-11 
4-11 
5-  2 
3-25 
4-11 


4-11 

4-11 
4-11 
4-12 
4-11 
4-11 

4-11 
4-11 
4-11 
4-11 
4-11 

3-27 
4-11 
3-27 
3-25 
5-    2 


4-11 
4-12 
4-11 

4-11 

4-11 
4-11 
4-11 
4-11 
4-11 

4-19 
4-11 
4-11 
3-26 
4-11 

4-12 


4-11 
4-11 


4-12 
4-11 
4-11 
5-    2 


4-11 
4-11 
4-11 
4-12 


4-11 
4-11 
5-    2 


4-12 
4-12 
5-    2 


4-19 
4-    6 


4-11 
4-11 
5-  2 
4-11 


4-11 
4-12 
4-11 


4-12 
4-12 


5-   2 

5-11 
5-  2 

5-   2 

5-   3 


5-10 
4-19 


5-13 
5-  2 

4-11 


5-   2 
5-11 


5-   2 
5-   2 


5-  2 
5-  2 

4-11 
4-20 
5-11 

4-11 


5-  3 

5-  2 

5-14 
5-15 
5-  2 

5-10 


5-  2 
4-11 
5-  4 
4-12 
4-19 


0-18 
0-21 


0-21 
0-18 


0-20 
0-2  5 
0-  5 
0-21 
0-21 

0-21 


0-22 
0-25 


0-21 
0-21 


0-21 
0-2  2 


0-21 
0-21 


0-21 
0-21 


0-21 
0-21 


0-12 
0-2  5 
0-21 
0-25 
0-21 

0-21 
0-  2 
0-21 
0-21 
0-18 


0-21 
0-21 


0-21 
0-21 


0-21 
0-21 
0-21 


0-21 
0-24 
0-21 


0-2  2 
0-21 
0-21 
0-20 
0-2  2 


10-21 
10-21 
10-21 
10-21 

10-22 

10-22 
10-21 


10-21 
10-25 
10-21 
10-21 
10-22 

10-21 
10-22 
9-27 
10-25 
10-25 

10-25 
10-22 

10-25 
10-21 

10-21 
10-25 
10-25 
10-25 
10-22 

10-25 
10-21 
11-  8 
10-25 
10-21 

11-  8 
10-22 
10-22 
10-21 
10-21 

10-21 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

10-22 
10-21 
10-21 
10-25 

10-21 

10-26 
10-26 
10-26 
10-25 
10-21 

10-25 
10-25 
10-22 
10-22 
10-21 

10-26 
10-22 
10-22 
10-21 


10-21 
10-26 
10-26 
10-21 
10-21 

10-21 
10-22 
10-22 
11-  7 
10-21 

10-25 
11-  7 
10-21 
10-20 
10-25 


10-21 
10-21 
10-22 
10-22 

10-25 

10-26 
10-22 


10-25 
10-21 
10-22 

10-25 
11-  8 
10-22 
11-11 
11-    8 

10-25 
10-25 

11-    8 

10-21 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
10-26 

10-25 
10-25 

11-  8 
10-25 
10-22 

12-  1 
10-26 
10-26 
10-21 
10-25 

10-21 
11-  8 
10-25 
10-25 
10-25 

10-26 
10-22 
10-22 
10-25 
10-22 

11-  8 
11-    8 

11-18 
10-25 
10-22 

10-25 
10-25 
10-26 
10-26 
10-22 

11-    8 

10-25 
10-25 
10-22 


27  10-25 
10-26 
10-26 
10-25 
10-21 


10-21 
10-26 

10-22 


10-25 
11-30 
10-21 


10-22 
11-  9 
10-26 
11-    8 

10-25 


11-11 
12-    2 

10-26 
10-21 
10-25 

11-    8 

11-  8 
10-22 

12-  2 
12-    2 

11-  8 
10-25 

11-30 
11-    7 

11-  6 
11-    8 


11-    8 

11-    8 

11-  8 

12-  9 
12-  2 
10-26 

12-    2 

11-  8 
11-  8 
10-25 

11-  8 

10-21 

12-  2 
11-    8 


11-  8 
10-26 
10-25 
10-25 
10-26 

11-30 
11-24 
NONE 
12- 

11-  8 

12-  1 


10-25 
11-12 
10-25 


10-25 

10-26 

11- 

10-25 

10-25 

10-21 


11-  8 
10-25 


12-  1 
12-  2 

10-26 


12-  2 

12-  2 


172 
144 
172 

172 
171 
170 
156 


163 
189 
155 


172 
171 
137 
173 
197 


14  262  211 

251  196 


10  1 2  7(  250 

28  ;:io 


12-  9 
12-  2 

11-  8 

12-  2 
12-  4 
11-  8 
10-25 
12-2 

11-  8 

12-  2 
12-  2 
12-  2 

11-  8 

12-  4 
10-26 


11- 

12- 
12- 

NONE 
12-  9 


10-25 
24  11-30 
23  11-  8  17 


12- 


11-  8  13 
11-  8  16 
11-  8  10 


12- 
11- 


12-  2 
12-  9 

11-  8 
11-11 

12-  9 


228 
262 
254 

254 

2  30 

252 
2b2 
2  72 
262 
2  5'! 

263 

263 
237 

1*7 
7  =  2 

711 
262 
2S2 
262 

228 

26  3 
198 
223 
252 
J]  1 

259 

1  5  2 

2  70 
251 

252 
263 
226 

737 
223 

259 
2  38 
262 


197  19'  172 
196  197  -71 


7  2!  -n    173 

19   1 72  16? 


173 
173 
172 
171 

172 
172 
194 
184 
163 

193 
170 
173 
143 
170 

152 

196 
172 

189 
171 

172 
141 
159 
172 

161 

172 
172 
172 
172 
159 

172 
172 
171 
173 
165 

172 
172 
172 


172 
170 
172 
172 
161 

159 
170 
172 
188 
172 

173 

193 
170 
191 
186 


See  reference  notes  following      Station  Index. 
-  165  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


WEST  VIRGIHIA 
1960 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


WEST  VIRGINIA 
1960 


STATION 


Years  of 

Opened 

record 

or  closed 

i 

1 

■v 

i 

1 
1 

0 

i 
3 

TJ 

a 

during  yr 

Refer 

Station 

County 

J 

•ft 

J 

! 

i 

5 

g 
1 

a 

I 

a 

z 

a   c 
II 

*  0 

P 

2  o 

to 
tables 

ABERDEEN 

0012 

UPSHUR 

6 

39  04 

80  18 

1072 

35 

JAN 

2 

ALBRIGHT 

0094 

PRESTON 

2 

39  29 

79  36 

1219 

8 

2 

ALDERSON 

0102 

MONROE 

7 

37  43 

80  38 

1560 

13 

14 

1  2  3 

ALPENA  1  NW 

0143 

RANDOLPH 

2 

38  55 

79  40 

3020 

2ft 

2 

A R 80 VALE  2 

0249  POCAHONTAS 

7 

38  26 

79  49 

2730 

0 

3  7 

12  3 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

0355  MERCER 

7 

37  25 

81  01 

2600 

15 

19 

1  2  3 

BAYARD 

0527  GRANT 

39  16 

79  22 

2375 

67 

5S 

1  2  3 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

0560  RALEIGH 

7 

37  47 

81  11 

2330 

B3 

83 

1  2  3 

BELINGTON 

0633 ! BARBOUR 

10 

39  02 

79  56 

1679 

22 

2 

BELLEVILLE  DAM  20 

0645 

WOOD 

8 

39  09 

81  45 

600 

43 

2 

BELVA  2  E 

0661 

NICHOLAS 

t, 

36  14 

81  10 

740 

10 

DEC 

2 

BENSON 

0679 

HARRISON 

10 

39  09 

80  33 

1080 

35 

35 

1  2  3 

BENS  RUN 

0687 

TYLER 

8 

39  28 

81  06 

640 

59 

59 

12  5 

BERKELEY  SPRINGS 

0710 

MORGAN 

9 

39  37 

78  14 

640 

16 

16 

12  3 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

0644 

NICHOLAS 

4 

36  25 

80  47 

1965 

12 

12 

1  2  3 

BLUEFIELD  2  NW 

0918 

MERCER 

7 

37  16 

81  16 

2610 

60 

64 

APR 

1  2    3 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

0921  MERCER 

7 

37  16 

81  13 

2805 

22 

22 

12  3 

BLUESTONE  DAM 

0939  '.SUMMERS 

7 

37  39 

60  53 

1388 

17 

17 

9 

1  2  3  fc  C 

BRANCHLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38  13 

82  12 

600 

21 

2 

BRANDONVILLE 

1083 

PRESTON 

2 

39  40 

79  37 

1798 

18 

28 

1  2  3 

BRUSHY  RUN 

1204 

PENOLETON 

9 

38  50 

79  15 

1375 

21 

2 

BUCKEYE 

1215 

POCAHONTAS 

7 

38  11 

80  08 

2100 

0 

8 

1  2  3 

8UCKHANN0N  2  W 

1220 

UPSHUR 

10 

39  00 

80  16 

1445 

65 

69 

1  2  3 

6URNSVILLE 

1282 

BRAXTON 

5 

38  52 

80  40 

770 

12 

2 

CABWAYLINGO  ST  FOREST 

1319 

WAYNE 

8 

37  59 

82  21 

740 

12 

12 

1  2  3 

CAIRO  3  S 

1328 

RICHIE 

5 

39  10 

81  10 

660 

54 

50 

12  3 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1363 

WEBSTER 

4 

36  22 

80  36 

2030 

5fl 

2 

CANAAN  VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39  03 

79  26 

3250 

15 

15 

12  3 

CENTRAL  I A 

1526 

BRAXTON 

38  37 

80  34 

950 

10 

2 

CHARLESTON  WB  AP 

1570 

KANAWHA 

4 

36  22 

61  36 

950 

12 

12 

1  2  3  C 

CHARLESTON  1 

1575 

KANAWHA 

4 

38  21 

81  39 

600 

56 

73 

12  3 

CLARKSBURG  1 

1677 

HARRISON 

6 

39  16 

80  21 

977 

37 

43 

35 

1  2  3  4  C 

CLAY  I 

1696 

CLAY 

4 

36  27 

81  05 

722 

46 

2 

CLENDENJN  1  SW 

1723 

KANAWHA 

36  29 

61  22 

617 

10 

2 

CORTON 

1959 

KANAWHA 

4 

38  29 

81  16 

640 

C 

CRESTON  1  SSW 

2054 

WIRT 

5 

38  56 

61  17 

646 

59 

59 

12  3 

DAVIS 

2209 

TUCKER 

2 

39  08 

79  28 

3120 

C 

EAST  RAINELLE  1  SE 

2638 

GREENBRIER 

37  58 

80  45 

2450 

12 

2 

ELKINS  1  SE 

2718 

RANDOLPH 

10 

38  55 

79  50 

1950 

60 

60 

1  2  3  C 

FAIRMONT 

2920 

MARION 

6 

39  28 

60  08 

1298 

55 

68 

1  2  3 

FLAT  TOP 

3072 

MERCER 

7 

37  35 

61  07 

3225 

22 

22 

1  2  3  C 

FRANKLIN  2  N 

3215 

PENDLETON 

9 

36  40 

79  20 

1790 

12 

23 

1  2  3  C 

FREEMANSBURG 

3238 

LEWIS 

6 

39  06 

80  31 

1030 

C 

GARY 

3353 

MC  DOWELL 

1 

37  22 

61  33 

1426 

40 

43 

1  2  3  C 

GAS S A WAY 

3361 

BRAXTON 

4 

38  40 

60  46 

840 

10 

10 

1  2  3  C 

GLENVILLE 

3544 

GILMER 

5 

36  56 

60  50 

740 

65 

71 

12  3 

GRAFTON  1  NE 

3630 

TAYLOR 

10 

39  21 

80  00 

1230 

65 

63 

12  3 

GRANTSVILLE  2  NW 

3648 

CALHOUN 

5 

38  56 

81  06 

730 

14 

14 

1  2  3 

GRIFFITHSV1LLE 

3749 

LINCOLN 

3 

38  14 

81  59 

850 

C 

HACKER  VALLEY 

3798 

WEBSTER 

4 

38  39 

60  23 

1501 

0 

AUG 

2 

HALL 

3816 

BARBOUR 

10 

39  03 

60  07 

1375 

C 

HAMLIN 

3846 

LINCOLN 

3 

38  17 

62  06 

642 

17 

17 

1  2  3 

HARPERS  FERRY 

3927 

JEFFERSON 

9 

39  19 

77  44 

405 

71 

2 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

3932 

JEFFERSON 

9 

39  19 

77  44 

220 

2 

2 

1  2  3 

HASTINGS 

3974 

WETZEL 

B 

39  33 

80  40 

760 

24 

2 

HICO 

4128 

FAYETTE 

7 

38  07 

61  00 

1975 

5 

2 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

4200 

MASON 

8 

38  41 

62  11 

570 

12 

22 

12 

12  3  4 

HOPEMONT 

4264 

PRESTON 

11 

39  26 

79  31 

2490 

10 

10 

1  2  3 

HORNER 

4281 

LEWIS 

6 

38  59 

80  22 

1075 

36 

2 

HOULT  LOCK  15 

4309 

MARION 

6 

39  30 

80  08 

878 

37 

2 

HUNDRED 

4369 

WETZEL 

e 

39  41 

60  27 

1034 

C 

*  HUNTINGTON  WB  CITY 

4388 

CABELL 

8 

38  25 

82  27 

565 

12 

12 

1  2  3  C 

IAEGER 

4408 

MC  DOWELL 

l 

37  28 

61  49 

1040 

14 

2 

IRELAND 

4478 

LEWIS 

6 

38  49 

80  28 

1142 

2 

2 

JANE  LEW 

4559 

LEWIS 

6 

39  06 

60  25 

1020 

36 

2 

JODIE 

4631 

FAYETTE 

4 

38  14 

61  08 

765 

10 

DEC 

2 

KEARNEYSVlLLE  1  NW 

4763 

JEFFERSON 

9 

39  23 

77  53 

550 

29 

30 

1  2  3 

KERMIT 

4816 

MINGO 

1 

37  50 

B2  24 

620 

35 

2 

KEYSER 

4836 

MINERAL 

9 

39  26 

78  59 

930 

7 

7 

1  2  3 

KNOBLY  MOUNTAIN 

4941 

MINERAL 

9 

39  22 

79  00 

1340 

20 

2 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

4971 

RANDOLPH 

10 

38  35 

60  05 

3210 

20 

20 

12  3 

LAKE  LYNN 

5002 

MONONGALIA 

2 

39  43 

79  51 

900 

36 

2   C 

LAX  IN 

5010 

MASON 

8 

38  57 

82  05 

615 

16 

1  2  3  C 

LEWISBURG 

5224 

GREENBRIER 

7 

37  48 

60  26 

2250 

bS 

64 

12  3 

LINOS IDE 

5284 

MONROE 

7 

37  27 

80  40 

2000 

C 

LIVERPOOL 

5323 

JACKSON 

8 

38  54 

81  32 

665 

c 

i     LViUSLA. 

01 

timiuu 

MM 

1 

Years  of   Opened  1 

record 

ijt  'jl'j^ed 

6 

I 

* 

I 

c 

Refer 

Station 

z 

1 

J 

County 

| 

a 

A 

I 

% 

i  I 

II 

11 

to 

toolei 

LOCKNEY 

5341 

GILMER 

5  38  51 

80  58 

720 

c 

LOGAN 

5353 

LOGAN 

3  37  51 

82  00 

664 

n 

47 

1  2  3  c 

LONDON  LOCKS 

5365 

KANAWHA 

4  38  12 

81  22 

623 

25 

25 

1  2  3 

MADISON 

5563 

BOONE 

4  38  03 

81  49 

675 

M 

38 

1  2  3 

MANNING! ON  1  N 

5621 

MARION 

6  39  33 

60  21 

975 

51 

56 

1  2  3 

MANNING TON  1  W 

562C 

MARION 

6  39  32 

80  22 

995 

14 

2 

MARLINTON 

5672 

POCAHONTAS 

7  36  13 

80  05 

2150 

C 

MARTINSeURG  FAA  AP 

5 70  7 

BERKELEY 

9  39  24 

77  59 

537 

U 

6  6 

1  2  3 

MARTINSBURG  2  W 

5712 

BERKELEY 

9  39  28 

78  00 

535 

C 

MATHIAS 

5739 

HAROY 

9  38  52 

76  52 

1625 

9 

21 

1  2  3  C 

MATOAKA 

57*7 

MERCER 

7; 37  25 

81  15 

2560 

10 

2 

MC  MECHEN  DAM  13 

5841 

MARSHALL 

8 ,  39  59 

60  44 

655 

44 

2   C 

MC  ROSS 

5071 

GREENBRIER 

4  37  59 

80  45 

2445 

6 

6 

1  2  3 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

5963 

TYLER 

8  39  29 

80  52 

750 

19 

19 

1  2   3 

MOOREFIELD  2  SSE 

6163 

HARDY 

9  39  02 

78  58 

830 

C 

MO0REFIEL0  MCNEILL 

6 1 E  B 

HARDY 

9  39  09 

78  54 

800 

12 

12 

1  2  3 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

f>202 

MONONGALIA 

6  39  38 

79  55 

1245 

14 

1* 

1  2  3 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

6212 

MONONGALIA 

6 

39  37 

79  58 

825 

37 

37 

1  2  3 

MT  STORM 

629  3 

GRANT 

9 

39  17 

79  14 

2645 

10 

2   C 

NAOMA 

6362 

RALEIGH 

4 

37  52 

61  29 

1210 

20 

2   C 

NEW  CUMBERLAND  DAM  9 

6442 

HANCOCK 

8 

40  30 

80  37 

671 

69 

62 

1  2  3 

NEW  MARTINSVILLE 

646  7 

WETZEL 

6 

39  39 

80  52 

637 

6  7 

66 

1  2  3 

OAK  HILL 

6591 

FAYETTE 

7 

37  58 

81  09 

1991 

16 

18 

1  2  3  C 

OMPS 

66  74 

MORGAN 

9 

39  30 

76  17 

950 

14 

2 

PARKERSBURG  FAA  AP 

6  84  9 

WOOD 

8 

39  21 

61  26 

837 

13 

13i 

1  2  3 

*  PARKERSBURG  WB  CITY 

6659 

WOOD 

6 

39  16 

81  34 

615 

71 

75' 

I  2  3  C 

PARSONS  1  SE 

6  6-;  7 

TUCKER 

2  39  06 

79  40 

1680 

M 

59 

12  3 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

9  39  00 

79  07 

1013 

21 

21 

1  2  3 

PHIL1PPI 

6962 

BARBOUR 

10 

39  09 

80  02 

1261 

67 

2 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

80  13 

2695 

it 

59 

1  2  3 

PIEOMONT 

7  004 

MINERAL 

9 

39  29 

79  02 

1053 

66 

44 

12  3 

PINEV1LLE 

7029 

WYOMING 

3 

37  35 

81  32 

1350 

17 

17 

1  2  3 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

7 

37  22 

81  05 

2410 

29 

2 

RAVENSWOOD  DAM  22 

7352 

JACKSON 

8 

38  5  7 

81  46 

564 

37 

45 

12  3 

RENICK  2  S 

7444 

GREENBRIER 

7 

37  58 

80  21 

1900 

44 

2 

RICHWOOD 

750  3 

NICHOLAS 

4 

38  14 

80  33 

2400 

0 

0 

A IX 

1  2  3 

RICHWOOD  3  NNE 

7504 

NICHOLAS 

38  16 

80  31 

3050 

9 

9 

AUG   1  2  3 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

8 

36  49 

81  43 

610 

1? 

13 

1  2  3 

ROANOKE 

7S98 

LEWIS 

6 

36  56 

80  29 

1050 

36 

2 

ROMNEY  3  NNE 

7730 

HAMPSHIRE 

9 

39  23 

76  44 

640 

7 

7 

1  2  3 

ROWLESBURG  1 

7785 

PRESTON 

2 

39  21 

79  40 

1375 

18 

75 

1  2  3 

ST  MARYS 

7875 

PLEASANTS 

8 

39  23 

81  12 

650 

48 

2 

SALEM  JACOBS  RUN  1 

7  894 

HARRISON 

6 

39  18 

60  35 

1120 

3 

2 

SALEM  PATTERSON  L  FK 

7687 

HARRISON 

6 

39  15 

80  34 

1140 

3 

2 

SALEM  POST  ROGERS 

rS89 

HARRISON 

6 

39  17 

60  36 

1120 

SMITHBURG 

627* 

DODDRIDGE 

8 

39  17 

80  44 

795 

SMITHBURG  2 

6278 

DODDRIDGE 

8 

39  17 

60  44 

616 

0 

DEC 

2 

SMITHVILLE 

62  86 

RITCHIE 

5 

39  04 

61  05 

840 

SPENCER 

63.8* 

ROANE 

5 

38  48 

81  21 

964 

60 

61 

1  2  3 

SPRINGFIELD  1  N 

B44  j 

HAMPSHIRE 

9 

39  26 

78  42 

795 

SPRUCE  KNOB 

8*3  3 

PENDLETON 

9  36  41 

79  31 

3050 

12 

26 

1  2  3 

STONY  RIVER  DAM 

8S?.6 

GRANT 

9 

39  06 

79  18 

3400 

40 

2 

SUMMERSVILLE  3  NE 

660  8 

NICHOLAS 

4 

38  16 

80  48 

1850 

2* 

2   C 

SUTTON  DAM 

606? 

BRAXTON 

4 

38  39 

60  41 

12 

2 

TERRA  ALTA 

8762 

PRESTON 

2 

39  27 

79  33 

2587 

THOMAS 

8807 

TUCKER 

2 

39  09 

79  30 

3010 

31 

2 

TRIBBLE 

892* 

MASON 

38  41 

81  50 

630 

TYGART  DAM 

89  86 

TAYLOR 

10 

39  19 

60  02 

1200 

UNION 

9011 

MONROE 

7 

37  36 

80  32 

1975 

56 

55 

1  2  3  C 

VALLEY  BEND 

9068 

RANDOLPH 

10 

36  46 

79  56 

2010 

22 

2 

VALLEY  HEAD 

9086 

RANDOLPH 

10 

38  33 

80  02 

2425 

22 

2   C 

VANDAL  I A 

910* 

LEWIS 

6 

38  56 

80  24 

1120 

36 

2 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

9281 

HARDY 

9 

39  06 

78  35 

1200 

69 

41 

20 

12  3  4 

WASHINGTON  DAM  19 

9309 

WOOD 

8 

39  15 

81  42 

600 

43 

2 

WEBSTER  SPRINGS 

9333 

WEBSTER 

4 

36  29 

80  25 

1560 

25 

26 

1  2  3  C 

WEIRTON 

9  34  5 

HANCOCK 

8 

40  24 

80  36 

1040 

12 

12 

12  3 

WELLSBURG  3  NE 

9366 

BROOKE 

8 

40  18 

80  35 

668 

60 

67 

1  2  3 

WESTON 

9436 

LEWIS 

6 

39  02 

80  26 

1026 

37 

69 

1  2  3 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

9492 

OHIO 

8 

40  06 

80  42 

659 

52 

76 

1  2  3 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522 

GREENBRIER 

7 

37  48 

60  16 

1914 

57 

56 

.23 

WIDEN 

9554 

CLAY 

4 

36  28 

80  52 

1125 

0 

AUG 

2 

WILLIAMSON 

9605 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

673 

57 

58 

12  3 

WILLIAMSON  2 

9610 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

659 

10 

2 

WINFIELD  LOCKS 

9683 

PUTNAM 

4 

38  32 

81  55 

571 

» 

22 

1  2  3 

t   1-8IG  SANDY;   2-CHEAT;   3-CUYANDOT;   4-KANAWHA;   5-LITTLE  KANAWHA;   6-MONONGALELA ;  7-'. 


8-OHIO;   9-POT011AC,   10-TYGART;   U-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE  NOTES 


■  eattvr  Bureau  Office  ne 
Unless  otherwise  lndlcit 
Evaporation  is  measured 


ding  the  climate  of  West  Virginia  may 

be  obtained  b 

dimensional  units  used  In  this  bullet 

d  are:   Tempe 

he  standard  Weather  Bureau  type  pan  o 

4  foot  dlane 
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